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MONSIEUR  LE  DOCTEUR  F.-J.  HERRGOTT 

Professeur  honoraire  de  clinique  obstétricale  à  la  Faculté  de  médecine  de  Nancy, 
Associé  de  l'Académie  de  médecine  de  Paris, 
Correspondant  de  la  Société  de  chirurgie, 
Membre  titulaire  honoraire  de  l'hôpital  civil  de  Strasbourg,  etc. 


Permettez-moi,  cher  et  éminent  collègue,  de  vous  dédier  ce  livre, 
en  témoignage  de  ma  vive  amitié,  et  en  souvenir  de  quelques 
journées  de  villégiature,  trop  rares  à  mon  gré,  pendant  lesquelles 
j'ai  toujours  été  sous  le  charme  de  votre  érudition  scientifique 
et  littéraire. 

S.  Tarnier. 


Paris,  le  20  juin  1894. 
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Actuellement,  l'asepsie  et  l'antisepsie,  dont  la 
découverte  immortalise  les  noms  de  Pasteur  et  de 
Lister,  dominent  la  chirurgie  et  l'obstétrique  à  un 
si  haut  degré,  qu'il  m'a  paru  indispensable  de  consa- 
crer à  leur  étude,  devant  mes  élèves  de  la  Clinique 
d'accouchements,  une  série  de  leçons  qui  ont  été 
recueillies  et  rédigées  par  Tun  de  mes  anciens  internes 
il  la  Maternité  de  Paris,  ^I.  le  D^'  Potocki,  avec  un  soin 
dont  je  tiens  à  le  remercier  publiquement.  Telle  est 
Forigine  de  ce  livre  qui  est  l'écho  de  mon  ensei- 
o'nement. 

De  plus,  M.  Potocki  a  très  scrupuleusement  vérifié 
toutes  les  indications  bibliographiques,  et  les  a  com- 
plétées en  remontant,  autant  que  possible,  aux  sources 
originales  ;  je  pense  donc  qu'il  ne  s'y  sera  glissé 
aucune  erreur.  Il  a  bien  voulu  aussi,  sur  ma  demande, 
ne  jamais  remplacer  par  les  mots  loco  citato^  une 
indication  bibliographique  ayant  déjà  figuré  dans 
les  pages  précédentes.  Que  de  fois,  en  effet,  n'ai-je 
pas  maudit  ces  deux  mots,  après  avoir  feuilleté  un 
volume  d'un  bout  à  l'autre,  sans  parvenir  à  y  retrouver 
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le  titre  du  travail  auquel  m'avait  renvoyé  un  loc.  cit. 
dont  on  pourrait  souvent  dire  :  «  Ah  !  le  bon  billet 
qu'a  La  Châtre  !  »  Pour  éviter  pareil  désagrément, 
j'ai  répété  les  indications  bibliographiques  autant 
de  fois  que  cela  était  utile.  Mes  lecteurs,  si  j'en  ai, 
ne  me  maudiront  donc  pas,  du  moins  à  propos  des 
loco  citato. 

Les  mémoires  originaux,  les  communications  aux 
Sociétés  savantes,  les  notes  et  articles  de  journaux, 
les  relevés  statistiques,  abondent  et  donnent  la 
preuve  de  l'activité  avec  laquelle  l'antisepsie  obsté- 
tricale a  été  partout  étudiée.  Mais  si  j'en  excepte  les 
résumés  contenus  dans  quelques  livres  classiques, 
les  travaux  d'ensemble  publiés  sur  ce  sujet,  sont 
beaucoup  moins  nombreux;  cependant,  parmi  les 
plus  importants  de  ceux  qui  ont  paru  en  France,  il 
convient  de  signaler  :  un  précis  de  chirurgie  antisep- 
tique par  le  D'"  Just  Lucas-Ghampionnière  ("1),  auquel 
revient  le  mérite  d'avoir  vulsrarisé  les  idées  de 
Lister  dans  notre  pays;  une  monographie  de  M.  le 
D^"  Paul  Bar  (2);  un  demi-volume  écrit  par  M.  le  D^' 
Lepage  (3);  un  manuel  d'asepsie  par  M.  le  D^'  G. 

(1)  Just  Lucas-Championnière.  Chirurgie  antiseptique.  2«  édition, 
Paris,  1880.  {Accouchement  aseptique,  p.  211  à  220.) 

(2)  Paul  Bar.  Des  méthodes  antiseptiques  en  obstétrique.  Far'is,  lS8i. 

(3)  Le  Gendre,  Barette  et  Lepage.  Traité  pratique  d'antisepsie 
appliquée  à  la  thérapeutique  et  à  l'hygiène^  médecine,  chirurgie, 
obstétrique.  2  voL  in  8o.  Paris,  1888.  [Antisepsie  obstétricale,  parle 

Lepage,  tome  II,  p.  245  à  481). 
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Vinay(l);  un  autre  manuel  de  M.  le  D^'  Auvard  (2), 
dans  lequel  cet  accoucheur  a  rassemblé  les  articles 
qu'il  avait  fait  paraître  dans  les  Archives  de  Toco- 
logie,  du  20  mai  au  20  octobre  i?>^0.  C'est  à  peu 
près  vers  le  même  temps  [du  IS  mars  au  {^juil- 
let 1890),  que  mes  leçons  avaient  été  professées,  et 
quelques-unes  d'entre  elles  ont  déjà  été  publiées  ou 
analysées.  Mais  depuis  cette  époque,  tant  de  travaux 
importants  ont  paru  sur  le  même  sujet,  que  je  n'au- 
rais pas  voulu  publier  aujourd'hui  ces  leçons  in 
extenso,  si  je  n'y  avais  pas  ajouté  les  modifications 
que  j'ai  successivement,  et  récemment  encore,  intro- 
duites à  la  Clinique  d'accouchements  dans  la  pra- 
tique journalière  de  l'antisepsie,  et  si  M.  Potocki  ne 
m'avait  pas  apporté  le  résumé  détaillé  des  travaux 
publiés  sur  cette  question,  depuis  1890,  par  les  accou- 
cheurs de  tous  les  pays.  Nous  avons  incorporé  et 
fondu  ces  documents  dans  le  manuscrit  de  mes  leçons, 
et  celles-ci  peuvent  en  quelque  sorte  être  considérées 
comme  ayant  été  faites  en  1894^. 

Les  matières  contenues  dans  ce  volume  ont  été 
coordonnées  en  dix  parties  qu'il  me  paraît  inutile  de 
passer  ici  en  revue  à  tour  de  rôle,  puisqu'on  les  trou- 

(1)  C.  ViNAY,  agrégé  à  la  Faculté  de  médecine  de  Lyon.  Manuel 
d'asepsie  (Applications  à  la  cJiirurgie^  à  l'obstétrique  et  à  la  médecine). 
Paris,  1890. 

(2)  Auvard.  De  l'antisepsie  en  gynécologie  et  en  obstétrique.  Paris, 
1891. 
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vera  indiquées  clans  une  table  analytique  ;  mais  à  un 
point  de  vue  plus  général,  mon  plan  ne  comprend 
que  trois  grandes  divisions  :  théorie,  expérimenta- 
tion, clinique. 

Après  un  préambule  sur  l'étiologie  et  la  contagio- 
sité de  rinfection  puerpérale,  j'ai  cherché  à  établir 
théoriquement  quelles  sont  les  meilleures  dispositions 
à  prendre  pour  la  construction,  l'agencement  et 
l'ameublement  d'une  maternité,  quels  sont  les  moyens 
propres  à  aseptiser  les  instruments,  le  linge,  etc. 
Vient  ensuite  un  chapitre  destiné  à  mettre  en  évi- 
dence, relativement  à  l'asepsie  et  à  l'antisepsie,  l'in- 
suffisance de  l'eau  ordinaire  ou  simplement  bouillie, 
et  à  montrer  l'avantage  qu'on  retire  de  l'usage  de 
l'eau  préalablement  portée  à  120  degrés.  Enfin,  plus 
de  loO  pages  sont  consacrées  à  l'étude  des  antisep- 
tiques les  plus  répandus  en  obstétrique,  et  MM.  les 
docteurs  Ribemont-Dessaignes  et  Lepage,  auxquels 
les  feuilles  relatives  à  cette  étude  furent  communi- 
quées dès  leur  impression,  m'ont  fait  l'honneur  de 
puiser  assez  souvent  dans  mon  texte,  lorsqu'ils  ont 
rédigé  leur  Précis  (V obstétrique  (1). 

De  nombreuses  recherches  de  laboratoire  m'ont  servi 
à  déterminer  quelle  est,  iii  vitro ^  la  puissance  microbi- 
cide  de  la  plupart  des  antiseptiques,  par  rapport  au 
streptocoque,  au  staphylocoque  et  au  vibrion  septique, 
qui  sont  les  micro-organismes  les  plus  redoutables  chez 

/l)  Uibemom-Dessaigines  et  Lepage.  Précis  ctobstélrique,  Paris,  1893. 
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les  femmes  en  couches.  Mais  comme  il  me  fallait  savoir 
aussi,  quels  sont  parmi  les  antiseptiques  ceux  qui 
exposent  le  plus  aux  dangers  d'une  intoxication, 
d'autres  recherches,  entreprises  cette  fois  sur  les  ani- 
maux, m'ont  renseigné  à  cet  égard,  ont  confirmé  mes 
observations  cliniques,  et  m'ont,  avec  ces  dernières, 
guidé  dans  le  choix  des  antiseptiques. 

Si  j'ai  pu  mener  à  bien  toutes  ces  recherches  expé- 
rimentales, je  le  dois  au  dévouement  et  à  l'habileté 
technique  de  mon  préparateur  Vignal  ;  aussi  je  déplore 
vivement  la  mort  récente  de  ce  jeune  savant  dont  la 
collaboration  m'a  été  très  précieuse.  Je  le  dis  haute- 
ment pour  rendre  hommage  à  sa  mémoire. 

C'est  surtout  du  côté  de  la  clinique  proprement  dite 
que  j'ai  porté  mon  attention,  et  là  j'ai  dû  entrer  dans 
de  grands  développements,  car  pour  faire  vraiment 
de  l'antisepsie  obstétricale,  il  faut  n'omettre  aucune  des 
minutieuses  précautions  qu'elle  exige.  J'ai  d'ailleurs 
usé  du  privilège  dont  jouissent  les  professeurs  de 
clinique,  celui  d'étudier  avec  prédilection  tel  sujet 
plutôt  que  tel  autre,  et  je  me  suis  laissé  entraîner,  de 
propos  délibéré,  à  parler  longuement  de  certaines 
questions  capitales,  du  lavage  aseptique  des  mains  par 
exemple,  des  hémorrhagies  post  partum^  de  la  déli- 
vrance artificielle,  etc. 

Dans  mon  service,  toute  femme  qui  vient  d'être 
délivrée  reçoit  une  injection  intra-utérine,  et  il  en  est 
de  même  pour  les  accouchées  dont  les  suites  de 
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couches  sont  pathologiques;  mais  comme  nombre 
d'accoucheurs  repoussent  ces  injections,  et  les  accu- 
sent d'exposer  les  femmes  à  des  accidents  graves, 
mon  devoir  était  d'étudier  à  fond  ce  sujet,  et  la  valeur 
des  critiques  émises  par  les  adversaires  de  ces  injec- 
tions. Je  l'ai  fait  en  toute  conscience,  et  je  crois 
être  autorisé  à  dire  que  les  injections  intra-utérines 
rendent  les  plus  grands  services,  à  la  condition 
qu'on  y  emploie  un  liquide  qui  soit  tout  à  la  fois 
inoffensif  et  doué  d'une  grande  puissance  microbicide  ; 
c'est  ce  que  j'ai  essayé  de  réaliser,  et  je  pense  y 
avoir  réussi. 

Grâce  encore  à  l'antisepsie,  les  abcès  du  sein  ont 
disparu  de  mon  service  ;  il  m'a  donc  fallu  dire  com- 
ment j'y  étais  parvenu. 

Après  l'antisepsie  afférente  aux  mères,  vient  se  pla- 
cer celle  qui  est  relative  aux  nouveau-nés.  Ici,  je  me 
suis  principalement  occupé  de  la  prophylaxie  de 
l'ophtalmie  purulente,  ce  fléau  qui  naguère  encore 
rendait  tant  d'enfants  aveugles.  On  ne  saurait  donc 
faire  assez  d'efforts  pour  vulgariser  cette  prophylaxie, 
et  je  n'y  ai  pas  manqué. 

Toujours  et  en  toutes  circonstances,  l'antisepsie 
s'impose  au  personnel  d'une  maternité,  de  telle  sorte 
qu'en  décrivant  cette  antisepsie,  j'ai  dû  forcément 
m'occuper  de  toutes  les  questions  soulevées  par 
l'étude  des  accouchements,  si  bien  que  j'aurais  pu 
intituler  ce  livre  :  Leçons  cliniques  d'obstétrique  ; 
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on  y  trouvera,  en  effet,  le  résumé  de  ma  pratique 
hospitalière,  et  un  relevé  statistique  de  la  mortalité 
maternelle  dans  mes  salles. 

Les  règles  de  l'asepsie  et  de  l'antisepsie  sont-elles 
différentes  à  l'hôpital  et  dans  la  clientèle  ?  Évidem- 
ment non.  Cependant,  les  conditions  de  leur  applica- 
tion dans  les  villes  et  à  la  campagne,  subissent  forcé- 
ment quelques  modifications.  Aussi,  ai-je  consacré 
mes  deux  dernières  leçons  à  l'étude  de  l'antisepsie 
dans  la  clientèle  des  médecins  et  des  sages-femmes. 

La  fièvre  puerpérale,  «  puisqu'il  faut  l'appeler  par 
son  nom  »,  dont  M.  le  Professeur  F.-J.  Herrgott  a 
magistralement  exposé  l'étiologie  et  la  prophylaxie 
au  point  de  vue  historique  (1),  décimait  autrefois  les 
femmes  en  couches,  surtout  à  l'hôpital,  et  j'ai  gardé 
le  poignant  souvenir  des  ravages  causés  par  cette 
terrible  maladie,  qui  sévissait  souvent  par  épidémies. 
Aujourd'hui,  au  contraire,  le  danger  a  disparu,  et  la 
sécurité  la  plus  complète  règne  dans  nos  maternités. 
Comment  ne  serais-je  pas  frappé  d'étonnement  et 
d'admiration  en  présence  des  merveilleux  progrès 
que  nous  devons  à  l'hygiène,  à  l'asepsie  et  à  l'an- 
tisepsie !  On  me  pardonnera  donc,  je  l'espère,  les 
longs  développements  dans  lesquels  je  suis  entré. 

Dans  le  cours  de  ces  leçons,  j'ai  été  obligé  d'exami- 

(1)  Essai  d'une  histoire  de  l'Ohstétricie,  par  E.  G.  J.  de  Siebold  ; 
2  vol.  in-8o,  traduits  de  l'allemand  par  F.-J.  Herrgott,  et  suivis  d'un 
troisième  volume  ajouté  par  le  traducteur  ;  chez  Steinheil,  Paris,  1893. 
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lier  un  très  grand  nombre  d'opinions;  je  crois  l'avoir 
fait  avec  mesure  et  impartialité,  car  il  me  semble  que 
je  pourrais  dire  aussi  :  a  Je  n'ai  point  naturellement 
l'esprit  désapprobateur.  » 

S.  Tarnier. 


Paris,  20  juin  1894. 


PREMIÈRE  PARTIE 

GÉNÉRALITÉS  SUR  LES  MALADIES  PUERPÉRALES 


Messieurs, 

Je  désire  attirer  toute  votre  attention  sur  l'admirable 
méthode  qu'on  appelle  \ anûsepsie^  dont  vous  nous  voyez 
d'ailleurs  mettre  chaque  jour  les  règles  en  pratique,  dans  les 
salles  de  la  Clinique  d'accouchements.  Cette  méthode  est  si 
importante  qu'aujourd'hui  elle  domine  pour  ainsi  dire  l'obsté- 
trique, et  qu'elle  a  suscité  un  nombre  considérable  de  travaux 
du  plus  haut  intérêt,  dans  lesquels  on  a  étudié  avec  un  très 
grand  soin  les  antiseptiques  en  général,  et  parfois  spécifié  la 
nature  et  la  dose  de  ceux  qu'il  convient  de  recommander  ou 
d'imposer  aux  sages-femmes  ;  telle  est  par  exemple,  parmi 
ces  travaux,  la  discussion  soulevée  à  l'Académie  de  médecine 
en  1890  (1). 

C'est  même  cette  discussion  qui  m'a  déterminé  à  choisir  ce 
sujet  pour  en  faire  l'objet  de  quelques  leçons,  car  mes  idées 
ne  concordent  pas  complètement  avec  des  conclusions  votées 
par  l'Académie.  J'aurai  du  reste  l'occasion  d'y  revenir;  mais, 
en  ce  moment,  je  veux  aborder  la  question  à  un  point  de  vue 
plus  général. 

Depuis  plusieurs  années,  on  fait  partout  de  Tantiscpsie, 
et  partout  on  en  vante  les  avantages  ;  peut-être  même  pour- 
riez-vous  vous  imaginer  qu'on  en  exagère  l'importance, 
lorsque  vous  comparez  les  soins  incessants  qu'elle  exige  à  la 
rareté  actuelle  des  maladies  puerpérales.  Détrompez-vous, 
Messieurs,  si  par  hasard  une  pareille  erreur  s'était  glissée 


{\)  Bulletin  de  V Académie  de  médecine^  séances  du  4  et  du  11  février  1890. 
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2  GÉNÉRALITÉS   SUR   LES   MALADIES  PUERPÉRALES 


dans  votre  esprit,  car  c'est  à  Tantisepsie  employée  avec  rigueur 
que  nous  devons  notre  excellent  état  sanitaire.  Mais  la  sécurité 
au  milieu  de  laquelle  vivent  nos  accouchées  ne  doit  pas  nous 
faire  oublier  ces  temps  néfastes  où  la  mort  faisait  d'épouvan- 
tables ravages  dans  les  maternités,  alors  que,  dans  Fignorance 
où  Ton  était  des  causes  de  l'infection,  on  ne  prenait  pas  de 
précautions  pour  l'éviter. 

Actuellement,  si  nous  n'assistons  plus  à  des  épidémies 
meurtrières  pour  les  nouvelles  accouchées,  nous  voyons 
cependant  encore,  de  loin  en  loin,  des  cas  isolés,  sporadiques 
en  quelque  sorte,  d'infection  puerpérale.  Ces  faits,  quoique 
très  rares,  nous  sont  d'un  précieux  enseignement,  car  ils  nous 
tiennent  en  haleine,  nous  engagent  et  nous  forcent  à  persé- 
vérer dans  notre  lutte  contre  l'infection  dont  il  nous  faut,  à  tout 
prix,  empêcher  l'éclosion  ou  prévenir  la  dissémination.  L'anti- 
sepsie est  notre  sauvegarde. 

En  effet,  le  germe  de  la  fièvre  puerpérale  est  toujours  là, 
prêt  à  envahir  l'organisme  de  nos  accouchées.  Si  ses  victimes 
sont  beaucoup  moins  nombreuses  qu'autrefois,  nous  en  som- 
mes redevables  à  la  méthode  antiseptique,  et  je  puis  vous 
affirmer  que  si  nous  prenions  moins  de  précautions,  si  notre 
discipline  antiseptique  se  relâchait,  nous  ne  tarderions  pas  à 
assister  à  l'éclosion  d'épidémies  semblables  à  celles  dont  j'ai 
été  le  témoin,  et  dont  je  veux  rapidement  évoquer  le  souvenir 
devant  vous,  afin  de  vous  inspirer  une  crainte  salutaire. 

Dans  les  épidémies  de  fièvre  puerpérale  qui  sévissaient 
autrefois,  un  grand  nombre  de  malades  mouraient;  les  autres 
ne  guérissaient  qu'après  une  convalescence  plus  ou  moins 
tourmentée.  La  maladie  présentait  des  formes  cliniques  nom- 
breuses :  sa  marche  était  tantôt  lente,  tantôt  rapide  :  certaines 
accouchées'succombaieiit  en  quelques  heures,  d'autres,  en  peu 
de  jours  ;  quelquefois  cependant  la  maladie  durait  plusieurs 
semaines.  Les  résultats  des  autopsies  variaient  suivant  ces 
différentes  circonstances.  Ordinairement  on  trouvait  du  pus 
dans  les  lymphatiques  et  les  sinus  utérins;  dans  les  ligaments 
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larges,  dans  le  péritoine,  la  plèvre,  etc.  Quand  la  maladie 
avait  duré  longtemps,  le  pus  était  disséminé  un  peu  par- 
tout, sous  forme  d'abcès  métastatiques,  dans  les  poumons, 
le  foie,  les  articulations,  etc.  D'autres  fois  on  n'observait  pas 
de  lésions;  on  avait  beau  chercher  dans  les  lymphatiques 
et  dans  les  veines  de  l'utérus,  on  n'y  rencontrait  pas  trace  de 
pus.  On  trouvait  bien  un  sang  liquide,  poisseux,  dont  la 
matière  colorante  fdtrait  j\  travers  les  parois  des  vaisseaux  ; 
mais  c'était  en  somme  une  maladie  sans  lésions  macrosco- 
piques évidentes.  C'est  qu'alors  l'affection  avait  revêtu  la 
forme  d'un  empoisonnement  quasi-foudroyant,  et  que  la  mort 
était  survenue  avant  qu'une  localisation  se  fût  produite. 

Je  m'en  tiens  là,  car  je  ne  veux  pas  vous  décrire  la  fièvre 
puerpérale,  mais  quelle  est  la  cause,  quelle  est  la  nature  de 
cette  maladie  ?  On  a  beaucoup  discuté  cette  question,  et, 
suivant  l'état  des  connaissances  médicales,  on  en  a  donné  des 
explications  différentes. 

I.          ÉTIOLOGIE   DE  LA  FIÈVRE  PUERPÉRALE 

Les  premiers  auteurs  qui  ont  laissé  des  descriptions  de  la 
fièvre  puerpérale  avaient  remarqué  que  généralement,  chez 
les  femmes  malades,  les  lochies  étaient  supprimées.  Ils  pen- 
saient toutefois  qu'elles  continuaient  à  être  sécrétées,  mais 
qu'elles  s'accumulaient  dans  la  cavité  de  la  matrice.  Les 
lochies,  disaient-ils,  sont  des  humeurs  de  mauvaise  qualité, 
qui  sont  inoffensives  quand  elles  s'écoulent  au  dehors,  mais 
qui  deviennent  dangereuses  dès  qu'elles  sont  retenues,  car 
leurs  matériaux  infectent  l'économie.  Telle  était  la 'théorie  de 
la  rétention  des  lochies. 

Après  elle,  on  a  admis  la  théorie  de  la  métastase  laiteuse, 
en  se  fondant  sur  ce  fait,  d'ailleurs  bien  observé,  que,  chez  une 
femme  atteinte  de  fièvre  puerpérale,  la  sécrétion  du  lait  ne 
s'établit  pas  ou  ne  tarde  pas  à  se  suspendre.  Mais  on  prit 
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l'effet  pour  la  cause,  et,  au  lieu  d'attribuer  les  troubles  de  la 
fonction  mammaire  à  la  maladie  elle-même,  on  pensa  que 
le  lait  était  résorbé,  puis  porté  dans  les  différents  organes 
ou  déversé  dans  les  cavités  séreuses.  Cette  explication  sem- 
blait justifiée,  parce  qu'à  l'autopsie  on  voyait  souvent  dans  le 
péritoine  un  liquide  blanchâtre  et  d'apparence  laiteuse.  Je  n'ai 
guère  besoin  de  vous  dire  qu'il  s'agissait  de  pus  véritable. 
Laissons  donc  de  côté  la  théorie  inadmissible  de  la  métastase 
laiteuse. 

Fort  embarrassés  pour  expliquer  d'une  manière  satisfaisante 
la  nature  de  la  fièvre  puerpérale,  les  médecins  pensèrent  se 
tirer  d'embarras  en  imao-inant  la  théorie  de  la  fièvre  essen- 
tielle.  Pour  eux,  la  fièvre  puerpérale  devint  une  fièvre  essen- 
tielle, ^lais  je  suis  bien  embarrassé  moi-même  pour  vous  dire 
ce  que  l'on  doit  entendre  exactement  par  fièvre  essentielle, 
car  cette  conception  ne  répond  plus  aux  idées  actuelles.  Au- 
jourd'hui, nous  cherchons  la  cause  matérielle  des  maladies, 
parce  que  la  science  plus  avancée  nous  permet  de  faire  des 
investigations  très  délicates,  tandis  que  nos  devanciers,  dans 
bien  des  circonstances,  étaient  obligés  de  se  payer  unique- 
ment de  mots.  La  fièvre  puerpérale  était  donc  pour  eux  une 
fièvre  essentielle,  comme  la  fièvre  typhoïde,  la  A^ariole,  parce 
qu'ils  ne  savaient  pas  plus  pour  celles-ci  que  pour  celle-là 
comment  ni  pourquoi  elle  se  développait. 

On  n'allait  donc  pas  bien  loin  dans  la  recherche  de  la  na- 
ture de  la  fièvre  puerpérale  :  c'est  une  fièvre  essentielle  !  Cela 
ne  voulait  rien  dire  et  cela  prétendait  dire  tout.  Mais  cette  doc- 
trine essentialiste  devait  disparaître  aussi,  car  en  médecine, 
et  à  l'Ecole  de  Paris  surtout,  la  doctrine  de  l'organicisme 
allait  triompher. 

On  chercha  alors  à  expliquer  par  les  lésions  des  organes 
la  nature  de  la  fièvre  puerpérale,  et,  comme  on  trouvait  des 
lésions  multiples,  on  se  hâta  de  décrire  plusieurs  maladies 
puerpérales  distinctes.  La  fièvre  des  nouvelles  accouchées 
n'est  plus  dorénavant  une  maladie  unique,  ce  n'est  plus  une 
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entité  morbide;  néanmoins,  l'expression  àc  fièvre  puerpérale 
demeure  dans  le  langage,  comme  un  terme  générique  très 
commode  pour  désigner  à  la  fois  toutes  les  maladies  des 
femmes  en  couches.  L'inflammation  régnait  alors  en  maî- 
tresse, et  suivant  qu'elle  portait  sur  le  péritoine,  l'utérus, 
les  lymphatiques,  les  veines,  la  plèvre,  les  articulations,  on 
décrivait  des  péritonites,  des  métrites,  des  lymphangites,  des 
phlébites,  des  pleurésies,  des  arthrites,  etc.  La  notion  anatomo- 
pathologique  était  seule  en  honneur,  la  notion  étiologique  pas- 
sait au  second  rano-. 

Cependant  tout  le  monde  s'accordait  à  dire  que  la  fièvre 
puerpérale  ou  les  diverses  maladies  inflammatoires  qu'on 
observe  chez  les  femmes  en  couches  étaient  de  nature  épidé- 
mique.  On  chercha  donc  la  cause  de  l'épidémie.  Etait-ce  la 
température  qu'il  fallait  accuser  ?  Mais  les  épidémies  sévis- 
saient aussi  bien  en  hiver  qu'en  été,  au  printemps  qu'en  au- 
tomne. Etait-ce  le  climat?  Mais  on  relatait  des  épidémies 
dans  tous  les  pays.  La  cause  des  épidémies  puerpérales  res- 
tait donc  ignorée.  On  s'inclinait  devant  le  fléau,  on  le  subis- 
sait, mais  on  ne  l'expliquait  pas. 

à)  —  Contagion  de  la  fièvre  puerpérale. 

C'est  alors  que  quelques  accoucheurs  anglais  pensèrent 
que  la  propagation  de  la  fièvre  puerpérale  devait  peut- 
être  être  imputée  à  la  contagion.  White  (1)  en  avait  parlé 
et  Johnson  (2)  écrivait  :  «  J'observe  que  cette  maladie  se 
«  rencontre  plus  souvent  dans  les  hôpitaux  des  femmes 
((  en  couches  que  dans  les  maisons  particulières...  En  voici, 
((  selon  moi,  la  véritable  cause,  c'est  que,  quelque  précau- 

(1)  Charles  White,  Avis  aux  femmes  cnceintea  et  en  couches  ou  Traité  des 
moyens  de  j^révenir  et  de  guérir  les  maladies  qui  les  affligent  dans  ces  deux  états. 
Traduit  de  ran2:lais,  in-12.  Paris,  1774,  p.  04  et  p.  94. 

(2)  ROB.  Wallace  Johnson.  A  nnv  system  of  midivifery.  Londres,  iu-4o, 
1709.  p.  303. 
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«  tion  que  l'on  prenne  dans  les  hôpitaux,  l'air  doit  y  être 
«  plus  ou  moins  imprégné  de  miasmes  putrides  qui  s'échap- 
«  peut  des  malades  et  qui  se  répandent  dans  les  salles  et 
<(  s'attachent  aux  meubles  ». 

En  1846,  dans  un  travail  de  revue  critique,  où  il  résume  les 
opinions  émises  par  plusieurs  accoucheurs  devant  les  sociétés 
savantes  de  Londres,  d'Edimbourg  et  de  Philadelphie,  un  mé- 
decin américain,  Samuel  Kneeland  (1),  précisant  davantage, 
écrivit  : 

a  Je  pense  être  autorisé  à  déduire  de  l'examen  attentif  des 
«  faits  les  propositions  suivantes  : 

«  l°La  fièvre  puerpérale  est  contagieuse,  comme  le  prouve 
«  sa  localisation  à  la  clientèle  de  quelques  médecins  ou 
((  gardes  qui  portent  l'infection  d'une  maison  à  l'autre,  comme 
((  le  démontrent  encore  les  ravages  qu'elle  cause  dans  les 
((  hôpitaux  et  les  effets  funestes  des  autopsies. 

«  Il  est  possible  que  des  états  particuliers  de  l'atmosphère 
«  déterminent  la  fièvre  puerpérale  chez  des  sujets  prédispo- 
«  sés,  mais  la  contagion  de  cette  maladie  n'en  est  pas  moins 
a  indéniable. 

((  2^  La  fièvre  puerpérale  se  transmet  de  plusieurs  manières. 
«  Ainsi,  elle  peut  être  inoculée  directement  par  des  liquides 
«  recueillis  sur  une  femme  vivante  et  malade  ou  sur  le  cada- 
^  vre  d'une  femme  morte  en  couches.  Les  émanations  qui  se 
«  dégagent  des  malades  et  surtout  l'air  des  salles  d'hôpitaux, 
«  où  sont  réunies  plusieurs  femmes  atteintes  de  fièvre  puerpé- 
((  raie,  propagent  la  maladie.  Enfin  elle  est  transportée  par 
((  les  médecins,  par  les  habits,  le  linge,  la  literie,  etc.,  qui 
((  ont  été  en  contact  avec  une  personne  infectée. 

«  3*^  La  propagation  de  la  maladie  par  le  médecin  et  la 
((  régularité  avec  laquelle  les  cas  se  succèdent  chez  ses  ac- 
((  couchées,  démontrent  que  les  épidémies  de  fièvre  puerpérale 

(1)  s.  Kneeland.  De  la  contagiosité  de  la  fièvre  puerpérale.  American  Jour- 
nal of  tlie  médical  sciences,  184:6,  p.  45. 
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((  sont  presque  toujours  \ effet  et  non  la  cause  de  la  conta- 
((  gion. 

((  4°  La  contagion  est  d'autant  plus  à  craindre,  que  les  rap- 
«  ports  entre  le  médecin  et  l'accouchée  sont  plus  fréquents. 

«  La  contagion  directe  est  donc  plus  à  redouter  que  l'insa- 
((  lubrité  des  locaux,  la  misère  des  femmes,  l'encombrement, 
u  et  s'il  est  vrai  que  la  misère,  par  l'état  de  déchéance  où  elle 
«  met  l'organisme,  soit  une  cause  prédisposante  de  la  maladie, 
«  elle  n'en  est  pas  un  facteur  essentiel,  puisqu'on  voit  celle-ci 
«  éclater  dans  la  classe  riche  aussi  bien  que  dans  la  classe 
((  pauvre. 

«  Un  cas  de  fièvre  puerpérale  en  apparence  sporadique  suffit 
«  à  transmettre  la  maladie  ;  un  cas  léger  peut  engendrer  un 
«  cas  grave,  et  vice  versa. 

((  6°  L'immunité  ne  peut  être  invoquée  comme  un  argument 
«  contre  la  contagion  ;  on  la  rencontre  en  effet  dans  toutes 
((  les  maladies  universellement  regardées  comme  conta- 
«  gieuses. 

c(  7°  La  fièvre  puerpérale  est  contagieuse  dès  le  début  ; 
«  elle  l'est  encore  après  la  mort  :  témoins  les  désastres  qui 
«  surviennent  dans  sa  clientèle,  quand  un  médecin  a  pratiqué 
((  une  autopsie  de  femme  en  couches. 

((  8*"  L'accoucheur  ne  doit  donc  ni  pratiquer  d'autopsie  de 
«  femme  morte  de  fièvre  puerpérale,  ni  même  assister  à 
((  une  autopsie  quelle  qu'elle  soit.  Et  s'il  l'a  fait,  malgré  cette 
«  défense,  il  est  nécessaire  qu'il  se  désinfecte  le  corps  et  les 
«  habits  pour  ne  pas  infecter  sa  prochaine  accouchée. 

«  Si  donc  un  ou  plusieurs  cas  de  fièvre  puerpérale  survien- 
«  nent  dans  sa  clientèle,  le  médecin  doit  se  considérer  comme 
(c  un  foyer  de  pestilence,  suivant  l'expression  du  D*"  Holmes, 
«  et  agir  en  conséquence. 

«  Quant  aux  personnes  qui  ont  lavé  ou  manipulé  d'une  façon 
((  quelconque  les  linges  ou  les  objets  de  literie  souillés  par  les 
«  lochies  des  femmes  malades,  elles  ne  doivent  ni  approcher, 
«  ni,  à  plus  forte  raison,  soigner  une  femme  en  couches.  )> 
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Avec  Kneeland,  qui  résume  l'opinion  de  quelques  méde- 
cins anglais  et  américains,  la  contagiosité  de  la  fièvre  puer- 
pérale était  donc  nettement  formulée,  mais  elle  n'était  cepen- 
dant admise  ni  en  France  ni  en  Allemagne,  quand,  en  1847, 
Semmehveis,  alors  assistant  de  la  Clinique  d'accouchements 
de  Vienne,  fit  des  recherches  qui  le  conduisirent  à  admettre 
une  doctrine  importante,  mais  un  peu  différente,  dont  l'exposé 
a  été  publié  par  Routh  (1),  Skoda  (2),  Arneth  (3)  et  Semmel- 
^Yeis  lui-même  (4). 

A  Vienne,  il  y  avait  alors,  à  l'hôpital  général,  deux  cliniques 
d'accouchements,  l'une  pour  les  étudiants,  l'autre  spécialement 
réservée  aux  sages-femmes.  Or,  Semmehveis  avait  été  très 
frappé  de  ce  fait,  déjàremarqué  longtemps  avantlui,  quelamor- 
talité  était  très  grande  dans  le  service  fréquenté  par  les  étu- 
diants, que  souvent  il  y  éclatait  des  épidémies  de  fièvre  puer- 
pérale ,  tandis  que  dans  la  clinique  des  sages-femmes  l'état 
sanitaire  était  relativement  bon.  Ainsi,  de  1839  à  1846,1a  mor- 
talité moyenne,  qui  était  de  3,8  0/0  dans  la  clinique  des  sages- 
femmes,  s'élevait  pour  la  même  période  à  9,2  0/0  dans  l'autre 
clinique.  La  différence  fut  particulièrement  énorme  en  1846, 
puisque  la  mortalité  fut  de  11,4  0/0  dans  ce  dernier  ser- 
vice, alors  qu'elle  n'atteignit  que  2,7  0/0  dans  le  premier. 

Semmehveis  chercha  à  déterminer  les  causes  de  cette  dif- 
férence. Il  examina  toutes  celles  qu'on  avait  invoquées  jus- 

(1)  Routh.  Sur  les  causes  de  la  fièvre  puerpérale  endémique  à  Vienne.  Medi- 
co-chiriirg.  transactions.  Londres,  t.  XXXII,  1849,  p.  27.  (Communication  en- 
voyée le  29  mai  1848.) 

(2)  Skoda.  Les  recherches  de  Seramelweis  sur  la  cause  et  la  proph3iaxie  de 
la  fièvre  puerpérale  (communication  faite  le  18  octobre  1849).  SitznngsbericJite  der 
X.  Akademie  der  WisseyiscJiaften.  Vienne,  1849,  III,  p.  168. 

(3)  Arneth.  Xote  sur  le  moyen  proposé  par  M.  Semmelweis  pour  empêcher 
le  développement  des  épidémies  puerpérales  dans  Thospice  de  la  Maternité  de 
Vienae.  Ijue  à  l'Académie  de  médecine  de  Paris,  le  7  janvier  1851.  Annales  dliij- 
giène  i)xihluiue,  1851,  t.  XLV,  p.  281. 

(4)  Semmelweis.  Die  jEtiologie^  der  Begriff  und  die  Prophylaxie  des  Kind- 
hettfiehers.  (Etiologie,  conception  et  prophylaxie  de  la  fièvre  puerpérale.)  Vienne, 
1861. 
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qu'alors,  et  n'hésita  pas  à  les  rejeter  en  masse.  Puis  il  se  livra 
à  une  étude  minutieuse  des  dispositions  adoptées  dans  la 
clinique  des  sages-femmes,  où  l'on  obtenait,  pour  l'époque, 
de  si  heureux  résultats.  Après  s'être  assuré  que  ce  n'était  ni 
par  des  précautions  particulières,  ni  par  un  traitement  spécial 
des  femmes  malades,  ni  par  des  salles  mieux  aérées,  etc.,  que 
cette  clinique  l'emportait,  il  fit  bientôt  une  remarque  dont 
l'importance  avait  échappé  aux  yeux  même  des  plus  expérimen- 
tés. Les  étudiants,  en  effet,  et  les  docteurs  qui  font  les  accou- 
chements, pratiquent  des  autopsies,  suivent  les  cours  de  mé- 
decine opératoire,  et  sont  surtout  exercés  aux  manœuvres 
obstétricales  sur  des  cadavres  de  femmes  ordinairement  mortes 
en  couches.  Voilà  pour  la  1'"''  clinique.  Les  sages-femmes  de  la 
2^  clinique,  au  contraire,  ne  vont  pas  à  l'amphithéâtre,  elles 
n'assistent  pas  aux  autopsies,  enfin  elles  sont  exercées  aux 
opérations  sur  des  mannequins  au  lieu  de  l'être,  comme  les 
étudiants,  sur  des  cadavres.  De  l'enquête  à  laquelle  Sem- 
melweis  se  livra,  il  lui  sembla  résulter  que  c'était  la  seule 
différence  qu'on  put  établir  entre  les  deux  services.  Celle-ci 
devait  donc  vraisemblablement  donner  la  solution  du  problème 
que  cherchait  Semmelweis. 

Si  les  accouchées  de  la  i^^  clinique  tombent  fréquemment 
malades,  c'est  qu'en  pratiquant  des  touchers  répétés,  les  étu- 
diants introduisent,  dans  les  organes  génitaux  de  ces  femmes, 
des  matériaux  cadavériques  dont  leurs  doigts  ne  sont  pas  encore 
débarrassés;  et  la  preuve,  dit-il,  qu'il  reste  des  matières  cada- 
vériques sur  les  doigts,  c'est  que,  malgré  un  lavage  conscien- 
cieux, l'odeur  cadavérique  persiste.  Les  sages-femmes,  au  con- 
traire, qui  ne  touchent  pas  aux  cadavres,  n'ont  pas  les  mains 
imprégnées  de  matériaux  putrides,  aussi  n'infectent-elles  pas 
les  femmes  qu'elles  accouchent.  ) 

En  1849,  Semmelweis  entreprit  encore  quelques  expériences 
sur  des  lapines  venant  de,  mettre  bas.  En  injectant  dans 
leurs  organes  génitaux  internes  des  liquides  recueillis  sur 
divers  cadavres,  il  réussit  à  déterminer  chez  elles  des  lésions 
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analogues  à  celles  de  la  fièvre  puerpérale  et  de  lapyohémie. 

La  fièvre  puerpérale  résultait  donc,  pensait-il,  d'un  pro- 
cessus morbide  importé  par  l'infection  cadavérique  ;  la  putré- 
faction des  chairs  mortes  engendrait  la  décomposition  des 
tissus  vivants. 

Pour  empêcher  une  inoculation  de  ce  genre,  chez  les  femmes 
en  travail,  il  était  nécessaire,  par  conséquent,  que  l'accou- 
cheur détruisît  les  matières  putrides  restées  attachées  à  ses 
doigts  et  se  servît,  dans  ce  but,  d'une  substance  désinfec- 
tante, telle  que  le  chlorure  de  chaux,  qui  fit  disparaître  la 
mauvaise  odeur.  C'est  pourquoi,  dès  le  mois  de  mai  1847, 
Semmehveis  obligea  les  étudiants  à  se  laver  les  mains  avec 
une  solution  de  chlorure  de  chaux^  et  à  faire  usage  de  la  brosse 
à  ongles  aidant  de  pratiquer  un  examen  ou  un  accouchement. 
Cette  mesure  ne  tarda  pas  à  être  couronnée  de  succès,  car 
on  observa  immédiatement  une  diminution  considérable  de  la 
mortalité  qui  ne  dépassa  plus  celle  de  la  seconde  clinique  ;  les 
femmes  tombèrent  moins  souvent  malades  à  partir  du  mo- 
ment où  les  instructions  de  Semmehveis  furent  scrupuleuse- 
ment observées. 

Ainsi  Semmehveis  a  eu  le  grand  mérite  de  toucher  du 
doigt  la  vérité,  et  d'indiquer  du  même  coup  un  moyen  anti- 
septique capable  de  prévenir  l'éclosion  des  accidents. 

Cependant  il  n'avait  raison  qu'à  demi.  En  effet,  quand  les 
femmes  en  couches  sont  infectées  par  les  matières  cadavéri- 
ques, c'est  l'infection  putride  qui  se  déclare  et  non  pas  la  fièvre 
puerpérale  au  sens  propre  du  mot,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse 
d'une  femme  morte  elle-même  de  cette  fièvre.  Les  deux  ma- 
ladies, quoique  graves  et  souvent  mortelles  toutes  deux,  sont 
distinctes  au  point  de  vue  des  symptômes  et  de  Fanatomie 
pathologique  ;  dans  la  fièvre  puerpérale,  on  trouve  à  l'autopsie 
des  lésions  bien  déterminées  et  suppuratives  ;  dans  l'infection 
putride,  pas  de  lésions  nettes,  pas  de  pus  dans  les  organes  : 
la  fièvre  putride  est  une  sorte  d'œdème  malin  qui  ordinaire- 
ment ne  produit  pas  de  suppuration.  Dans  l'une  et  l'autre 
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maladie,  les  microbes  sont  d'ailleurs  différents,  ainsi  que  j'au- 
rai bientôt  l'occasion  de  vous  le  dire. 

Les  idées  émises  par  Kneeland  et  Semmelweis,  malgré 
leur  grande  portée,  restèrent  pour  ainsi  dire  sans  écho,  et 
l'étiologie  de  la  fièvre  puerpérale  continua  à  diviser  les  mé- 
decins en  deux  camps,  celui  des  essentialistes  et  celui  des 
localisateurs.  Tel  était  l'état  de  la  question  quand  je  com- 
mençai mon  internat  à  la  Maternité,  en  1856. 

Dans  le  cours  de  cette  année,  il  y  eut  à  l'hôpital  de  la  Mater- 
nité 2,237  accouchements  et  132  décès.  11  mourut  donc  1  femme 
sur  19,  soit  5,90  0/0,  presque  6  0/0.  Cette  mortalité  n'était  pas 
répartie  d'une  façon  uniforme  sur  les  différents  mois  de  l'année. 
Certains  jours,  certaines  semaines,  elle  était  énorme,  et 
toutes  ou  presque  toutes  les  femmes  qui  accouchaient,  mou- 
raient ;  il  en  mourut  jusqu'à  cinq  par  jour.  Au  mois  d'avril,  315 
femmes  accouchèrent,  et  il  y  eut  32  décès,  parmi  lesquels  sont 
comptées  plusieurs  femmes  accouchées  en  mars  et  qui  ne 
moururent  qu'en  avril.  Du  l^""  au  10  mai,  on  compta  32  accou- 
chements, et  on  enregistra  31  décès  !  En  présence  d'un  pa- 
reil fléau,  on  se  décida  à  fermer  la  Maternité,  mais  cette 
mesure  radicale  était  bien  tardive,  car  la  maladie  avait  déjà 
enlevé  64  des  347  femmes  qui  avaient  accouché  du  avril 
au  10  mai,  ce  qui  donne  un  décès  sur  moins  de  6  accouchées. 
Je  voyais  des  femmes  entrer  à  l'hôpital  bien  portantes,  pleines 
de  vie,  et  vingt-quatre  ou  quarante-huit  heures  après,  j'as- 
sistais à  leur  agonie!  C'était  un  spectacle  épouvantable. 

J'interrogeai  mes  maîtres  de  la  ^laternité.  Paul  Dubois, 
Danyau,  Delpech  ;  je  leur  dis  qu'il  me  semblait  impossible 
qu'une  telle  mortalité  fut  générale  et  qu'on  la  retrouvât  aussi 
grande  dans  la  pratique  civile.  Ils  m'aflirmèrent  qu'il  en  était 
de  même  en  ville,  et  que  l'épidémie  y  régnait  aussi  bien  qu'à 
l'hôpital.  Cela  a  toujours  été  ainsi,  me  dirent-ils,  cela  sera 
toujours.  Je  me  révoltai  contre  le  fatalisme  d'une  telle  réponse 
et,  dans  l'ardeur  et  la  confmnce  que  donne  la  jeunesse, 
j'essayai   de   découvrir  la  cause  des  épidémies  de  fièvre 
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puerpérale,  et  de  trouver  les  moyens  d'y  porter  remède. 

La  première  chose  dont  je  voulus  m'assurer,  c'était  de 
savoir  si  réellement  la  mortalité  était  la  même  en  ville  qu'à 
l'hôpital.  Une  épidémie,  me  disais-je,  n'est  pas  localisée, 
et  ne  sévit  pas  sur  un  point  restreint  ;  c'est  un  mal  qui 
s'étend  à  de  grandes  distances.  L'épidémie  de  la  Mater- 
nité, si  épidémie  il  y  a,  doit  donc  exister  dans  le  voisinage,  et, 
si  elle  exerce  des  ravages  dans  tout  Paris,  à  plus  forte  raison 
doit-elle  en  faire  aux  alentours  de  la  Maternité.  Et  alors  le 
problème  se  limitait,  sa  solution  devenait  mieux  définie  ;  il  ne 
s'agissait  plus  que  de  déterminer  le  chiffre  de  la  mortalité 
puerpérale  dans  le  XIP  arrondissement,  l'arrondissement  du 
Panthéon,  dans  lequel  se  trouvait  alors  la  Maison  d'accouche- 
ments. 

Après  avoir  obtenu  les  autorisations  nécessaires,  je  me 
rendis  à  la  mairie  du  Panthéon  et  j'y  consultai  les  registres 
des  naissances  et  des  décès.  Ce  fut  long,  et  je  dus  consacrer  à 
mes  recherches  beaucoup  de  temps  et  de  patience.  Pour  obte- 
nir un  résultat  aussi  exact  que  possible,  j'ai  procédé  de  la 
façon  suivante  : 

J'ai  feuilleté  le  registre  des  décès,  acte  par  acte,  et  chaque 
fois  que  j'y  ai  vu  inscrite  la  mort  d'une  femme  âgée  de  15  ans 
au  moins  et  de  50  ans  au  plus,  je  me  suis  reporté  au  registre 
des  naissances,  soit  à  son  nom,  soit  à  celui  de  son  mari,  et  j'ai 
pu  savoir  de  cette  façon  si  elle  était  accouchée  dans  le  mois 
qui  avait  précédé  sa  mort.  J'ai  considéré  comme  ayant  suc- 
combé à  la  fièvre  puerpérale  toute  femme  qui  se  trouvait 
dans  cette  condition,  c'est-à-dire  qui  était  morte  moins  d'un 
mois  après  son  accouchement  ;  cette  manière  de  procéder  n'a 
donc  pu  que  grossir  le  chiffre  de  la  mortalité  et  nullement  le 
diminuer.  Voici  à  quels  chiffres  je  suis  arrivé  : 

En  1856,  il  s'était  fait  à  la  Maternité  2,237  accouchements 
avec  132  décès  ;  dans  le  même  laps  de  temps,  il  y  avait  eu 
dans  les  domiciles  particuliers  du  XIP  arrondissement  3,222 
accouchements  avec  14  décès,  c'est-à-dire  beaucoup  plus 
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d'accouchements,  infiniment  moins  de  décès.  La  mortalité 
puerpérale  était  à  la  Maternité  de  1/19,62  et  dans  la  clientèle 
civile  de  1/322,20,  ce  qui  me  fit  écrire  :  «  H  y  a  donc  autant 
de  différence  entre  la  mortalité  de  la  Maternité  et  celle  de  la 
ville,  dans  le  môme  arrondissement,  qu'il  y  a  de  différence 
entre  les  chiffres  322  et  19,  c'est-à-dire  que  la  mortalité  est 
17  fois  plus  considérable  à  l'hôpital  qu'à  domicile   »  (1). 

Il  ne  pouvait  plus  être  question  d'épidémie,  car  une  épidé- 
mie aurait  aussi  bien  sévi  au  voisinage  de  la  Maternité  qu'à  la 
Maternité  elle-même.  Il  me  fallait  donc  chercher  une  autre 
explication. 

Or,  un  écart  aussi  marqué  entre  la  mortalité  de  la  ville  et 
celle  de  l'hôpital  devait  nécessairement  tenir  aux  conditions 
différentes  dans  lesquelles  se  trouvent  les  accouchées,  et  aux 
soins  qui  leur  sont  donnés.  En  ville,  les  femmes  sont  séparées 
les  unes  des  autres  :  celle-ci  accouche  seule  dans  sa  chambre  ; 
celle-là  est  tant  bien  que  mal  soignée  par  une  parente,  une 
voisine  ;  d'autres  reçoivent  des  soins  d'un  médecin,  d'une 
sage-femme  ;  bref,  elles  n'ont  aucune  communication  entre 
elles;  l'isolement  est  aussi  parfait  que  possible  et,  fait  indis- 
cutable, l'état  sanitaire  des  accouchéss  de  la  ville  reste  rela- 
tivement bon. 

Il  n'en  est  plus  de  même  à  la  Maternité,  où  toutes  les 
femmes  sont  réunies  dans  des  salles  communes,  et  soignées 
par  le  même  personnel.  En  ville,  isolement  complet,  personnel 
distinct;  à  la  Maternité  au  contraire,  s'il  n'y  a  pas  rapport  im- 
médiat, du  moins  y  a-t-il  communication  indirecte  entre  les 
accouchées,  communication  sous  toutes  les  formes  :  par  l'air, 
par  les  linges,  par  les  mains  des  médecins,  des  sages- 
femmes  et  des  infirmières. 

Je  pensai  que  la  différence  des  susdites  conditions  donnait 
clairement  l'explication  des  différences  dans  l'état  sanitaire.  11 
ne  pouvait  être  question  en  effet  de  température,  de  climat,  d'al- 

(1)  Tarnier.  Recherches  sur  l'état  puerpéral  et  les  maladies  des  femr.ies  en 
couches.  Thèse  inaugurale.  Paris,  1857. 
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titude,  de  saison,  rien  ne  distinguant  l'hôpital,  à  cet  égard,  du 
quartier  qui  l'environne  ;  comme  de  plus,  lorsqu'une  maladie 
sévit  dans  un  espace  restreint,  sans  s'étendre  àl'entour,  elle  ne 
peut  être  regardée  comme  produite  et  propagée  par  l'influence 
épidémique,  j'étais  fatalement  amené  à  admettre  la  contagion. 
Ma  conviction,  fondée  sur  les  chiffres  de  mes  relevés  compara- 
tifs, fut  absolue,  etj'affirmai,  statistique  en  main,  mathématique- 
ment pour  ainsi  dire,  que  la  fièvre  puerpérale  est  contagieuse. 

A  cette  époque,  émettre  une  semblable  doctrine,  à  Paris,  àla 
Maternité  surtout,  c'était  aller  à  l'encontre  de  toutes  les  idées 
reçues  ;  aussi  mes  chefs  de  service  me  firent-ils  de  nombreuses 
objections,  mais  mon  opinion  était  trop  solidement  assise  sur 
l'examen  sévère  et  impartial  des  faits  pour  que  je  voulusse 
l'abandonner,  et,  sous  le  titre  de  Recherches  sur  l'état  puer- 
péral et  les  maladies  des  femmes  eu  couches^  j'écrivis  ma 
thèse  inaugurale  dans  laquelle  je  me  déclarai  le  partisan  de 
la  contagiosité  de  la  fièvre  puerpérale,  alors  que  j'ignorais 
les  travaux  deKneeland  et  de  Scmmelweis  dont  les  recherches 
n'avaient  pas  sufTisamment  attiré  l'attention  du  public  médical . 

Mais,  s'il  y  a  contagion,  il  y  a  un  agent  de  la  contagion,  un 
contage  qui  engendre  la  maladie.  Ce  contage,  quel  est-il  ?  Dans 
ma  thèse,  je  m'en  occupe,  je  cherche  à  le  déterminer  en  disant  : 

«  En  admettant  que  la  fièvre  puerpérale  soit  contagieuse, 
nous  sommes  conduits  à  croire  qu'elle  produit  un  virus  ca- 
pable de  la  propager.  L'existence  d'un  miasme  contagieux 
ne  nous  parait  pas  douteuse   Les  anatomistes  avaient  re- 
marqué depuis  longtemps  que  les  piqûres  qui  succèdent  aux 
autopsies  de  femmes  mortes  de  fièvre  puerpérale  avaient  une 
gravité  plus  grande  que  lorsqu'elles  ont  lieu  pendant  d'autres 
dissections.  Ce  fait  pourrait  prouver  à  lui  seul  que  les  liquides 
produits  par  la  fièvre  puerpérale  contiennent  un  poison  éner- 
gique ;  de  là  à  l'existence  d'un  virus ^  il  n'y  a  qu'un  pas  (1).  » 

Ce  miasme  contagieux,  je  ne  l'avais  pas  vu,  je  le  confesse  : 

(1)  Taenier.  Recherches  sur  Vétat  jyuerjpéral  et  sur  les  maladies  des  femmes 
en  couches.  Thèse  de  doctorat.  Paris,  1857,  p.  70. 
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cependant  je  l'avais  cherché  au  microscope  avec  M.  Vulpian, 
sans  le  découvrir;  je  le  devinais,  je  le  pressentais,  mais  je  ne 
le  voyais  pas. 

Je  voulais  pourtant  approfondir  davantage  la  question  et, 
comme  le  microscope  ne  m'apprenait  rien,  je  résolus  de  faire 
des  inoculations  aux  animaux  ;  je  désirais  reproduire  sur  eux 
ce  que  les  piqûres  anatomiques  déterminaient  chez  Thomme. 
Je  pris  donc,  sur  le  cadavre  d'une  femme  morte  de  fièvre  puer- 
pérale, de  la  sérosité  péritonéale,  et  je  l'injectai  aux  animaux. 
Mes  expériences  valent,  je  crois,  la  peine  d'être  rapportées. 

«  Nous  avons  injecté,  dis-je,  sous  la  peau  d'un  lapin  et  de 
trois  chiens,  du  liquide  que  nous  avions  recueilli  à  la  face 
interne  de  l'utérus  et  dans  la  cavité  péritonéale  :  deux  de  ces 
animaux  ont  survécu  sans  malaise,  tandis  que  les  deux  autres 
ont  succombé  très  rapidement  et  leur  autopsie  ne  nous  a  mon- 
tré aucune  lésion.  » 

J'avais  injecté  du  pus,  je  m'attendais  à  trouver  du  pus  et  il 
n'y  en  avait  pas  trace.  J'en  fus  surpris,  aussi  j'ajoute  :  «  Ces 
expériences  ne  servent  qu'à  démontrer  l'activité  de  l'empoi- 
sonnement putride  dans  ces  circonstances,  mais  nous  nous 
garderons  bien  de  leur  attribuer  quelque  valeur  dans  la  ques- 
tion de  la  contagion.  Des  expériences  concluantes  pourraient 
cependant  être  faites  dans  ce  sens,  si  toutefois  les  animaux 
peuvent  périr  de  fièvre  puerpérale,  en  injectant  profondément, 
dans  le  vagin  des  femelles,  du  liquide  qui  s'écoulerait  des 
parties  génitales  des  femmes  malades  ou  qu'on  recueillerait 
dans  une  autopsie  ;  encore,  pour  s'entourer  des  conditions 
propres  à  favoriser  la  réussite,  on  devrait  choisir  les  femelles 
au  moment  où  elles  viennent  de  mettre  bas.  Nous  avions  eu  le 
projet  d'instituer  ces  expériences,  mais  nous  avons  été  arrêté 
par  l'impossibilité  d'en  réunir  les  éléments  en  temps  oppor- 
tun »  (1). 

Ces  recherches  expérimentales,  comme  celles  de  Semmel- 
(1)  Tarnieb.  Thèse  de  Paris,  1857,  p.  71. 
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weis,  démontraient  d'une  façon  manifeste  l'existence  d'un 
poison  actif  dans  le  pus  des  femmes  mortes  d'affection  puer- 
pérale ;  elles  étaient  néanmoins  oubliées,  quand  elles  furent 
reprises  par  M.  Quinquaud  (1),  en  1872,  c'est-à-dire  longtemps 
après  Semmehveis  et  moi.  M.  Quinquaud  inocula  aux  animaux 
des  lochies  et  du  liquide  péritonéal.  Il  injecta  en  particulier, 
ce  que  je  regrettais  de  n'avoir  pu  faire,  du  liquide  utérin  d'une 
femme  morte  de  péritonite  puerpérale,  dans  la  cavité  utérine 
d'une  chatte  qui  venait  de  mettre  bas  douze  heures  aupara- 
vant; la  chatte  mourut,  le  huitième  jour,  de  péritonite. 

Ma  thèse,  grâce  à  la  statistique  qu'elle  contenait,  eut  la 
bonne  fortune  d'exciter  un  vif  intérêt  et  d'être  souvent  citée, 
quand,  l'année  suivante,  en  1858,  eut  lieu  à  l'Académie  de 
médécine  la  mémorable  discussion  sur  la  fièvre  puerpérale  (2). 

Quelques  académiciens  seulement  adoptèrent  ma  manière 
devoir,  et  les  divergences  d'opinion  furent  si  nombreuses,  que 
la  discussion  se  termina,  il  faut  bien  le  dire,  en  laissant  en 
suspens  l'étiologie  de  la  fièvre  puerpérale. 

Mes  convictions  restèrent  cependant  inébranlables,  et,  dans 
un  mémoire  publié  la  même  année  (3),  j'affirmai  de  nouveau 
avec  force  la  contagiosité  de  la  fièvre  puerpérale. 

L'excessive  mortalité,  qui  m'avait  si  fort  impressionné 
à  la  Maternité,  n'était  d'ailleurs  pas,  sachez-le  bien,  un 
fait  exceptionnel,  comme  on  ne  tarda  pas  à  s'en  convain- 
cre. La  statistique  comparative  entre  la  ville  et  l'hôpital, 
que  j'avais  entreprise  à  l'occasion  de  ma  thèse,  était  la 
première  parue  sur  ce  sujet,  la  seule  dont  on  eût  con- 
naissance en  1857,  mais  depuis  cette  époque  on  en  a 
dressé  beaucoup  d'autres,  car  cette  question  passionna  le 
monde  médical,  émut  l'administration  de  l'Assistance  publi- 

(1)  Quinquaud.  Essai  sur  le  puerpérlsme  infectieux  cliez  la  femme  et  chez  le 
nouveau-né.  Thèse  de  doctorat.  Paris,  1872. 

(2)  De  la  fièvre  puerpérale.  De  sa  nature  et  de  son  traitement.  Communicatiom 
à  V Académie  de  médeci fie.  in-S°.  Paris,  1858. 

(3)  Tarxier.  De  la  fièvre  puerjpérale  observée  à  l'hospice  de  la  Maternité. 
In-8°,  Paris,  1858. 
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que,  et  tout  le  monde  s'en  occupa.  Aussi,  en  quelques  années 
avait-on  réuni  un  nombre  important  de  statistiques  analo- 
gues; je  les  voyais  avec  grand  plaisir  s'ajouter  les  unes 
aux  autres,  car  toutes  confirmaient  mes  premiers  résultats  et 
constituaient  de  puissants  arguments  en  faveur  de  la  conta- 
gion. 

En  1862,  Husson,  directeur  de  l'Assistance  publique,  pu- 
blia (1)  le  relevé  de  la  mortalité  des  femmes  en  couches  dans 
tous  les  hôpitaux  depuis  le  commencement  du  siècle.  Per- 
mettez-moi d'en  extraire  quelques  chiffres. 

Voici  d'abord  le  tableau  de  la  mortalité  à  la  Maternité,  du 
l®""  janvier  1802  au  31  décembre  1861.  La  proportion  des  décès 
y  est  indiquée  pour  chacune  des  périodes  décennales  écoulées. 


PÉRIODE  DÉCENNALE 

N'OMBRK  DES 
ACCOUCHEMENTS 

DÉCÈS 

MORTALITÉ 
0  0 

De  1802  à  1809 

15,307 

610 

3,92 

»  1810  à  1819 

23,484 

1,114 

4,74 

))  1820  à  1829 

25,895 

1,293 

4,99 

»  1830  à  1839 

26,538 

1,125 

4,23 

»  1840  à  1849 

34,776 

1,458 

4,19 

»  1850  à  1859 

24,944 

1,298 

5,20 

»  1860  à  1861 

4,161 

475 

11,41 

Total.... 

155,105 

7,373 

4,75 

Je  dois  compléter  ce  tableau  en  disant  que,  de  1860  à  1869, 
la  mortalité  s'est  élevée  à  9,31  0/0. 

Les  autres  hôpitaux  n'étaient  pas  mieux  partagés  que  la 
Maternité,  comme  le  prouve  la  statistique  suivante  : 


ACCOUCHEMENTS 

DÉCÈS 

MORTALITÉ 

0,0 

De 

1802  à  1862 

rriôtel-Dieu  compte 

.  22,363 

721 

3,22 

» 

1808  à  1862 

15,719 

628 

3,98 

» 

1811  à  1862 

St-Antoine  

3,979 

278 

6,98 

1835  à  1862 

21,957 

1,002 

4,56 

» 

1854  à  1862 

Lariboisière  

5,022 

395 

7,86 

(1)  HussoN.  Êtîcde  sur  les  hôpitaux.  In-é»,  Paris,  18G2,  p.  254. 
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Le  professeur  Malgaigne,  au  nom  d'une  Commission  chargée 
d'étudier  la  mortalité  des  femmes  en  couches  et  de  rechercher 
les  moyens  de  la  diminuer,  publia  aussi  une  statistique  très 
instructive,  que  lui  fournit  l'administration  de  l'Assistance 
publique,  et  dans  laquelle  se  trouve  relevée  la  mortalité  puer- 
pérale à  Paris  pour  les  deux  années  1861  et  1862  (1).  Cette 
statistique  est  très  explicite,  elle  indique  le  nombre  des 
accouchements  et  le  nombre  des  décès  pour  la  ville  entière  ; 
les  femmes  y  sont  classées  en  trois  catégories,  suivant 
qu'elles  sont  accouchées  dans  les  hôpitaux,  en  ville  par  l'in- 
termédiaire des  bureaux  de  bienfaisance,  ou  en  ville  en 
dehors  des  susdits  bureaux. 


ACCOUCHF.MEXTS 

DÉCÈS 

PROPORTION 

7,226 

693 

1  sur  10,42 

1861 

Bureaux  de  bienfaisance  

6,212 

32 

1  sur  194,12 

'  En  ville  en  dehors  des  bureaux. 

44,481 

262 

1  sur  169,80 

6,971 

476 

1  sur  14,64 

1862  . 

6,422 

39 

1  sur  164,66 

[  En  ville  en  dehors  des  bureaux. 

42,796 

226 

1  sur  160,88 

En  réunissant  ces  chiffres,  on 

trouve  p 

our  l'ensemble  des 

deux  années  1861  et  1862  : 

Dans 

les  hôpitaux  14,197  accouchements  suivis 

de  1,169  décès 

En  ville  et  dans  les  bureaux  99,911 

» 

559  » 

Beaucoup  plus  d'accouchements  en  ville,  beaucoup  moins  de 
décès  !  Malgaigne  fut  convaincu,  et  il  passa  dans  le  camp  des 
défenseurs  de  la  doctrine  de  la  contagion. 

En  1864  encore,  je  publiai  un  mémoire  dans  lequel,  après 
avoir  cité  les  chiffres  de  Malgaigne  qui  confirmaient  d'une 
façon  si  éclatante  ce  que  j'avais  dit  quelques  années  plus  tôt, 
j'écrivis  :  «  Si  la  mortalité  n'avait  pas  été  plus  forte  dans  les 

(1)  Malgaigne.  Rapport  sur  la  mortalité  des  femmes  en  couches  dans  les 
hôpitaux  et  sur  les  moyens  de  la  diminuer.  Bulletin  officiel  du  Ministère  de  Vin- 
térieur,  Paris,  18G4,  p.  151. 
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«  hôpitaux  que  dans  la  Adlle,  on  y  compterait  à  peine  80  décès  au 
«  lieu  de  1,169.  Mille  quatre-vingt-dix  femmes  en  deux  années 
«  ou  cinq  cents  quarante-cinq  par  an,  frappées  de  mort  à  l'hô- 
«  pital  et  qui  probablement  auraient  été  épargnées  si  elles 
«  avaient  pu  accoucher  en  ville  !  Ces  chiffres  dépassent  toute 
«  vraisemblance;  on  hésite  avant  de  les  écrire.  Une  pareille 
«  mortalité  devient  une  véritable  calamité  publique.  A  peine 
«  soupçonnée,  il  y  a  quelques  années,  il  faut  qu'elle  disparaisse 
c(  du  jour  où  elle  est  connue  »  (1). 

En  province  comme  à  Paris,  la  mortalité  dans  les  maternités 
était  considérable.  On  fit  une  enquête  dans  les  départements 
comme  dans  la  capitale,  et  vous  en  trouverez  les  résultats 
à  la  fin  du  rapport  de  Malgaigne  dans  des  tableaux  statis- 
tiques dressés  par  M.  de  Lurieu.  Ainsi  à  Lyon  on  compte 
1  décès  sur  43  accouchements.  Bordeaux,  Lille,  Reims,  Stras- 
bourg donnent  1  décès  sur  19;  Toulouse,  Marseille,  Amiens, 
Nantes,  1  décès  sur  37  ;  Gaen,  Tours,  Poitiers,  Montpellier, 
1  décès  sur  38;  d'autres  villes  1  décès  sur  78. 

Mais  la  France  n'avait  pas  à  elle  seule  le  triste  privilège 
d'une  grande  mortalité.  M.  Léon  Le  Fort,  aujourd'hui  votre 
professeur  de  clinique  chirurgicale,  fit,  quelques  années  après, 
un  voyage  à  l'étranger  pour  y  étudier  le  fonctionnement  des 
services  d'accouchements,  et  il  publia  les  résultats  de  ses 
recherches  dans  un  livre  important  (2).  On  y  voit  qu'à  l'étran- 
ger la  mortalité  est  de  tous  points  comparable  à  ce  qu'elle 
est  en  France,  et  que  là,  comme  chez  nous,  les  décès  sont  de 
beaucoup  plus  nombreux  dans  les  hôpitaux  qu'en  ville. 

Quand  on  interroge  toutes  ces  statistiques,  on  est  frappé 
de  leur  ressemblance.  Les  résultats  varient  bien  un  peu  d'an- 
née en  année,  de  pays  à  pays,  de  localité  à  localité,  d'hôpital 
à  hôpital,  mais  le  plus  heureux  de  tous  les  hôpitaux  ne  pour- 
rait en  aucune  façon  soutenir  la  comparaison  avec  la  clientèle 


(1)  Tarniek.  Mémoire  sur  V hygiène  des  hôjjitaux  de  femmes  en  couches. 
Paris,  in-8o,  1864,  p.  6. 
(2j  LÉON  Le  Fort.  Des  Maternités,  in-é».  Paris,  1866. 
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particulière.  Les  décès  sont  partout  plus  nombreux  à  Thopital 
qu'en  ville. 

Vous  voilà,  Messieurs,  renseignés  sur  ce  qui  se  passait 
il  y  a  vingt-cinq  ou  trente  ans.  Vous  voyez  que  j'avais  bien  le 
droit  de  m'écrier  que  la  mortalité  puerpérale  hospitalière 
était  une  calamité  publique. 

b)  —  Agents  de  la  contagion  de  la  fièvre  puerpérale. 

La  fièvre  puerpérale  est  contagieuse,  vous  ai-je  dit.  mais 
quel  est  l'agent  de  la  contagion  ? 

En  1869,  à  Strasbourg,  deux  expérimentateurs  français, 
Goze  et  Feltz  (1),  au  cours  de  leurs  recherches  sur  les  mala- 
dies infectieuses,  examinèrent  au  microscope  le  sang  de 
femmes  atteintes  de  fièvre  puerpérale,  mais  plus  heureux  que 
Vulpian  et  moi  ne  l'avions  été  en  1856  et  1857  (voy.  p.  14), 
ils  y  découvrirent  des  micro-organismes  en  points  mobiles  et 
en  petites  chaînettes  à  deux,  trois  et  quatre  grains,  micro- 
organismes qu'ils  rencontrèrent  également  dans  les  lo- 
chies (2).  Ils  furent  donc  les  premiers  à  apercevoir  et  à  figu- 
rer le  streptocoque  ;  mais  ils  essayèrent  en  vain  de  le  cultiver 
dans  l'eau  sucrée;  néanmoins,  ils  injectèrent  le  sang  infecté  à 
des  animaux  et  réussirent  aies  empoisonner,  comme  je  l'avais 
fait  en  1856. 

En  1879,  M.  Pasteur  étudia  à  son  tour  Fétiologie  de  la  fièvre 
puerpérale,  et  la  tira  de  fincertitude  où  elle  se  trouvait  encore 
en  grande  partie  au  point  de  vue  bactériologique  (3).  Dans  le 
sang  de  femmes  mortes  de  fièvre  puerpérale,  il  reconnut  aussi 

(1)  CozE  et  Feltz.  Recherches  expérimentales  sur  la  présence  des  infusoires  et 
l'état  du  sang  dans  les  maladies  infectieuses.  Expériences  sur  le  sang  de  fièvre 
puerpérale.  Gazette  médicale  de  Strasbourg,  1869,  p.  29. 

(2)  CozE  et  Feltz.  Recherches  cliniques  et  e.cjyériuientales  sur  les  maladies 
infectieuses.  In-8.  Paris,  1872,  planche  II,  figure  4. 

(3)  Pasteue.  Septicémie  puerpérale.  Bulletin  de  V Académie  de  médecine, 
1879,  p.  260,  271  et  suiv. 
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la  présence  du  microbe  en  grains  sphériques  associés  par  deux, 
par  quatre,  ou  réunis  en  plus  grand  nombre,  pour  former  des 
chapelets  de  grains  (streptococcus)  ;  mais  il  alla  plus  loin  que 
les  expérimentateurs  de  Strasbourg,  car  il  réussit  à  le  cultiver, 
à  l'isoler  et  à  en  bien  déterminer  les  caractères.  Avec  les  cul- 
tures de  ce  microbe,  il  inocula  des  animaux  et  provoqua  chez  eux 
des  accidents  analogues  à  ceux  qu'on  observait  après  les  inocu- 
lations de  sérosité  péritonéale  ou  de  sang  pris  sur  des  femmes 
atteintes  de  fièvre  puerpérale.  M.  Pasteur  put  donc  émettre, 
unpeuplus  tard,  à  la  tribune  de  l'Académie  des  sciences,  cette 
idée  que  la  fièvre  puerpérale  est  la  conséquence  du  dévelop- 
pement de  micro-organismes  qui  infectent  les  plaies  produites 
pendant  l'accouchement,  et  qui  de  ces  plaies  «  se  répandent  sous 
une  forme  on  sous  une  autre  par  telle  ou  telle  voie,  sang  ou 
lymphatiques,  dans  telle  ou  telle  partie  du  corps,  et  y  déter- 
minent des  formes  morbides  variables  avec  l'état  de  ces  par- 
ties, avec  la  nature  des  parasites  et  la  constitution  générale 
des  sujets  »  (1).  Mais  comme  toute  vérité,  quand  elle  est  neuve 
et  inattendue,  doit  faire,  en  quelque  sorte,  une  période  de  stage 
avant  d'entraîner  la  conviction,  vous  ne  vous  étonnerez  pas  en 
apprenant  que  M.  Pasteur  lui-même  rencontra  une  incrédulité 
générale.  On  ne  voulait  pas  croire,  en  effet,  qu'un  organisme 
minuscule,  tel  que  le  microbe  en  chaînettes,  put  engendrer  les 
lésions  si  graves  de  la  fièvre  des  nouvelles  accouchées. 

Sous  l'inspiration  de  M.  Pasteur,  M.  Doléris  écrivit,  en 
1880,  sa  thèse  de  doctorat  (2),  dans  laquelle  il  reconnut  quatre 
espèces  de  microbes  de  la  fièvre  puerpérale.  Il  assigna  un 
rôle  particulier  à  chaque  espèce  microbienne,  en  lui  attribuant 
la  faculté  de  déterminer  une  forme  spéciale  de  la  maladie. 
C'était  trop  schématiser  et  aller  au  delà  de  la  vérité. 

(1)  PastEue.  De  l'extension  de  la  théorie  des  germes  à  l'étiologie  de  quel- 
ques maladies  communes.  —  Sur  la  fièvre  puerpérale.  Corn iJtcs  rendus  des  séances 
de  l'Académie  des  sciences,  1880,  t.  XC,  p.  1042  (séance  du  3  mai  1880). 

(2)  Doléris.  Essai  sur  la  pathogénie  et  la  thévajjcntique  des  accidents  infec- 
tieux des  suites  de  couches.  Thèse  de  doctorat.  Paris,  1880. 
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M.  Gliauveau  entreprit  alors  sur  ce  sujet  des  expériences 
très  importantes,  dont  il  fit  connaître  le  résultat,  en  1882,  à 
la  Société  des  sciences  médicales  de  Lyon  (1);  dans  ce  travail, 
il  réfuta  certaines  assertions  trop  absolues  de  M.  Doléris. 
Pour  lui,  la  fièvre  puerpérale  est  due,  non  pas  à  plusieurs 
microbes,  mais  à  un  seul  agent,  le  streptococcus,  qui,  sui- 
vant son  activité,  produit  Fune  ou  l'autre  des  formes  de  cette 
maladie.  M.  Gliauveau  fit  des  cultures  nombreuses  de  ce  strep- 
tococcus, les  inocula  aux  animaux,  et  reconnut  qu'en  variant 
les  conditions  expérimentales,  on  obtenait  par  les  inoculations 
des  effets  très  différents.  Ainsi,  bien  qu'il  injectât  le  même 
microbe,  tantôt  il  produisait  du  pus,  tantôt  l'animal  mourait 
comme  foudroyé,  sans  suppuration...  C'est  que  l'intensité  des 
effets  produits  par  les  inoculations  varie  avec  la  qualité  des 
microbes  injectés,  autrement  dit  avec  leur  virulence. 

La  virulence  du  microbe  dépend  du  milieu  dans  lequel  il  est 
cultivé  et  des  préparations  auxquelles  il  est  soumis.  Par  cer- 
tains procédés  de  culture,  ses  propriétés  s'exaltent  et  il  devient 
éminemment  pathogène.  Si  on  le  porte,  au  contraire,  à  une 
température  de  50^,  par  exemple,  il  perd  une  partie  de  son 
activité  et  devient  presque  inoffensif.  En  somme,  les  effets  du 
streptocoque  de  la  fièvre  puerpérale  peuvent  être  atténués. 

M.  Gliauveau  alla  plus  loin.  Il  observa  encore  que  les 
animaux  inoculés  avec  les  cultures  du  streptocoque,  et  chez  les- 
quels la  septicémie  puerpérale  expérimentale  développée  à  la 
suite  de  l'inoculation  n'avait  pas  déterminé  la  mort,  devenaient 
réfractaires,  en  ce  sens  qu'une  nouvelle  inoculation  d'une  cul- 
ture, même  très  active,  du  streptocoque  n'avait  plus  d'effet. 
Ces  animaux  avaient  donc  acquis  l'immunité  complète:  ils 
étaient  vaccinés  pour  ainsi  dire.  «  Ge  résultat  conduisait  natu- 
rellement, dit  M.  Gliauveau,  à  la  recherche  d'un  virus  bénin 
dont  l'inoculation  pùt,  sans  faire  courir  de  danger,  donner 

(1)  Chauvkau.  Sur  la  septicémie  puerpérale  expérimentale.  Lyon  médical, 
1882,  t.  XLI,  p.  272. 


(iENTS   DE  LA  CONTAGION 


23 


rimmunité.  »  Il  pensa  même  que  ces  faits  pourraient  s'appli- 
quer à  la  lièvre  puerpérale  de  Tespèce  humaine. 

D'après  M.  Cliauveau,  par  conséquent,  la  septicémie  puer- 
pérale ne  reconnaît  qu'un  seul  agent  pathogène,  qui,  suivant 
sa  virulence,  produit  les  formes  légères  ou  les  formes  graves. 

Peu  de  temps  après,  M.  Arloing  (1),  de  Lyon,  compléta  les 
recherches  de  M.  Chauveau  et  arriva  aux  mêmes  conclu- 
sions. 

Enfin,  en  1889,  M.  Widal  a  publié  sur  ce  sujet  une  très 
bonne  thèse  inaugurale  (2),  dans  laquelle  il  confirme  les  faits 
avancés  par  MM.  Chauveau  et  Arloing.  Pour  lui,  comme  pour 
les  expérimentateurs  de  Lyon,  le  streptocoque  pyogène  peut 
produire  à  lui  seul  les  différentes  formes  anatomiques  et  clini- 
ques, aiguës  et  lentes,  de  l'infection  puerpérale.  Tout  dépend 
de  la  virulence  du  microbe  qui  est  leur  cause  commune,  de  la 
quantité  de  germes  infectants  introduits  dans  l'organisme,  de 
leur  porte  d'entrée,  et  enfin  du  terrain  sur  lequel  ils  évoluent. 

En  France,  la  question  de  la  nature  de  la  fièvre  puerpérale 
fut  donc  bien  étudiée.  Elle  le  fut  également  à  l'étranger,  mais 
je  ne  veux  pas  y  insister  et  je  me  contente  de  vous  renvoyer, 
pour  cet  historique,  à  la  thèse  de  M.  Widal  et  à  l'Histoire  de 
r obstétricie  de  Siebold,  par  le  professeur  F.  J.  Herrgott. 

Il  me  faut  cependant  vous  citer  Mayrhofer  qui,  vivement 
frappé  par  les  travaux  de  M.  Pasteur  sur  les  fermentations  et 
les  maladies  des  vers  à  soie,  rechercha,  en  1863,  s'il  existait 
des  organismes  inférieurs  dans  les  sécrétions  des  femmes 
atteintes  de  fièvre  puerpérale.  Il  examina  donc  au  microscope 
les  lochies  d'un  grand  nombre  de  malades  et  y  découvrit 
des  vibrions  dans  presque  tous  les  cas,  alors  qu'au  contraire 
il  n'en  trouva  que  rarement  dans  les  lochies  normales.  Il  en 
conclut  qu'il  «  doit  y  avoir  une  relation  de  cause  à  effet  entre 

(1)  ARLOixa.  Contribution  à  l'étude  de  l'agent  virulent  de  la  septicémie  puer- 
pérale. Co))ij)^''^  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  1884:,  t.  XCVIII,  p.  1346. 

(2)  Widal.  Étude  sur  V infection  puerpérale,  la  phlegmatia  alha  dolens  et  l'éry- 
sipèle.  Thèse  de  doctorat,  Paris,  1889. 
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la  présence  de  ces  microbes  et  le  développement  de  la  fièvre 
puerpérale  épidémique  »  (1). 

En  1873,  après  Goze  et  Feltz  par  conséquent,  Ortli  figura 
aussi  dans  de  très  belles  planches  le  microbe  en  chaînettes 
qu'il  avait  trouvé  dans  le  pus  d'une  péritonite  puerpérale,  et 
les  microbes  qui  s'étaient  développés  dans  le  péritoine  d'une 
lapine  après  l'inoculation  de  ce  pus  (2). 

En  résumé  : 

INIayrhofer  a  constaté  la  présence  de  vibrions  dans  les  lochies 
des  femmes  atteintes  de  fièvre  puerpérale  ; 

Goze  et  Feltz  ont  vu,  dans  le  sang  de  ces  malades,  des  micro- 
bes en  chaînettes,  et  les  ont  dessinés  avant  Orth  ; 

M.  Pasteur  a  isolé  et  cultivé  ces  microbes  ;  il  en  a  injecté  les 
cultures  aux  animaux,  et  a  pu  reproduire  sur  eux  la  maladie; 
il  a  donc  le  premier  caractérisé  définitivement  le  micro-orga- 
nisme le  plus  important  de  la  fièvre  puerpérale,  et  M.  Doléris  a 
développé  et  vulgarisé  les  idées  de  son  maître  M.  Pasteur; 

Enfin,  MM.  Ghauveau,  Arloing  et  Widal  ont  démontré  que 
le  même  microbe,  le  streptococcus  pyo gènes,  peut  produire  à 
lui  seul  toutes  les  formes,  graves  et  légères,  rapides  et  lentes, 
de  la  fièvre  des  nouvelles  accouchées. 

Des  PRI^'CIPAUX  microbes  des  maladies  puerpérales. — 
Gependant,  en  clinique,  les  choses  ne  sont  pas  aussi  simples, 
et  les  microbes  que  les  accoucheurs  doivent  craindre  surtout, 
sont  au  nombre  de  trois  :  le  streptococcus pyogenes^lestciphy- 
lococcus  aureus,  et  le  vibrion  septique. 

On  peut  encore  y  ajouter  certains  micro-organismes  qui 
donnent  quelquefois  lieu  à  des  infections,  moins  graves  cepen- 
dant que  celles  produites  par  les  microbes  précédents  ;  ce  sont 
le  staphylococcus  albus,  le  bacteriuni  coli  commune,  le  gono- 
coccus,  et  enfin  certains  microbes  saprogènes. 

(1)  Mayrhofee.  Untersuchungen  ûber  ^tiologie  der  Puerperalprocesse. 
Zeitsch.  dcr  GeselUchaft  der  Aerzte  in  Wien.,  1863,  t.  I.  p.  28. 

(2)  Orth.  Untersucliungen  ûber  Puerperalfieber.  Virchojv's  ArcJiiv  /.  i^th. 
Anatoviie,  1873  t.  LVIII.  p.  437. 
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Streptococcus  pyogenes,  —  Lo  plus  redoutable  de  tous  est 
le  streptococcus  pyogenes  (fig.  1,  dont  je  vous  ai  déjà  parlé. 
Il  se  présente  tantôt  en  points  séparés,  tantôt  en  points 
doubles  (diplococcus)  ;  mais  ce  qui  le  caractérise  surtout,  c'est 
que  les  grains  qui  le  forment  s'associent  les  uns  aux  autres 
en  plus  ou  moins  grand  nombre,  de  manière  à  constituer  des 
chapelets  flexueux  ou  de  petites  chaînes,  d'où  le  nom  de 
microbe  en  chaînettes  ou  de  streptocoque  donné  à  ce  microbe. 
Chaque  grain  mesure  en  moyenne  de  0,8  à  1  i;..  Mon  prépara- 
teur, M.  Vignal,  en  a  fait  des  cultures  dans  la  gélose  pour 
vous  les  montrer,  et  vous  voyez  que  le  streptocoque  se  déve- 
loppe dans  ce  milieu  sous  forme  de  traînées  blanchâtres. 


a 


FiG.  1.  —  a.  Streptococcus  pyogenes  ;  h  Staphylococcus  aureus  ;  c.  Vibrion 
septique.  Les  deux  premiers  organismes  ont  été  dessinés  d'après  une  culture 
faite  dans  le  bouillon  nutritif  ordinaire  ;  le  vibrion  septique,  d'après  une  culture 
faite  dans  du  bouillon  sucré  et  en  dehors  de  la  présence  de  l'oxygène.  (Les 
trois  microbes  sont  représentés  grossis  1,200  fois.) 

Staphylococcus  aureus.  —  Ce  microbe  (fig.  1,  h)  est,  en 
général,  moins  redoutable  pour  les  accouchées  que  le  strepto- 
coque (1),  quoique,  d'après  M.  Cornil  (2),  ce  soit  probablement 
le  plus  dangereux  pour  les  malades  atteints  d'allections  chirur- 
gicales. Dans  les  cultures,  où  il  forme  des  taches  jaunes, 
il  se  développe  en  points  simples  mesurant  0,85  [j.,  ou  en 
points  doubles,  s'agglomère  en  zooglées,  mais  jamais  n'aiïecte 
la  disposition  en  chaînettes. 

(1)  Fehling.  Bie  Physiologie  und  Pathologie  des  Wochenhettes,  l^^O^  p.  74. 

(2)  Cornil.  Bulletin  de  V Académiede  médecine,  1888,  p.  733 
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Le  streptococcus  et  le  staphylococcus  produisent  presque 
toujours  de  la  suppuration,  du  moins  quand  ils  n'entraînent 
pas  trop  rapidement  la  mort. 

Vibrion  septique.  —  Ce  microbe  a  été  découvert  par 
M.  Pasteur  qui  lui  a  donné  le  nom  de  vibrion  septique  (1)  ; 
aujourd  hui  on  le  désigne  encore,  avec  Koch,  sous  le  nom 
de  bacille  de  l'œdème  malin.  Le  vibrion  septique  est  un  bacille 
constitué  par  des  filaments  allongés,  à  contours  nets,  isolés 
ou  réunis  bout  à  bout  sous  forme  de  cordons  (fîg.  1.  c\ 

Inoculé  aux  animaux,  il  en  détermine  très  rapidement  la 
mort,  et  pas  plus  dans  leur  cadavre  que  dans  celui  des  femmes 
qui  succombent  à  ses  atteintes,  on  n'observe  de  suppuration  ; 
on  trouve  seulement  de  la  sérosité  qui  infiltre  tous  les  organes. 
Ce  microbe  est  anaérobie  ;  exjDosé  à  fair,  il  meurt  rapidement, 
tandis  que  le  streptocoque  et  le  staphylocoque  sont  aérobies. 

Les  microbes  que  je  vous  montre  dans  ces  tubes  sont  à 
l'état  de  pureté,  il  n'y  en  a  qu'une  espèce  par  culture.  Chez  la 
femme  malade,  on  ne  trouve  aussi,  en  général,  qu'une  espèce 
de  microbe  ;  mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  et  quelquefois 
des  microbes  de  deux  ou  trois  espèces  se  développent  simulta- 
nément :  chacun  d'eux  évolue  alors  pour  son  compte  et  produit 
les  lésions  qui  lui  sont  propres.  Il  est  évident  qu'on  assiste, 
dans  ces  conditions,  à  des  formes  cliniques  mixtes,  qui 
rappellent  la  symptomatologiedes  maladies  causées  par  chacun 
des  microbes  pris  séparément. 

c).  —  Influence  des  doctrines  étiologiques  sur  la  mortalité 

puerpérale. 

Les  conceptions  pathogéniques  que  je  viens  de  résumer 
brièvement  ne  restèrent  pas  confinées  dans  le  domaine  de  la 
spéculation  pure  ;  on  en  déduisit  bientôt  des  conséquences 

(1)  Pasteur  et  Joubert.  Charbon  et  septicémie.  Comptes  l'endm  des  séances 
de  l'Académie  des  sciences.  1877,  t.  LXXXY.  p.  101. 
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pratiques  qui  ne  devaient  pas  tarder  à  modifier  la  thérapeu- 
tique puerpérale. 

Pour  vous  faire  bien  comprendre  le  retentissement  qu'elles 
eurent  sur  notre  façon  d'agir,  laissez-moi  vous  indiquer  ce  qui 
s'est  passé  à  la  Maternité. 

Je  divise  en  trois  périodes  l'intervalle  de  temps  qui  s'est 
écoulé  depuis  1858  jusqu'à  nos  jours. 

La  première  période  va  de  1858  à  1869;  la  seconde,  de 
1870  à  1880  ;  la  troisième,  de  1881  à  1889. 

En  1867,  quand  j'entrai  à  la  Maternité  en  qualité  de  chirur- 
gien en  chef,  il  n'y  avait  presque  pas  eu  de  changements  dans 
cette  maison  depuis  mon  internat,  et,  malgré  mes  réclamations, 
les  choses  restèrent  dans  le  même  état  jusqu'en  1870.  C'est  ce  que 
j'appelle  \b. période  d' inaction  :  On  assistait  au  développement 
des  endémies  puerpérales  à  l'hôpital,  et  on  se  contentait  de  les 
déplorer  sans  faire  le  nécessaire  pour  en  empêcher  l'extension  ou 
le  retour.  Certes,  on  n'abandonnait  pas  les  malades,  qui  étaient 
entourées  des  soins  médicaux  les  mieux  entendus,  mais  trop  sou- 
vent hélas  !  ceux-ci  restaient  inefficaces.  On  faisait  plus  cepen- 
dant. De  temps  à  autre,  dans  un  but  de  désinfection,  on  passait 
les  murs  à  la  chaux.  On  laissait  encore,  suivant  l'expression  con- 
sacrée, reposer  les  salles;  c'est-à-dire  qu'une  salle  n'était  pas 
occupée  constamment,  et  que  périodiquement  on  s'abstenait 
pendant  plusieurs  jours  d'y  coucher  des  femmes,  pour  que, 
par  les  fenêtres  grandes  ouvertes,  l'air  pùt  constamment  se 
renouveler.  On  appelait  cela  l'alternance.  C'étaient  de  bonnes 
mesures,  mais  des  mesures  insuffisantes. 

Vous  pensez  bien  qu'aussitôt  installé  à  la  Maternité,  je 
m'efforçai  de  faire  adopter  des  dispositions  conformes  à  mes 
idées  sur  la  contagion,  mais  je  fus  obligé  d'attendre  pendant 
trois  ans  la  réalisation  de  mes  projets,  et  ce  fut  seulement 
le  28  février  1870  que  M.  Husson,  directeur  de  l'Assistance 
publique,  organisa  les  services  de  la  Maternité  d'après  mes 
indications.  On  sépara  rigoureusement  le  service  des  accou- 
chées malades  de  celui  des  femmes  en  couches  bien  portantes, 
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et  il  fut  convenu  qu'au  premier  signe  de  maladie,  les  femmes 
nouvellement  accouchées  seraient  transportées  à  l'infirmerie. 
On  obtint  de  cette  manière  l'isolement  aussi  parfait  que  pos- 
sible, des  femmes  saines  et  des  femmes  malades.  Pourplus  de 
sécurité  encore,  je  n'allais  jamais  à  l'infirmerie,  et  le  médecin  de 
l'infirmerie  ne  venait  pas  dans  mes  salles.  Naturellement  les 
internes  durent  rester  dans  leurs  services  respectifs,  et  il  ne 
fut  plus  permis  aux  sages -femmes  d'aller  à  l'infirmerie  soigner 
les  accouchées  malades.  En  outre,  un  personnel  différent  fut 
affecté  aux  deux  services,  de  telle  sorte  que  leurs  infirmières 
n'eurent  plus  la  liberté  de  passer  de  l'un  à  l'autre.  Grâce  à  ces 
mesures,  le  transport  des  germes  infectieux  fut  réduit  au 
minimum  ;  aussi  les  résultats  ne  se  fîrent-ils  pas  attendre , 
quoiqu'on  n'eût  fait  qu'une  chose  bien  simple  :  isoler  les  ma- 
lades, en  les  confiant  à  un  personnel  distinct. 

De  1858  à  1869,  la  mortalité  avait  été  en  moyenne  de 
9,310/0:  c'était  la  période  d'inaction;  immédiatement  après 
l'adoption  des  mesures  d'isolement,  elle  tomba  à  2,32  0/0  :  ce 
fut  la  période  de  lutte  contre  la  contagion. 

Avec  1881,  commence  Line  troisième  période  ou  période  d'an 
tisepsie.  La  mortalité  s'abaisse  encore  et  descend  à  1,05  0/0  : 
c'est  qu'à  l'isolement  des  malades  était  venue  s'ajouter  l'an- 
tisepsie, et  que  tous  deux  concouraient  au  même  but. 

Voyez  la  gradation,  elle  est  bien  faite  pour  surprendre  : 

ANNÉES  MORTALITÉ 

1858-1869     Période  d'inaction   9,31  0/0 

1870-1880  Id.  de  lutte  contre  la  contagion.  .  2,32  0/0 
1881-1889  Id.    d'antisepsie   1,05  0/0 

Le  progrès  est  donc  constant. 

Mais  comme  les  chiffres  sont  difficiles  à  retenir,  et  comme  rien 
ne  se  comprend  aussi  bien  que  ce  que  l'on  voit,  j'ai  fait  dessiner 
sur  le  tableau^  à  côté  les  unes  des  autres,  trois  colonnes  dont  les 
hauteurs  sont  proportionnelles  aux  chiffres  précédents  (fîg.  2). 
La  colonne  de  gauche,  grande,  très  grande^  représente  la  mor- 
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talité  pendant  la  période  d'expectation,  c'est-à-dire  d'inac- 
tion; à  la  suite,  vient  une  colonne  beaucoup  plus  petite,  celle 
de  la  mortalité  à  l'époque  où  on  isole  les  malades  sans  faire 
d'antisepsie;  tout  à  fait  à  droite,  enfin,  la  très  petite  colonne 
correspond  à  l'antisepsie. 


FiG.  2.  Colonnes  représentant  la  mortalité  puerpérale  pendant  lespériodes,l°  d'inac- 
tion ;  2°  de  lutte  contre  la  contagion  au  moyen  de  l'isolement  ;  3"  d'antisepsie. 

Je  mets  une  certaine  insistance  à  vous  répéter  ces  choses, 
c'est  bien  excusable.  Voyez  donc  !  A  l'origine,  il  mourait  à 
la  Maternité  une  accouchée  sur  10  ;  j'obtiens  l'isolement  des 
malades,  et  aussitôt  la  mortalité  diminue,  et  il  ne  meurt  plus 
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qu'une  femme  sur  50;  puis  quand  l'antisepsie  est  appliquée, 
il  n'en  meurt  plus  qu'une  sur  100.  Ces  chiffres  sont  d'une  élo- 
quence devant  laquelle  toute  contradiction  est  impossible.  On 
les  entend  avec  étonnement,  et,  à  dire  vrai,  on  est  surpris 
de  l'influence  qu'une  connaissance  plus  approfondie  des  causes 
de  l'infection  puerpérale  a  eue  sur  la  prophylaxie  de  cette  ter- 
rible maladie. 

Mais  je  ne  veux  pas  abandonner  ce  sujet  sans  vous  dire 
aussi  quelques  mots  de  ce  qui  s'est  passé  à  la  Clinique  d'ac- 
couchements. Je  ne  remonterai  pas,  pour  cette  dernière,  au- 
delà  de  1881,  date  de  son  transfert  dans  le  local,  alors  nou- 
vellement aménagé ,  que  nous  occupons  aujourd'hui.  Le  pro- 
grès a  été  moins  rapide  qu'à  la  Maternité  pour  des  raisons 
dont  la  connaissance  est  instructive. 

En  1881  il  meurt  à  la  Clinique  1  femme  sur  41 

1882  —  —  1       —  24 

1883  —  _  1       _  40 

Pendant  ces  trois  années,  le  service  était  dirigé  par  M.De- 
paul,  qui  mourut  à  la  fin  de  1883.  Une  telle  mortalité  vous 
étonne;  je  le  comprends,  car  elle  est  excessive  si  vous  la 
comparez  à  la  mortalité  de  la  Maternité  à  la  même  époque.  En 
voici  la  cause.  Malgré  ses  éminentes  qualités  de  clinicien, 
Depaul  ne  croyait  guère  à  l'antisepsie  et  ne  l'appliquait  pas 
dans  son  service.  Aussi  les  femmes,  qui  venaient  à  la  Clinique, 
étaient-elles  à  peu  près  soignées  comme  il  y  a  quinze  ans, 
alors  que  Fisolement  des  accouchées  malades  constituait  le 
meilleur  moyen  de  s'opposer  à  la  contagion. 

Mais,  après  la  mort  de  Depaul,  M.  Pinard,  qui  dirigea 
pendant  quelques  mois  le  service  en  qualité  d'agrégé,  y 
installa  la  méthode  antiseptique  avec  l'assentiment  de  M.  le 
professeur  Pajot.  C'est  pourquoi,  depuis  1884,  on  n'enre- 
gistre plus  qu'un  chiffre  restreint  de  mortalité,  comme  en 
témoigne  le  tableau  suivant  : 
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En  1884  il  meurt  à  la  Clinique  1  femme  sur  73 

1885  —  _     1       _  58 

1886  —  —     1       —  51 

1887  —  _     1       —  51 

1888  —  —     1       —  98 

1889  —  —     1       —  114 

En  1884,  1885  et  1886,  M.  le  professeur  Pajot,  qui  succéda 
à  M.  Depaul,  dirigea  la  Clinique  jusqu'à  sa  retraite  qu'il 
demanda  au  mois  de  décembre  1886. 

Le  service  fut  alors  de  nouveau  confié  aux  agrégés, 
à  M.  Pinard  en  1887  et  à  M.  Budin  en  1888. 

En  novembre  1888,  je  pris  moi-même  possession  de  la  Cli- 
nique, et  vous  voyez  que  nous  avons  eu  l'an  dernier  le  chiffre 
de  mortalité  le  plus  faible.  Cette  année,  nous  continuons  à  être 
très  heureux,  mais  peut-être  le  serons-nous  moins  l'année  pro- 
chaine ;  il  suffit  en  effet  de  quelques  cas  d'éclampsie  grave  ou 
de  rupture  de  l'utérus  pour  faire  monter  le  pourcentage  de  la 
mortalité. 

Ce  qui  s'est  passé  à  la  Maternité  et  à  la  Clinique  n'est  pas 
une  exception  ;  la  révolution  a  été  universelle,  aussi  bien  à 
l'étranger  qu'en  France  ;  à  la  mortalité  si  considérable  d'il  y 
a  vingt  ans,  beaucoup  trop  grande  encore  il  n'y  a  guère  que 
dix  ans,  a  succédé  une  mortalité  presque  nulle,  grâce  à  l'iso- 
lement et  à  l'antisepsie. 

Un  mot  seulement  avant  de  terminer.  Je  vous  ai  donné  des 
chiffres,  je  tiens  à  vous  dire  comment  je  les  ai  obtenus.  Dans 
toutes  les  statistiques  que  j'ai  publiées  jusqu'ici  —  et  je  suis 
décidé  à  suivre  encore  les  mêmes  errements — j'ai  toujours  pro- 
cédé de  la  façon  suivante  :  j'ai  fait  figurer,  sans  aucune  excep- 
tion, toutes  les  femmes  mortes  à  l'hôpital,  quelle  qu'ait  été  la 
cause  de  leur  mort.  En  voici  un  exemple  :  Une  femme,  à  peine 
entrée  à  la  Maternité,  a  été  prise  d'un  accès  de  folie  et  s'est  tuée 
en  se  jetant  par  la  fenêtre.  Assurément  cette  femme  n'est  pas 
morte  de  fièvre  puerpérale,  et,  en  réalité,  je  ne  devrais  pas  la 
compter  avec  les  femmes  infectées,  néanmoins  elle  figure  dans 
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ma  statistique.  Il  en  est  de  même  pour  les  femmes  qui  meurent 
d'hémorragie,  d'éclampsie,  de  rupture  de  l'utérus,  quelques 
minutes  ou  quelques  heures  après  leur  entrée  à  l'hôpital.  Je  tiens 
cependant  à  faire  entrer  tous  ces  décès  dans  ma  statistique, 
car  je  veux  des  statistiques  intégrales,  inattaquables.  Il  est  bon 
d'avoir  assez  de  force  morale  pour  compter  tous  les  cas.  Si  on 
ne  procède  pas  ainsi,  on  épure  une  statistique  et  on  en  retran- 
che les  décès  consécutifs  aux  hémorragies,  à  l'éclampsie, 
aux  ruptures  de  l'utérus.  Puis,  une  fois  engagé  dans  cette 
voie  d'épuration,  on  ne  tarderait  pas  à  éliminer  non  seulement 
les  femmes  qui  étaient  malades  avant  leur  entrée  à  l'hôpital, 
mais  encore  celles  qui  auraient  pu  être  infectées  en  ville  pen- 
dant un  examen.  Vous  voyez  qu'on  arriverait  bien  vite,  en  pro- 
cédant de  la  sorte,  à  publier  des  statistiques  avec  une  mor- 
talité presque  nulle,  et  qu'on  finirait,  même  de  bonne  foi,  par 
tomber  ainsi  dans  l'erreur. 

Quant  à  moi,  je  donne  d'abord  la  mortalité  totale,  sans 
commentaires  :  ce  sont  là  des  chiffres  inattaquables.  Je  puis 
ensuite,  si  je  le  désire,  interpréter  les  causes  de  mort;  mais 
cette  seconde  statistique  reposant  forcément  sur  une  interpré- 
tation personnelle,  peut,  à  cause  de  cela  même,  être  critiquée. 

A  côté  de  la  mortalité,  il  faut  aussi  tenir  grand  compte  du 
chiffre  de  la  morbidité,  car,  aujourd'hui  que  la  mortalité  est 
minime,  la  morbidité  indique  peut-être  encore  mieux  l'état 
sanitaire  d'un  service. 

II.    DU    MODE    d'introduction    DES    MICROBES    DANS  LES 

MATERNITÉS 

Pour  toutes  les  maladies  de  nature  microbienne,  parmi 
lesquelles,  vous  le  savez,  il  faut  ranger  la  fièvre  puerpérale, 
l'ennemi,  c'est  le  microbe,  ennemi  d'autant  plus  redoutable, 
qu'invisible  à  l'œil  nu,  il  existe  cependant  partout  en  légions 
innombrables,  qu'il  nous  entoure  et  nous  assiège  de  toutes 
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parts  ;  il  est  dans  F  air  que  nous  respirons,  dans  l'eau  que 
nous  buvons  et  que  nous  employons  pour  mille  usages  ;  il  s'in- 
sinue dans  les  vêtements,  les  linges,  et  envahit  tous  les  objets 
dont  nous  nous  servons.  Laissez-moi,  à  ce  propos,  vous  donner 
quelques  explications  dont  la  connaissance  vous  aidera  à  lutter 
victorieusement  contre  cet  ennemi. 

a)  —  De  Vair  et  de  la  poussière. 

L'air  contient  des  quantités  prodigieuses  de  microbes  dont 
le  nombre  a  été  indiqué  par  M.  Miquel. 

Au  moyen  d'appareils  dont  je  n'ai  pas  à  vous  donner  ici  la 
description,  et  qui  variaient  d'ailleurs  suivant  les  circons- 
tances, cet  habile  micrographe  a  recueilli  les  germes  conte- 
nus dans  un  volume  d'air  déterminé.  Puis,  après  avoir  ense- 
mencé ces  germes  dans  des  flacons  renfermant  du  bouillon 
stérilisé  qui  leur  servait  de  terrain  de  culture,  il  a  compté  les 
colonies  qui  se  formaient.  Connaissant  alors,  d  une  part,  le 
chiffre  des  bactériens  développés,  d'autre  part,  le  volume  de 
l'air  employé  pour  l'expérience,  il  lui  devenait  aisé  de  calcu- 
ler la  richesse  en  microbes  de  l'atmosphère  sur  laquelle  il  avait 
opéré. 

En  procédant  ainsi.  M.  ^liquel  a  pu  démontrer  que  l'air  des 
hautes  montagnes,  loin  de  tout  centre  habité,  à  une  altitude 
variant  entre  2.000  et  4,000  mètres,  ne  contient  pas  un  seul 
microbe,  même  pour  un  volume  de  10  mètres  cubes  (i).  A  des 
altitudes  moindres,  l'air  contient  des  microbes,  mais  en  quan- 
tité infinitésimale.  Ainsi,  10  mètres  cubes  d'air  recueillis  au- 
dessus  d'un  lac  de  la  Suisse,  à  une  altitude  de  560  mètres,  ne 
contiennent  que  8  microbes,  à  peine  un  microbe  par  mètre 
cube  !  Mais  à  côté  d'une  habitation  située  au  bord  du  lac,  le 

(1)  Miquel.  De  la  pureté  eu  microbes  de  Tair  des  montagues  et  de  quelques 
districts  de  la  Suisse.  Semaine  médicale,  1883,  p.  27i. 
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même  volume  d'air  renferme  déjà  21  microbes,  soit  2  microbes 
par  mètre  cube. 

Il  n'en  est  plus  de  même  quand,  de  la  montagne,  on  descend 
dans  la  plaine,  et  surtout  quand  on  pénètre  dans  une  grande 
ville,  comme  Paris,  ainsi  qu'il  résulte  des  recherches  de 
ce  bactérioloo^iste. 

M.  Miquel  a  expérimenté  d'abord  sur  l'air  du  pajT  de  Mont- 
souris,  où  se  trouve  son  laboratoire,  loin  du  centre  de 
la  ^ille.  dans  un  quartier  assez  peu  fréquenté,  et  pourtant 
quelle  différence  avec  l'air  de  la  montagne  !  on  trouve  ici 
84  microbes  par  mètre  cube  d'air. 

C'est  bien  autre  chose  encore  si  l'on  pénètre  dans  l'intérieur 
de  la  ville,  dans  la  rue  dePiivoli  par  exemple,  où  l'air  contient 
750  microbes  par  mètre  cube  !  (1) 

Il  y  a  plus  :  l'atmosphère  d  une  ville,  comme  Paris,  ne  con- 
tient pas  à  toute  heure  de  la  journée  lamêmeproportion  de  ger- 
mes; ilv  a  des  fluctuations  très  manifestes.  C'est  à  2  heures  du 
matin  et  à  2  heures  du  soir  que  l'air  est  le  plus  pur.  Entre  6  et 
9  heures  du  matin  et  entre  6  et  8  heures  du  soir,  au  contraire, 
les  micro-organismes  voltigent  en  plus  grande  abondance. L'ex- 
plication en  est  bien  simple  :  les  germes  qui  accompagnent  les 
poussières,  tendent  comme  celles-ci.  en  vertu  de  la  pesanteur, 
à  gagner  le  sol.  et  leur  chute  vers  les  parties  inférieures  est 
possible  quand  l'air  est  calme  :  à  2  heures  du  matin,  il  y  a  pré- 
cisément peu  de  mouvement  dans  les  rues,  l'atmosphère  est 
relativement  tranquille,  les  poussières  tombent ,  l'air  se  décharge 
d'une  partie  des  microbes  ;  il  en  est  de  même  au  commence- 
ment de  l'après-midi.  Au  contraire  de  6  à  9  heures  du  matin,  la 
ville  est  en  plein  mouvement  ;  les  fenêtres  s'ou^'rent  et  les  mi- 
crobes, accumulés  dans  les  appartements  pendant  la  nuit, 
affluent  au  dehors  ;  c'est  l'heure  où  les  ménagères  secouent 
leurs  tapis,  où  les  ordures  sont  fouillées,  chargées  et  emme- 
nées, et  quelles  mp'iades  de  microbes  s'en  échappent  !  En 

(1)  MiQUEL.  Les  organismes  vivants  de  Tatmosphère.  Paris,  1SS3,  p.  231. 
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même  temps  la  circulation  s'établit  dans  les  rues;  les  pié- 
tons, les  chevaux  et  les  voitures  soulèvent  les  poussières  qui 
recouvrent  le  sol,  et  les  micro-organismes  se  trouvent  de  nou- 
veau en  suspension  dans  l'atmosphère.  Mais,  dans  la  journée, 
le  mouvement  diminue,  l'air  est  moins  agité  et  il  se  purifie 
par  précipitation  des  microbes,  pour  s'infecter  à  la  tombée 
de  la  nuit,  entre  6  et  8  heures,  quand  l'animation  des  rues 
recommence  (1). 

Si  nous  passons  maintenant,  avec  M.  Miquel,  aux  espa- 
ces limités,  aux  maisons,  aux  magasins,  aux  hôpitaux, 
nous  allons  trouver  une  proportion  bien  plus  considérable 
de  microbes.  Dans  une  chambre  neuve,  en  bon  état,  de 
la  rue  Monge,  il  y  a  5,260  microbes  par  mètre  cube  d'air;  au 
nouvel  Hôtel-Dieu,  bâtiment  relativement  neuf,  il  y  en  a 
6,300;  à  l'hôpital  de  la  Pitié,  établissement  beaucoup  plus 
ancien,  il  y  a  11,100  microbes  par  mètre  cube  d'air. 

Ainsi  sur  les  hauteurs,  à  peine  1  microbe  par  mètre  cube 
d'air,  dans  une  salle  de  la  Pitié  11,100  microbes  pour  le  même 
volume  d'air  !  Quelle  différence  au  point  de  vue  sanitaire  ! 
D'ailleurs  ces  chiffres  varieraient  et  deviendraient  certaine- 
ment plus  grands  avec  les  procédés  perfectionnés  de  culture 
qu'on  emploie  actuellement. 

Les  microbes,  une  fois  introduits  dans  un  espace  confiné,  une 
chambre,  un  appartement,  un  hôpital,  l'envahissent  peu  à  peu 
dans  toutes  ses  parties  et  y  pullulent.  Ils  s'infiltrent  partout,  se 
déposent  le  long  des  murs,  sur  le  sol,  sur  les  meubles,  sur  le 
linge,  etc.  Ils  sont  respirés  par  les  malades.  Ils  tombent  sur 
le  mamelon  quand  la  femme  donne  le  sein  à  son  enfant,  sur 
les  parties  génitales  quand  on  les  découvre,  et,  delà  superficie 
des  organes  génitaux,  cheminent  dans  leur  profondeur. 

Voulez-vous  maintenant  savoir  combien  de  microbes  se 
trouvent  dans  les  amas  de  poussière  d'une  chambre  ?  Rien 
de  plus  simple,  car  il  n'est  pas  difficile  de  recueillir  de  la 

(1)  MiQUEL.  Des  variations  liorairesdes  hactérics  aériennes.  Revue  d'hygiène 
et  de  police  sanitaire,  1886,  p.  393. 
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poussière,  soit  dans  un  appartement  de  la  ville,  soit  dans  une 
salle  d'hôpital.  On  prend  donc  un  gramme  de  la  poussière  qui 
recouvre  les  meubles,  les  saillies  des  murs,  le  parquet,  on  la 
dilue  dans  un  grand  volume  d'eau  ;  on  ensemence,  dans  des 
tubes  de  bouillon,  quelques  gouttes  du  liquide  ainsi  obtenu 
et  on  compte  les  colonies  développées.  Un  simple  calcul  suffit 
alors  à  fixer  la  richesse  de  la  poussière  en  micro-organismes. 

Dans  un  gramme  de  poussière  recueillie  à  l'Observatoire 
de  Montsouris,  il  y  a,  d'après  M.Miquel,  750,000  microbes  vi- 
vants. Rue  de  Rennes,  dans  une  chambre,  le  chiffre  augmente 
considérablement  et  on  trouve  1,300,000  microbes.  Rue 
Monge,  la  poussière  d'une  chambre  renferme  2,100,000  mi- 
crobes. Et  dans  les  hôpitaux,  c'est  encore  pis  :  les  germes  y 
sont  innombrables. 

Ainsi  donc,  nous  vivons  constamment  au  milieu  du  danger 
inhérent  à  la  présence  de  ces  infiniment  petits.  Par  bonheur 
ils  ne  sont  pas  tous  nuisibles.  Qu'adviendrait-il,  en  effet, 
de  notre  pauvre  espèce ,  s'il  en  était  autrement  ?  La  race 
humaine  ne  tarderait  pas  à  disparaître  de  la  surface  de  la 
terre. 

Mais  à  côté  des  germes  inoffensifs,  il  y  a  des  germes 
pathogènes  et  c'est  de  ceux-ci  que  vient  le  danger. 

On  a  fait  à  ce  sujet  des  expériences  intéressantes.  On  a 
inoculé  à  des  animaux  des  cultures  de  poussières  de  diverses 
provenances,  et  on  a  observé  que  les  animaux  ne  meurent 
qu'en  fort  petit  nombre  à  la  suite  de  ces  inoculations  ;  ce  qui 
prouve  bien  qu'en  général  les  microbes  des  poussières  ne 
sont  pas  malfaisants.  Mais,  si  l'inoculation  est  ordinairement 
négative  quand  on  se  sert  de  la  poussière  recueillie  dans  un 
jardin,  dans  une  chambre  saine,  il  n'en  est  plus  de  même 
quand  on  expérimente  avec  la  poussière  des  salles  d'hôpital. 
Cette  fois  beaucoup  d'animaux  succombent,  et,  quand  on  les 
sacrifie,  on  trouve  souvent  du  pus  dans  les  organes  ;  ce  qui 
prouve  que  la  poussière  d'hôpital  contient  des  microbes  patho- 
gènes en  nombre  assez  grand  pour  créer  un  véritable  danger. 
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Il  était  donc  rationnel  de  se  demander  s'il  ne  serait  pas  pos- 
sible de  purifier  Tatmosphère  des  salles  d'hôpitaux.  Dans  ce 
but.  on  a  essayé  de  mettre  des  filtres  de  coton  au  devant  des 
ouvertures  servant  de  prises  d'air,  mais  c'est  là  une  entreprise 
presque  chimérique.  On  a  encore  projeté  dans  l'air  des  subs- 
tances antiseptiques,  soit  par  pulvérisation,  soit  par  fumiga- 
tion (voyez  plus  loin),  sans  obtenir  de  résultats  bien  probants. 
Mais  s'il  est  difficile  de  puritier  directement  l'air  d'une  salle, 
on  peut  du  moins  s'opposer  à  l'accumulation  des  poussières 
qui  se  déposent  sur  les  murs  et  sur  les  meubles  ;  il  suffit  pour 
cela  de  laver  au  lieu  de  balayer,  d'essuyer  au  lieu  d'épousseter  ; 
de  cette  façon,  on  enlève  les  poussières  sans  les  disséminer 
dans  l'atmosphère. 

b)  —  De  l'eau. 

L'air  n'est  pas  le  seul  véhicule  des  microbes  ;  l'eau  en 
entraîne  aussi  avec  elle. 

Plusieurs  bactériologistes  ont  étudié  cette  question;  M.  Mi- 
quel,  en  particulier,  a  fait  d'importantes  recherches  que  vous 
trouverez  relatées  dans  vos  livres  classiques,  aussi  je  n'y 
insiste  pas,  et  je  préfère  m'en  tenir  à  quelques  chiffres  inédits, 
qui  sont  le  résultat  d'expériences  entreprises,  il  y  a  deux  ans, 
par  M.  Yignal.  actuellement  mon  préparateur. 

M.  Vignal  a  examiné  trois  eaux  différentes  :  l'eau  prise 
directement  dans  la  Seine,  l'eau  ordinaire  fournie  par  les  con- 
duites de  la  ville,  et  enfin  l'eau  de  la  Vanne;  pour  un  centi- 
mètre cube  d'eau,  il  a  trouvé  : 

Le  iO  mai  1888,  au  pont  Saint-Michel.  .  1.308  microbes. 

3  juin  1888,  au  pont  des  Invalides..  1,628  — 

4  mai  1888,  au  pont  de  l'Aima   1.768  — 

En  résumé,  quand  on  prend  de  l'eau  de  Seine  à  Paris,  on 
trouve  en  moyenne  1.500  microbes  par  centimètre  cube,  ce 
qui  représente  1.500,000  microbes  par  litre. 
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L'eau  distribuée  par  la  Ville  est  un  peu  moins  contaminée, 
et  M.  Yignal  y  a  trouvé  par  centimètre  cube  : 

Le  15  mai  1888   972  microbes. 

25  mai  1888   1,240  — 

L'eau  de  la  Vanne,  prise  à  la  Clinique,  est  plus  pure,  et, 
tout  récemment  (janvier  1890)  M.  Vignal  a  compté  71  colo- 
nies de  microbes  provenant  d'un  centimètre  cube  de  cette 
eau,  ce  qui  représente  71,000  microbes  par  litre. 

C'est  donc  71^000  microbes  que  vous  introduiriez  dans  les 
parties  génitales  d'une  femme,  si  vous  vous  serviez  d'eau  delà 
Vanne  sans  l'avoir  préalablement  stérilisée.  Fort  heureuse- 
ment tous  les  microbes  que  renferme  l'eau  ne  sont  pas  pathogè- 
nes ;  néanmoins,  il  en  est  parmi  eux  d'éminemment  dangereux, 
puisqu'il  succombe  un  certain  nombre  des  animaux  inoculés 
avec  de  l'eau  de  Seine. 

c)  —  Du  personnel  et  des  vêtements. 

Les  microbes  ne  sont  pas  seulement  introduits  dans  l'hô- 
pital avec  l'air  ou  avec  l'eau,  ils  y  sont  encore  apportés  par 
les  personnes  venant  du  dehors,  médecins,  élèves,  infir- 
mières, malades;  ils  s'échappent  de  leurs  vêtements  et  se 
répandent  dans  l'air  ou  tombent  sur  le  sol.  Comment  faire 
pour  les  annihiler  aussi  complètement  que  possible  ?  C'est 
assurément  fort  difficile.  Dans  la  pratique  journalière,  il  ne 
peut  être  question,  en  effet,  de  changer  ou  de  purifier,  à  l'en- 
trée même  de  l'hôpital,  les  vêtements  de  toutes  ces  personnes  ; 
mais  on  peut,  du  moins,  exiger  d'elles  qu'avant  de  pénétrer 
dans  les  salles,  elles  recouvrent  leurs  vêtements  d'une  blouse 
bien  fermée,  qui  servira  de  barrière  aux  microbes.  C'est  ce  que 
nous  faisons  presque  tous  ;  j'aurai  d'ailleurs  à  revenir  sur 
ce  sujet  à  cause  de  son  importance. 

Les  vêtements  des  femmes  qui  entrent  à  l'hôpital  contien- 
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nent  également  des  myriades  de  microbes  ;  aussi  ces  femmes 
sont-elles,  immédiatement  après  leur  réception,  déshabillées 
de  la  tête  aux  pieds,  et  leurs  vêtements  sont-ils  emportés  dans 
une  étuve  où  on  les  désinfecte,  de  sorte  que  de  ce  côté  le  danger 
est  presque  entièrement  conjuré. 

Il  est  démontré  que  l'épiderme  et  les  organes  génitaux  des 
femmes  bien  portantes  recèlent  des  microbes  ;  à  plus  forte 
raison  cela  est-il  vrai  pour  les  femmes  malades,  et  surtout  pour 
celles  qui  sont  atteintes  de  fièvre  puerpérale.  Les  lochies  de 
ces  dernières  fourmillent  de  micro-organismes  pathogènes,  qui 
infectent  les  linges,  les  instruments,  et,  par-dessus  tout,  les 
mains  des  personnes  appelées  à  leur  donner  des  soins.  C'est 
là  une  source  de  dangers  que  je  vous  ai  signalée  et  qui  explique 
la  contagion.  Elle  nécessite  donc  l'isolement  rapide  et  absolu 
de  la  femme  malade.  Seul,  cet  isolement  vous  permettra  d'évi- 
ter que  les  microbes  malfaisants  ne  se  répandent  dans  les 
salles  des  accouchées  bien  portantes  et  n'y  causent  des  dé- 
sastres. Il  est  vrai  qu'aujourd'hui,  grâce  à  l'antisepsie,  nos 
accouchées  deviennent  bien  rarement  malades,  de  sorte  ([ue 
ce  danger  est  infiniment  moins  à  redouter  qu'autrefois  ;  mais 
il  n'est  cependant  pas  tout  à  fait  conjuré,  car,  de  temps  à 
autre,  des  femmes  déjà  infectées  nous  sont  amenées  du  dehors 
et  elles  apportent  dans  nos  salles  des  milliers  de  microbes 
pathogènes. 

Rappelez-vous  la  malade  couchée  au  n^  41.  Vous  savez  que 
cette  femme  a  été  soignée  chez  elle  pendant  les  deux  premiers 
jours  du  travail;  nous  ignorons  de  quelle  façon,  mais  assu- 
rément sans  qu'on  prit  des  précautions  suffisantes  pour  éviter 
l'infection.  Quand  elle  entra  à  l'hôpital,  un  liquide  horrible- 
ment fétide  s'échappait  des  organes  génitaux.  On  s'empressa 
de  la  baigner,  de  la  laver,  de  lui  faire  des  injections  ;  on  la 
soigna  du  mieux  qu'on  put.  Elle  expulsa  bientôt  un  fœtus  et 
un  placenta  qui  répandaient  une  odeur  épouvantable  de  putré- 
faction. Mais  les  microbes  qui  avaient  envahi  son  organisme 
poursuivirent  leur  œuvre,  et  l'état  général  s'aggrava.  On  fit 
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plusieurs  injections  intra-utérines,  et  hier  j'ai  pratiqué  le 
curettage  de  la  cavité  utérine;  malgré  cela,  cette  femme  va  en- 
core plus  mal  aujourd'hui,  et  elle  ne  tardera  pas  à  succomber. 
Vous  avez  vu  là,  en  même  temps  qu'un  exemple  d'infection  puer- 
pérale contractée  en  dehors  de  l'hôpital,  un  exemple  de  la 
façon  dont  les  germes  pathogènes  sont  introduits  dans  les 
cliniques  d'accouchements. 

Vous  savez  maintenant.  Messieurs,  comment  les  microbes 
pénètrent  dans  nos  salles,  et  menacent  nos  accouchées.  L'air, 
l'eau,  les  vêtements,  les  linges,  tous  les  objets  qui  nous 
entourent  et  tous  ceux  dont  nous  nous  servons,  l'épiderme 
de  notre  corps  et  celui  de  nos  mains,  leur  servent  de  véhi- 
cules. De  plus,  à  l'hôpital,  où  se  trouve  du  sang,  du  liquide 
amniotique  et  des  sécrétions  de  toutes  sortes,  ils  rencontrent 
de  tous  côtés  des  conditions  favorables  à  leur  développement. 

Nous  sommes  donc  obligés,  vivant  au  milieu  d'eux,  de  pren- 
dre les  soins  les  plus  minutieux  pour  défendre  nos  accouchées 
contre  leurs  attaques. 
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L'étude  que  nous  venons  de  faire  nous  a  démontré  que  par- 
tout, à  la  campagne  comme  à  la  ville,  dans  le  plus  beau  palais 
comme  dans  la  plus  humble  chaumière,  l'ennemi  des  femmes 
en  couches,  c'est  le  microbe;  c'est  lui  qu'il  faut  empêcher 
de  pénétrer  dans  l'organisme  des  accouchées  et  qu'il  faut 
détruire  quand  il  l'a  envahi.  L'ensemble  des  moyens  propres 
à  atteindre  ce  double  but  constitue  V antisepsie  obstétricale. 

En  tête  de  tous  ces  moyens,  vient  la  propreté  absolue. 
On  devrait  écrire  ce  mot  en  lettres  très  apparentes,  par- 
tout, à  l'entrée  de  la  Clinique,  dans  les  corridors,  dans  les 
salles,  afin  de  le  bien  graver  dans  Tesprit  des  étudiants  et  de 
leur  en  indiquer  toute  Timportance.  La  propreté  est  en  effet  la 
condition  primordiale  d'une  bonne  antisepsie. 

a)  —  Des  bâtiments. 

Pour  rendre  plus  commode  l'application  de  la  méthode 
antiseptique,  il  faut  donc  au  préalable  avoir  un  hôpital  cons- 
truit dans  des  conditions  telles  que  la  propreté  soit  facile  à 
obtenir. 

Cette  question  a  été  abordée  autrefois  à  la  Société  de  chi- 
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rurgie  dans  une  discussion  à  laquelle  j'ai  pris  part  (1).  Elle  a 
été  étudiée  plus  récemment  dans  un  rapport  lu  par  M.  Rochard 
à  la  Société  d'hygiène  professionnelle  (2). 

Je  vais  m'appuyer  sur  ces  travaux  pour  vous  indiquer  rapi- 
dement les  conditions  que  doit  remplir  une  maternité  pour 
que  l'accoucheur,  en  faisant  de  l'antisepsie,  ne  soit  pas  en- 
travé à  chaque  instant  par  une  mauvaise  construction  ou 
un  agencement  défectueux.  Cette  étude  soulève  des  questions 
nombreuses;  je  m^occuperai  des  principales,  vous  laissant  le 
soin  de  lire,  dans  vos  traités  d'hygiène,  les  points  que  je 
n'aurai  pas  abordés. 

Et  d'abord,  en  quel  endroit  la  maternité  devra-t-elle  être  si- 
tuée ?  Evidemment,  on  la  bâtira  autant  que  possible  dans  un  lieu 
salubre,  dontl'air  soit  pur  et  charrie  peu  de  microbes.  LaClini- 
que  est  assez  bien  partagée  à  ce  point  de  vue.  Loin  du  centre  de 
Paris,  elle  est  en  effet  dans  le  voisinage  des  jardins  du  Luxem- 
bourg et  des  grands  espaces  de  l'Observatoire,  au  milieu  d'un 
quartier  modérément  peuplé. 

Comment  doivent  en  être  orientées  les  façades  ?  Dans  un 
pays  tempéré,  il  convient  qu'elles  soient  dirigées  du  Nord  au 
Sud,  par  conséquent  exposées  à  l'Est  et  àTOuest.Ici,  les  bâti- 
ments répondent  à  peu  près  à  cette  règle.  M.  Emile  Trélat, 
dans  la  revue  que  je  vous  ai  citée,  a  bien  étudié  cette  ques- 
tion (3).  Il  a  montré  que  l'exposition  des  façades  doit  varier 
avec  les  pays  ;  dans  les  pays  chauds,  les  murs  regarderont  au 
Nord  et  au  Sud,  leur  direction  sera  inverse  dans  les  cli- 
mats tempérés.  Voici  pourquoi,  dit-il  :  «  L'action  bienfai- 
sante du  soleil  sur  les  habitations,  est  de  nettover  les  murs 
et  d'y  emmagasiner  la  chaleur.  Avec  l'exposition  Est-Ouest, 
les  murs  sont  plus  longtemps  et  plus  normalement  attaqués 

(1)  L'hygiène  des  Maternités  (Discussion  sur).  Bulletins  de  la  Société  de  chirur- 
gie, Paris,  18G6,  p.  llOetsuiv. 

(2)  EocHARD.  Eapport  sur  la  construction  des  hôpitaux.  Revue  d'hygiène 
et  de 2)olice  sanitaire.  Paris,  1883,  p.  294  et  suiv. 

(3)  Emile  TrélIt.  Construction  des  hôpitaux  (Discussion  sur  la).  Revue  d'hy- 
giène et  de  police  sanitaire,  1883,  p.  830. 
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par  les  rayons  solaires,  et  ils  le  sont  sur  les  deux  flancs  du 
bâtiment.  Avec  l'expcsition  Sud-Nord,  les  murs  sont  moins 
longtemps  et  très  obliquement  attaqués  par  les  rayons  solaires, 
et  ils  ne  le  sont  que  sur  la  lace  Sud  des  bâtiments.  Ces 
simples  constatations  montrent  que  dans  les  régions  Nord,  où 
l'on  a  besoin  d'emmagasiner  la  chaleur,  il  faut  exposer  les 
flancs  des  salles  des  malades  à  l'Est  et  à  l'Ouest;  et  que,  dans 
les  régions  méridionales  où  les  murs  s'écliaufTent  trop,  il  faut 
exposer  les  mêmes  flancs  au  Nord  et  au  Sud.  »  .11  faut,  en 
outre,  que  les  murs  soient  assez  épais  pour  ne  pas  se  laisser 
trop  facilement  traverser  par  le  chaud  ou  le  froid;  leur  épais- 
seur sera  d'au  moins  50  centimètres,  de  cette  façon  seulement, 
on  évitera  des  changements  brusques  de  la  température  des 
salles,  parce  que  les  échanges  entre  l'intérieur  et  l'extérieur 
seront  moins  faciles  et  moins  rapides. 

Sur  les  façades  de  l'édifice,  les  murs  seront  plans,  sans 
reliefs,  sans  excavations  ;  toute  saillie,  toute  dépression, 
en  effet,  appelle  les  dépôts  de  poussière  qu'il  faut  éviter. 
Vous  demanderez  donc  à  l'architecte  qui  construira  un  hô- 
pital de  laisser  les  murs  unis  ;  mais  il  a^ous  sera  bien  diffi- 
cile de  l'obtenir.  Cela  est  regrettable,  mais  c'est  ainsi.  Je  l'ai 
bien  vu  quand  on  a  construit  sur  les  terrains  de  la  Maternité, 
le  bâtiment  occupé  actuellement  parla  Clinique  Baudelocque. 
J'avais  prié  l'architecte  de  bâtir  un  pavillon  aussi  simple  que 
possible,  sans  la  moindre  ornementation,  sans  saillie  inutile; 
j'avais  tâché  de  lui  faire  comprendre  l'importance  de  ce  fait  au 
point  de  vue  de  l'hygiène  ;  mais  il  m'a  été  impossible  de  Tempé- 
cher  de  faire  courir  des  corniches  sur  les  façades. 

Fort  heureusement  cela  se  passe  à  l'extérieur  du  bâtiment, 
où  certains  phénomènes  naturels  se  chargent  du  soin  de  ba- 
layer les  poussières  retenues  sur  les  saillies  ;  je  veux  parler 
du  vent  qui  emporte  ces  poussières,  et  des  averses  qui  les 
entraînent.  11  n'y  a  donc  que  demi-mal. 

Mais  à  l'intérieur  de  l'hôpital,  il  faudrait  pouvoir  exiger  que 
les  mursfussent  plans  et  unis  ;  c'est  ce  que  j'essayai  aussi  d'ob- 
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tenir  pour  les  bâtiments  de  la  Clinique  Baudelocque.  C'était, 
paraît-il,  demander  l'impossible,  puisque  malgré  mes  sollici- 
tations, l'architecte  y  a  disposé  nombre  de  chapiteaux  et  de 
moulures  qu'on  voit  encore,  et  pourtant  j'ai  fait  supprimer  la 
plus  grande  partie  de  ces  agréments  architecturaux  !  Vous 
n'avez  d'ailleurs  qu'à  parcourir  des  yeux  cet  amphithéâtre, 
pour  vous  rendre  compte  de  la  façon  défectueuse  dont  les  pré- 
ceptes de  l'hygiène  sont  appliqués  :  «  Ce  ne  sont  que  festons, 
ce  ne  sont  qu'astragales  »  pourrait-on  dire.  Allez  dans  les  cor- 
ridors, dans  les  salles,  c'est  identiquement  la  même  chose.  A 
quoi  donc  servent  ces  chapitaux,  ces  moulures,  ces  cimaises  et 
ces  plinthes  ?  A  rendre  l'aspect  des  salles  plus  agréable,  nous  ré- 
pondront quelques-uns.  Mais  je  crois  que  cela  y  contribue  fort 
peu,  et  d'ailleurs  va-t-on  à  l'hôpital  pour  étudier  la  décoration 
artistique  ?  L'hôpital  n'est  ni  un  palais  ni  un  musée. 

Si  ces  ornements  n'étaient  qu'inutiles,  leur  seul  inconvé- 
nient serait  de  nécessiter  une  grande  dépense  ;  mais  il  n'en 
est  pas  ainsi.  Ils  sont  en  effet  dangereux,  car  sur  chacun 
d'eux  se  déposent  et  s'accumulent,  avec  les  poussières,  des 
myriades  de  microbes.  Passez  le  doigt  sur  ces  saillies,  vous  le 
ramènerez  noirci  de  poussière,  et  encore  ne  s'agit-il  que  de  mou- 
lures accessibles  et  que  les  infirmiers  peuvent  nettoyer.  Qu'en 
serait-il  donc  si  vous  inspectiez  les  moulures  dans  les  endroits 
un  peu  sombres  ou  trop  élevés  pour  être  essuyés  sans  une 
grande  peine  ? 

Un  exemple  pour  fixer  vos  idées  :  Dans  une  salle  d'accouche- 
ments, lavée  à  l'eau  de  savon  simple  huit  jours  auparavant,  et 
qui  servait  tous  les  jours,  dont  les  murs  étaient  peints  à 
l'huile  à  la  partie  supérieure,  et  recouverts  jusqu'à  hauteur 
d'homme  de  carreau  vernissé,  E.  Esmarch  a  trouvé  les  chiffres 
suivants  :  sur  225  centimètres  carrés  de  la  surface  vernissée,  il 
y  avait  90  micro-organismes  ;  par  contre,  sur  1  centimètre  carré 
de  la  bordure  en  saillie^  qui  marque  la  réunion  de  la  paroi  car- 
relée au  reste  du  mur,  il  put  récolter  de  650  à  1350  colonies. 

Dans  une  salle  à  laparotomie,  construite  exactement  de  la 
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même  façon,  qui  n'avait  pas  servi  depuis  six  jours  et  qui  était 
lavée  au  savon  phéniqué  après  chaque  opération,  E.  Esmarch 
ne  put  recueillir  que  10  micro-organismes  sur  une  même 
surface  de  225  centimètres  carrés  (1). 

Ainsi,  l'ornementation  des  murs  étant  dangereuse,  je  suis 
autorisé  à  dire  que  les  murs  seront  plans,  unis,  sans  saillies, 
sans  dépressions.  Qu'on  abatte  donc  les  moulures  qui  exis- 
tent, et  surtout  qu'à  l'avenir  on  s'en  dispense  dans  les  cons- 
tructions nouvelles  ;  il  serait  temps  que  les  architectes  vou- 
lussent bien  étudier  les  règles  de  l'hygiène  hospitalière  et  se 
pénétrer  de  leur  importance. 

Ordinairement,  les  murs  sont  réunis  entre  eux  à  angle  droit, 
et  c'est  sous  le  même  angle  droit  qu'ils  rejoignent  le  sol  et  le 
plafond.  C'est  un  tort,  parce  qu'au  niveau  des  angles  et  des 
encoignures,  les  poussières  s'accumulent  et  qu'il  est  difficile 
de  les  en  déloger.  J'avais  songé  à  cela  depuis  longtemps,  et, 
dans  mon  pavillon  de  la  Maternité,  construit  en  1876,  j'ai  fait 
arrondirions  les  angles,  y  compris  ceux  qui  sont  formés  par 
la  rencontre  des  murs  avec  le  plafond  et  le  sol.  On  évite  ainsi 
les  inconvénients  que  je  viens  de  vous  signaler  et  on  peut 
opérer  facilement  un  nettoyage  parfait.  Ce  système  a  été 
trouvé  avantageux  et,  depuis  lors,  on  l'a  bien  souvent  em- 
ployé. 

Comment  faut-il  revêtir  les  murs  à  l'intérieur  des  salles  ? 
La  peinture  est  le  revêtement  habituel  ;  il  est  bon,  car  la  pein- 
ture n'est  pas  détériorée  par  le  lavage.  On  a  cependant 
songé  à  mieux  faire  et  M.  Rochard,  en  1883,  s'est  fait  l'écho 
d'une  idée  que  j'avais  émise  depuis  longtemps  ;  il  croit  qu'il 
faudrait  revêtir  les  murs  d'un  enduit  imperméable.  Le  stuc  et 
la  peinture  se  laissant  traverser  par  l'air,  on  obtiendrait 
l'imperméabilité  avec  de  la  terre  vernissée  ou  des  plaques  de 
verre.  Ces  substances,  que  les  antiseptiques  ne  détériorent 
pas,  sont  d'un  nettoyage  facile,  puisqu'un  simple  jet  d'eau, 


(1)  Arnould.  Nonveanx  éléments  d'hygiène.  2^  édition.  Paris,  1889,  p.  532. 
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projeté  avec  une  lance,  suffit  à  les  très  bien  laver.  Mais  le 
revêtement  des  murs  avec  de  la  terre  vernissée  ou  du  verre, 
nécessite  une  dépense  considérable,  devant  laquelle  on  recule  ; 
d'ailleurs  l'idéal  n'est  peut-être  pas  d'avoir  des  murs  imper- 
méables, ainsi  que  l'a  fait  justement  remarquer  M.  Emile 
Trélat  (1). 

Qu'un  mur,  en  effet,  soit  bâti  en  pierre  ou  en  brique,  il  est 
poreux  et,  sans  qu'il  y  paraisse,  se  laisse  traverser  par  l'air 
dans  les  deux  sens,  de  dehors  en  dedans  ou  de  dedans  en 
dehors,  suivant  la  pression.  Si  la  pression  extérieure  est  plus 
forte,  l'air  du  dehors  pénètre  dans  les  salles  ;  si  elle  est  plus 
faible,  c'est  au  contraire  l'air  des  salles  qui  traverse  les  murs 
et  se  répand  à  l'extérieur.  La  fdtration  de  Tair,  au  travers  de 
murs  ayant  une  épaisseur  dépassant  même  50  centimètres,  est 
très  rapide,  ainsi  que  le  démontre  une  expérience  fort 
curieuse  de  Pettenkofer,  que  je  veux  vous  rappeler  (2).  Petten- 
kofer  fait,  avec  divers  matériaux  de  construction,  des  mor- 
ceaux de  murs  d'épaisseur  déterminée,  qu'il  recouvre  sur 
toute  l'étendue  des  faces  et  des  bords  par  des  plaques  mé- 
talliques imperméables.  Les  deux  plaques  opposées  sont 
percées,  en  leur  milieu,  d'un  trou  sur  lequel  est  soudé  un 
tube  de  petit  diamètre,  de  sorte  que  le  manchon  métallique 
du  mur  n'est  ouvert  qu'en  ces  points.  En  soufflant  par  l'un  de 
ces  tubes,  on  éteint  aisément  la  flamme  d'une  bougie  située 
devant  l'extrémité  de  l'autre  tube,  ce  qui  démontre  sans  con- 
teste la  perméabilité  des  matériaux  employés  pour  la  construc- 
tion du  mur. 

On  a  calculé  que  sous  une  différence  de  pression  très  faible. 
1  mètre  carré  de  mur  ordinaire  se  laisse  traverser  en  une 
heure  par  2  mètres  cubes  d'air,  ou  en  une  journée  par  48  mè- 
tres cubes.  Dans  une  chambre,  dont  le  mur  donnant  à  l'exté- 
rieur aurait  seulement  10  mètres  carrés,  il  entrerait  donc  par 

(1)  Emile  Teélat.  Construction  des  hôpitaux  (Discussion  sur  la).  Bévue  d'hy- 
giène et  de  police  sanitaire,  1883,  p.  828. 

(2)  Aekould.  Nouveaux  éléments  d'hygiène,  2^  édition.  Paris,  1889,  p.  518. 


DES  BATIMENTS 


47 


cette  voie  480  mètres  cubes  d'air  en  vingt-([uatre  heures.  C'est 
une  quantité  très  appréciable.  M.  Emile  Trélat  a  d'ailleurs 
bien  compris  toute  l'importance  de  cette  véritable  respiration 
des  salles,  quand  il  a  écrit  qu'il  fallait  laisser  aux  murs  leur 
porosité,  pour  que  les  échanges  puissent  se  faire  entre  l'air 
atmosphérique  et  l'air  confiné  dans  les  bâtiments. 

S'il  est  avantageux  que  le  mur  extérieur  soit  poreux,  afin 
que  l'air  du  dehors  puisse  le  traverser,  il  n'en  est  pas  de  même 
pour  les  autres  parois  des  salles.  Celles-ci,  en  effet,  séparent 
les  unes  des  autres  les  diverses  pièces  de  l'hôpital,  et  leur 
porosité  n'a  d'autre  utilité  que  de  permettre  l'échange  de  leur 
air  vicié.  On  pourra  donc  les  rendre  imperméables  à  l'air  et 
employer,  à  cet  effet,  les  terres  vernissées,  le  verre,  etc.,  qu'il 
fallait  proscrire  comme  revêtement  du  mur  répondant  à  l'ex- 
térieur. Il  est  bon  d'ajouter  toutefois,  que  cette  question  n'a 
qu'une  importance  secondaire,  parce  que  le  passage  des  gaz 
à  travers  les  murs  de  refend  et  les  cloisons  est  rendu  presque 
insignifiant  par  suite  de  l'équilibre  de  pression  atmosphérique 
qui  existe  en  général  dans  les  pièces  d'un  bâtiment.  Les 
mêmes  considérations  sont  applicables  au  plafond  et  au  sol, 
avec  cette  différence  cependant,  que  leur  imperméabilité  à 
l'air  serait  peut-être  plus  désirable,  car  il  serait  bon  d'em- 
pêcher l'échange  des  gaz  d'un  étage  à  l'autre. 

Le  plafond  doit  être  uni;  il  est  évident,  en  effet,  que  s'il  est 
formé  de  poutres,  de  poutrelles  et  de  planches,  les  saillies  et 
les  intervalles  qui  en  résultent  sont  autant  d'espaces  où  s'a- 
britent les  poussières;  celles-ci,  en  se  détachant,  tombent 
alors  sur  les  plaies  ou  les  parties  malades  qui  ne  devraient 
pas  être  exposées  aux  germes.  La  surface  du  plafond  sera 
donc  recouverte  d'une  couche  unie  de  plâtre,  qu'on  peindra  à 
l'huile,  pour  qu'elle  puisse  être  lavée  aisément. 

Ces  préceptes  généraux  s'appliquent  sans  modification 
aux  diverses  parois  des  salles  de  nos  hôpitaux.  Dans  tous  les 
cas,  si  le  sol  n'est  pas  imperméable  pour  les  gaz,  il  doit  l'être 
absolument  pour  les  liquides,  car  il  faut  que  la  salle  soit  lavée 
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fréquemment  et  à  grande  eau;  le  balayage  en  effet  doit  être 
proscrit,  puisqu'il  soulève  et  déplace  les  poussières  sans  les 
faire  disparaître.  Si  le  sol  n'était  pas  imperméable,  il  se  lais- 
serait traverser  par  l'eau  qui  infiltrerait  les  murs,  de  sorte 
que  la  solidité  et  la  salubrité  du  bâtiment  seraient  compro- 
mises. 

Que  choisir  pour  construire  le  sol  ?  Je  m'en  suis  préoccupé 
quand  j'ai  établi  les  plans  de  mon  pavillon  à  la  Maternité,  et 
j'ai  voulu  me  rendre  compte  par  moi-même  des  inconvénients 
et  des  avantages  de  différents  matériaux.  Il  y  a  8  chambres 
dans  ce  pavillon  ;  pour  les  4  chambres  du  rez-de-chaussée, 
le  sol  fut  recouvert  d'asphalte;  2  chambres  du  P""  étage 
furent  dallées  en  pierre,  et  les  2  autres  en  ardoise.  J'ai 
observé  alors  les  particularités  suivantes. 

Les  dalles  sont  lourdes  et  fatiguent  le  bâtiment;  si  on  les 
choisit  minces,  pour  diminuer  leur  poids,  elles  deviennent 
fragiles  et  se  brisent  assez  vite,  c'est  un  inconvénient  sérieux, 
car  les  fissures  se  remplissent  de  poussières  qu'il  est  diffi- 
cile de  déloger.  Les  dalles  sont  en  outre  hygrométriques, 
aussi,  quand  le  temps  est  humide,  l'eau  suinte  à  leur  sur- 
face ;  d'autre  part,  toutes  les  fois  qu'on  les  lave,  elles  absor- 
bent l'eau  et  restent  froides  et  humides  pendant  plusieurs 
heures  ;  il  serait  donc  désagréable  et  dangereux  pour  les  ma- 
lades de  poser  leurs  pieds  sur  un  sol  aussi  glacial.  En  résumé 
le  dallage  doit  être  rejeté. 

L'ardoise  est  plus  mauvaise  encore  que  la  pierre.  Avec  elle, 
le  sol  prend  une  teinte  noirâtre,  fort  triste,  presque  lugubre, 
ce  qui  est  un  désagrément,  surtout  à  l'hôpital.  Ajoutez  à 
cela  que  l'ardoise  est  aussi  hygrométrique  que  les  dalles,  et 
vous  aurez  des  raisons  suffisantes  pour  comprendre  qu'il  faut 
rejeter  cette  substance  froide  et  humide. 

Quand  j'examinai  les  chambres  dont  l'asphalte  formait  le 
sol,  je  fus  tout  d'abord  très  satisfait  :  nous  étions  en  hiver. 
Mais  quand,  avec  le  printemps  et  l'été,  les  chaleurs  arrivèrent, 
l'asphalte  se   ramollit,  les  pieds  des  lits,    des  tables,  des 
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chaises  s'y  enfoncèrent  et  y  creusèrent  autant  de  trous  pro- 
fonds qui  déformèrent  absolument  le  sol.  11  fallait  donc  renon- 
cer à  l'asphalte,  comme  on  avait  renoncé  au  dallage  et  à 
l'ardoise. 

Je  fis  alors  réparer  deux  chambres  du  pavillon  et  je  deman- 
dai qu'on  se  servit  cette  fois  de  ciment  pour  faire  le  sol.  Le 
travail  fut  exécuté  suivant  mes  désirs  et,  quand  je  me  rendis 
au  pavillon  pour  l'examiner,  je  ne  fus  pas  assez  maître  de 
moi-même  pour  ne  pas  laisser  échapper  quelques  paroles 
de  dépit.  C'était  bien  du  ciment,  dense,  homogène,  de  bel 
aspect,  mais  Tarchitecte  avait  trouvé  moyen  d'y  dessiner  des 
rainures  profondes  pour  le  rendre  plus  décoratif.  Ainsi,  je 
supprimais  Tasphalte  pour  éviter  les  inégalités  de  sa  surface, 
et  on  venait  de  creuser  dans  le  ciment,  comme  à  plaisir,  des 
sillons  tout  aussi  dangereux.  N'avais-je  pas  raison  de  me 
plaindre  ?  Je  fis  combler  avec  du  ciment  toutes  ces  rigoles,  et 
on  peut  voir  encore,  au  pavillon,  la  mosaïque  fort  laide  qui  en 
est  résultée. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  ciment  constitue  un  sol  très  bon,  im- 
perméable, non  hygrométrique,  et  M.  Poncet,  de  Lyon,  s'en 
est  servi  dernièrement  quand  il  a  fait  construire  sa  salle 
d'opérations  (1).  Le  ciment  a  un  inconvénient;  quand  il  est  un 
peu  ancien,  et  qu'il  a  été  usé  par  des  lavages  répétés  et  les 
piétinements  de  tous  les  jours,  sa  couche  superficielle  se 
détruit  en  donnant  naissance  à  une  poussière  fine  ;  l'inconvé- 
nient n'est  cependant  pas  très  grand,  car  il  suffit  de  refaire 
de  temps  à  autre  la  couche  superficielle  du  sol. 

On  peut  encore  employer  avec  avantage  ces  carreaux  poly- 
gonaux, grisâtres  ou  multicolores,  qu'on  voit  un  peu  partout. 
Quand  ils  sont  bien  scellés,  on  if  a  pas  à  craindre  que  les 
poussières  s'accumulent  dans  leurs  joints,  et  leur  lavage  est 
très  facile.  Ils  ont  encore  le  précieux  avantage  de  pouvoir 
être  remplacés  un  à  un,  quand  ils  sont  brisés,  sans  qu'on  soit 

(1)  A.  Poncet.  Une  salle  d'opération  à  l'Hôtel-Dieu  de  Lyon.  Revue  de 
chirurgie^  1888,  p.  605. 
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obligé  de  remettre  le  sol  entièrement  à  neuf;  c'est  une  consi- 
dération qui  a  sa  valeur. 

Ici,  nous  n'avons  ni  dallage,  ni  ardoise,  ni  asphalte,  ni 
ciment,  ni  carreaux  ;  le  sol  est  formé  par  une  mosaïque  fort 
belle,  fort  bien  faite  et  très  solide,  que  je  suis  heureux  d'avoir 
dans  mes  salles.  Mais  la  mosaïque  coûte  très  cher;  de  plus, 
quand  elle  n'a  pas  été  construite  par  des  ouvriers  habiles,  elle 
dure  peu;  aussi  ne  sera-t-elle  jamais  employée  qu'exception- 
nellement. 

J'ai  vu  autrefois,  à  la  Clinique  de  Halle,  pendant  un  voyage 
en  Allemagne,  de  grandes  salles  dont  la  mosaïque,  quoique 
terminée  depuis  plusieurs  années,  ne  présentait  pas  la  moindre 
fissure;  c'est  superbe  et  excellent. 

Employez  donc  la  mosaïque,  si  vous  le  pouvez,  ou  le 
ciment  qui  est  aussi  très  bon.  Mais  il  ne  vous  sera  pas  toujours 
possible  de  les  avoir  et  vous  devrez  dans  certains  cas  a^ous 
contenter  d'un  parquet  en  bois.  Faites-le  recouvrir  alors  d'une 
substance  imperméable  à  l'eau,  afin  qu  on  puisse,  sans  incon- 
vénient, procéder  au  lavage.  Le  linoléum  remplira  parfaitement 
ce  but,  et  le  professeur  Trélat  a  fait  tapisser  le  parquet  de  sa 
salle  d'opération  avec  cette  variété  de  toile  cirée,  qui  possède 
encore  l'avantage  de  résister  assez  bien  à  l'usure. 

Si  j'ai  tant  insisté  sur  Fimperméabilité  du  sol,  c'est  surtout 
par  ce  que  j'avais  en  vue  les  moyens  d'empêcher  la  filtration 
de  Teau  à  travers  le  parquet.  Il  faut  en  effet  que  les  salles 
d'une  maternité  soient  lavées  fréquemment,  et  que  le  lavage 
porte  non  seulement  sur  le  sol,  mais  encore  sur  le  plafond  et 
les  murs.  Comme  il  faut  beaucoup  d'eau  pour  ce  lavage,  j'ai 
songé,  il  y  a  longtemps,  aux  moyens  d'assurer  à  cette  eau 
un  écoulement  facile.  On  y  arrive  très  simplement  en  incli- 
nant le  sol  vers  l'une  des  extrémités  de  la  salle,  où  on  établit 
un  caniveau.  Les  eaux  de  lavage  seront,  par  le  fait  même  de 
la  pente,  entraînées  vers  le  caniveau,  d'où  elles  passeront  dans 
le  tuyau  de  conduite  qui  le  termine.  Or.  les  caniveaux  sont 
presque  toujours  malpropres,  et  bien  qu'ils  soient  ordinaire- 
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ment  munis  d'un  siphon  destiné  à  empêcher  les  gaz  de  remonter 
par  le  tuyau  de  conduite,  il  s'en  dégage  néanmoins  une  odeur 
fétide,  parce  que,  malgré  ce  siphon,  l'eau  sale  y  croupit. 
Vous  en  aurez  la  preuve  en  examinant  le  caniveau  de  la 
salle  d'accouchements  ;  fréquemment  je  suis  obligé  d'ordon- 
ner qu'on  le  nettoie,  mais  je  dois  reconnaître  que  la  cons- 
truction en  est  si  défectueuse,  qu'il  est  bien  difficile  de  l'en- 
tretenir dans  un  état  de  propreté  parfaite.  Je  n'ai  pas  été 
étonné  en  retrouvant  ici  des  caniveaux  défectueux,  car,  en 
dépit  de  toutes  mes  instances  auprès  des  architectes,  je  n'avais 
pu  en  obtenir  de  meilleurs  lorsqu'on  construisit  mon  pavillon 
de  la  Maternité. 

On  pourrait  cependant  réaliser  à  peu  de  frais  des  caniveaux 
irréprochables,  en  les  disposant  de  la  façon  suivante  :  Le 
sol  est,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  incliné  vers  l'un  des  angles  de 
la  salle  ;  là,  au  niveau  même  du  sol,  et  se  reliant  avec  lui, 
se  trouverait  un  tuyau  traversant  directement  l'épaisseur  du 
mur  et  venant  déboucher  à  l'extérieur.  L'eau  de  lavage,  entraî- 
née par  l'inclinaison  du  sol  vers  ce  tuyau,  s'y  engagerait  tout 
naturellement,  s'écoulerait  au  dehors  et  tomberait  dans  un 
tuyau  de  descente.  Il  faudrait  encore  que  ce  tuyau  de  descente, 
extérieur  au  bâtiment,  fût  parfaitement  droit,  afin  qu'avec  une 
tête  de  loup  et  un  liquide  désinfectant,  une  solution  de  sulfate 
de  cuivre  par  exemple,  on  put  sans  difficulté  procéder  à  son 
lavage,  et  le  tenir  dans  un  parfait  état  de  propreté.  Mais  ce 
système  ne  serait  pas  complet,  si  on  s'en  tenait  là.  En  effet, 
pour  empêcher  le  reflux  des  gaz  vers  la  salle,  il  faut  pouvoir 
boucher  ou  déboucher  à  volonté  le  tuyau  à  son  entrée  dans 
le  mur.  Un  tronc  de  cône  métallique  qui  s'adapterait  à  l'ou- 
verture de  ce  tuyau  et  le  fermerait  hermétiquement,  suffirait 
parfaitement  pour  cet  usage. 

Pour  qu'elles  offrent  toutes  les  garanties  désirables  au  point 
de  vue  de.  l'hygiène,  il  faut,  en  outre,  que  les  salles  soient 
assez  spacieuses-;  le  cubage  doit  être  d'environ  60  mètres 
cubes  par  femme,  en  observant  qu'il  s'agit  là  d'un  minimum, 
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car  il  faut  plus  d'air  pour  une  accouchée  que  pour  une  malade 
ordinaire.  A  côté  d'elle,  en  effet,  se  trouve  son  enfant;  de 
plus,  les  écoulements  lochiaux,  d'une  part,  les  évacuations  de 
l'enfant,  d'autre  part,  vicient  l'atmosphère  et  sont  des  causes 
d'insalubrité.  Il  faut  donc  beaucoup  d'air,  et  cet  air  doit  se 
renouveler  aisément,  ce  qui  rend  une  bonne  ventilation  indis- 
pensable. 

Il  y  a  différents  systèmes  de  ventilation.  Ici,  à  la  Clinique, 
comme  dans  beaucoup  d'hôpitaux,  il  y  a  des  bouches  de  venti- 
lation. Mais  de  tous  les  systèmes,  je  n'en  connais  pas  de  meil- 
leur que  la  ventilation  naturelle  par  les  fenêtres.  On  ouvre  les 
fenêtres  au  grand  large,  et  l'air  du  dehors  pénètre  dans  la  salle. 
Toutefois,  pour  qu'un  courant  d'air  s'établisse,  les  fenêtres 
doivent  être  opposées,  et  alors  en  quelques  instants  l'air  est 
renouvelé.  On  s'en  rend  compte  facilement  par  l'expérience 
suivante  :  Une  chambre  est  remplie  de  fumée,  on  ouvre  les 
fenêtres  d'un  côté,  il  faut  beaucoup  de  temps  avant  que 
la  fumée  ait  disparu.  Si,  au  contraire,  on  ouvre  simultané- 
ment les  fenêtres  de  deux  murs  opposés,  on  voit  le  courant 
d'air  emporter  la  fumée  en  tourbillons,  et  en  quelques  secondes 
celle-ci  a  disparu.  Je  n'ai  malheureusement  pas  le  temps  d'in- 
sister sur  ces  questions  qui  sont  pourtant  fort  intéressantes. 

Les  fenêtres  doivent  encore  descendre  très  bas,  presque  au 
ras  du  sol,  pour  que  le  renouvellement  de  l'air  en  contact 
avec  le  parquet  soit  assuré  ;  c'est  une  disposition  qui  nous 
manque  ici.  Elle  a  été  à  peu  près  réalisée  dans  mon  pavillon 
de  la  Maternité,  et  à  l'hôpital  Tenon,  dont  l'architecte  avait 
bien  voulu  me  demander  quelques  conseils. 

Vous  connaissez  maintenant.  Messieurs,  dans  ses  points 
essentiels,  la  construction  d'un  hôpital  de  femmes  en  couches. 
Si  une  maternité  répond  à  ces  conditions,  vous  pourrez  y 
réaliser  une  hygiène  parfaite,  et  vos  accouchées  s'en  trouve- 
ront bien  ;  mais  il  ne  faudrait  pas  croire  que  vous  n'observerez 
jamais  d'accidents  puerpéraux,  car  rien  n'est  absolu  en  méde- 
cine, et,  malgré  toutes  les  précautions  prises,  quelques  femmes 
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deviendront  malades.  Vous  devrez  alors  éloio-ner  ces  femmes 
des  accouchées  saines,  pour  éviter  la  contagion.  En  admet- 
tant même  que  vous  ayez  la  bonne  fortune  de  n'observer 
aucun  cas  pathologique  chez  vos  accouchées,  vous  ne  pourrez 
empêcher  qu'on  ne  vous  apporte,  de  la  ville,  des  femmes  déjà 
infectées  et  qu'il  vous  faudra  également  isoler.  Il  est  donc  indis- 
pensable d'avoir,  dans  une  maternité,  des  salles  d'isolement 
réservées  aux  femmes  malades. 

L'insuffisance  de  l'isolement  est  le  plus  grand  reproche  qu'on 
puisse  adresser  à  notre  Clinique.  On  y  a  ménagé,  il  est  vrai, 
deux  petites  chambres  d'isolement  ;  mais  elles  sont  exiguës, 
n'ont  de  fenêtres  que  d'un  seul  côté,  et,  de  plus,  sont  voisines 
des  salles  des  accouchées  saines,  dont  elles  ne  sont  séparées 
que  par  un  petit  corridor  étroit  et  contourné.  C'est  un  isole- 
ment fictif,  d'une  insuffisance  notoire,  auquel  il  faudrait  pou- 
voir remédier. 

Si  donc  on  vous  consulte,  plus  tard,  au  sujet  de  la  construc- 
tion d'une  maternité,  vous  ferez  disposer  les  chambres  d'iso- 
lement loin  des  salles  des  accouchées,  le  plus  loin  possible, 
et  vous  recommanderez  qu'elles  en  soient  séparées  au  moins 
par  une  galerie  ouverte  à  l'air  libre. 

Je  ne  connais  pas  jusqu'ici  d'isolement  meilleur  que  celui 
de  mon  pavillon  de  la  Maternité  (1).  Ce  pavillon  fait  aujourd'hui 
partie  du  service  de  mon  collègue,  M.  le  professeur  Pinard, 
qui  le  destine  à  l'isolement  des  femmes  malades,  comme  je 
l'avais  proposé  dans  le  rapport  que  j'ai  adressé  à  M.  le  Doyen 
de  la  Faculté,  quand  il  s'est  agi  de  l'organisation  de  la  nou- 
velle Clinique  d'accouchements. 

Ce  pavillon  (fîg.  3),  qui  a  deux  étages,  est  divisé  en 
trois  parties  :  une  médiane  et  deux  autres  latérales,  identi- 
ques à  droite  et  à  gauche.  La  partie  centrale  est  destinée  au 
personnel,  on  y  voit  l'office  qui  sert  de  salle  de  surveillance  ; 
dans  les  parties  latérales,  se  trouvent  les  chambresdes  malades. 

(1)  Pinard."]  Les  nouvelles  maternités  et  le  pavillon  Tarnier.  Annales  de 
gynécologie,  18S0,  t.  XIII.  p.  444. 
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FiG.  B.  —  Coupes  horizontales  du  pavillon  d'isolement  ;  la  figure  du  haut  repré- 
sente la  coupe  du  premier  étage  ;  la  figure  du  bas  la  coupe  du  rez-de-chaussée. 
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Il  y  par  étage  quatre  chambres  dont  les  murs  et  le  sol  sont 
construits  d'après  les  principes  que  je  vous  ai  exposés.  Chaque 
chambre  a  une  porte  et  une  fenêtre  :  les  portes  s'ouvrent  sur 
les  façades,  les  fenêtres  sur  les  pignons,  de  telle  sorte  que  la 
ventilation  est  bien  assurée.  Mais  les  chambres  ne  communi- 
quent ni  entre  elles,  ni  avec  Toffice  ;  on  ne  peut  donc  aller 
d'une  chambre  à  l'autre  qu'en  passant  au-dehors  :  ainsi,  pour 
visiter  l'une  après  l'autre  deux  chambres  d'une  même  façade, 
il  faut  suivre  la  galerie  extérieure  ;  pour  passer  d'une  chambre 
exposée  au  nord  à  une  chambre  exposée  au  midi,  il  faut  en 
outre  traverser  le  vestibule  du  pavillon. 

Dans  ces  conditions,  il  eût  été  difficile  de  surveiller  les 
malades;  c'est  pourquoi  j'ai  fait  enchâsser  une  glace  sans  tain 
dans  le  mur  commun  à  chaque  pièce  et  à  l'olTice  :  une  infir- 
mière, placée  dans  l'office,  voit  alors  ce  qui  se  passe  dans  les 
chambres  sans  se  déranger;  de  cette  façon  je  suis  arrivé  à 
sauvegarder  la  surveillance  sans  porter  atteinte  au  principe 
de  l'isolement. 

Un  pavillon  de  ce  genre  réalise  donc  tous  les  desiderata 
d'un  bon  isolement. 

Lavage  des  salles.  —  Quelque  bien  tenue  que  soit  une 
maternité,  qu'il  y  ait  ou  non  des  femmes  malades,  peu  à 
peu  les  murs  et  les  plafonds  sont  pollués,  les  poussières  et, 
avec  elles,  les  microbes  s'y  accumulent;  la  propreté  n'existe 
plus,  il  faut  intervenir.  11  n'est  point  question  de  remettre  tout 
à  neuf,  mais  il  est  indispensable  qu'on  lave  soigneusement  les 
salles  et  les  objets  mobiliers. 

Dans  mon  pavillon  de  la  Maternité,  je  faisais  procéder  à  un 
lavage  complet  des  chambres  après  le  départ  de  chaque  femme. 
L'infirmier  emportait  tous  les  meubles  et  avec  une  lance  proje- 
tait un  fort  jet  d'eau  sur  le  plafond,  les  murs  et  le  sol,  qu'on 
lavait  ensuite  avec  une  solution  d'acide  phénique  ou  de  sublimé  ; 
puis,  pendant  vingt-quatre  heures,  on  laissait  sécher  la  pièce, 
dont  les  fenêtres  et  la  porte  étaient  maintenues  largement 
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ouvertes.  On  réinstallait  ensuite  le  mobilier  après  l'avoir  lavé, 
on  changeait  également  la  literie,  de  sorte  que  la  chambre  se 
trouvait  alors  sinon  neuve,  du  moins  remise  à  neuf.  On  pouvait 
donc  sans  crainte  faire  accoucher  une  autre  femme  dans  cette 
chambre . 

Ce  qui  est  possible  pour  une  chambre  ne  Test  plus  pour 
une  grande  salle,  destinée  à  loger  plusieurs  femmes,  et  dont  les 
lits  ne  peuvent  guère  rester  sans  emploi,  quand  les  accouche- 
ments sont  nombreux.  Quelquefois  cependant  une  de  nos  salles 
se  trouve  vide  ;  on  devrait  alors  profiter  de  cette  circonstance 
pour  en  retirer  tous  les  meubles  et  la  laver  complètement. 
C'est  ce  que  je  demande  souvent  et  obtiens  quelquefois. 

Il  est  absolument  inutile  pour  faire  ce  lavage  d'appeler  une 
équipe  de  peintres,  comme  on  le  fait  aujourd'hui;  un  simple 
infirmier,  muni  d'une  échelle  assez  haute,  remplirait  fort  bien 
cet  office,  sans  grande  dépense  et  avec  toute  sécurité  ;  il  serait 
donc  utile  qu'à  chaque  hôpital  fût  attaché  un  infirmier  laveur. 

J'en  ai  fini.  Messieurs,  avec  tout  ce  qui  concerne  la  construc- 
tion d'une  maternité,  c'est-à-dire  avec  Fimmeuble  proprement 
dit.  Je  n'ai  insisté  que  sur  les  choses  essentielles,  et  bien  des 
points  ont  été  omis  à  dessein  ou  à  peine  signalés.  Ce  qu'il  vous 
est  indispensable  de  retenir,  c'est  que  le  bâtiment  doit  être 
propre,  facile  à  maintenir  propre,  car  sans  propreté,  point 
d'antisepsie  possible. 

h)  —  Mobilier  des  maternités . 

J'arrive  maintenant  à  l'étude  du  mobilier.  Autant  que 
possible  les  gros  meubles  doivent  être  en  fer  :  lit  de  fer, 
table  de  nuit  en  fer,  table  et  sièges  en  fer,  le  fer  peint  ou 
nickelé  étant  la  seule  substance  d'un  emploi  commode,  et 
qu'il  soit  facile  de  laver.  Aussi,  quand  on  a  installé  mon  pavil- 
lon de  la  Maternité,  ai-je  eu  soin  de  n'y  laisser  entrer  que  des 
meubles  en  fer. 
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La  charpente  du  lit  sera  donc  en  fer,  sans  ornements,  réduite 
à  sa  plus  simple  expression.  Je  n'insiste  pas  ;  vous  en  avez  là 
sous  les  yeux  deux  modèles  figures  4  et  6). 

Autrement  difficile  est  la  question  du  sommier  ;  elle  m'a 
beaucoup  préoccupé  en  1876.  et,  à  cette  époque,  j'ai  examiné 
des  sommiers  de  différents  sortes  qui  ne  m'ont  pas  satisfait, 


-  J-BL/iNAOET 

FiG.  4.  —  Premier  modèle  de  lit  en  fer, 

car  ils  reposaient  tous  sur  le  principe  de  ces  ressorts  en  spirale, 
qui  sont  de  véritables  nids  à  microbes.  Je  fis  même  venir  de 
Londres  une  grande  toile  métallique,  percée  de  trous  comme 
une  écumoire  et  qui.  m'avait-on  assuré,  constituait  un  bon 
sommier  ;  en  réalité  on  y  était  fort  mal  couché.  C'est  alors  qu'on 
me  fit  voir  lesommier  que  je  vous  montre  et  que  j'adoptai  (figu- 
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res  4  et  5).  Il  est  très  simple  et  par  conséquent  facile  à  mainte- 
nir propre.  Il  se  compose  de  bandes  métalliques,  élastiques,  de 
la  largeur  de  deux  doigts,  parallèles  les  unes  aux  autres,  et 
maintenues  en  état  de  tension  permanente  par  leur  fixation  sur 
deux  demi-cylindres  qui  terminent  le  châssis  du  sommier  ; 


FiG.  5.  —  Le  lit  est  démonté  pour  faire  comprendre  la  disposition  du  sommier. 


quand  ces  bandes  deviennent  trop  lâches,  on  peut  les  rendre 
plus  rigides,  en  augmentant  leur  tension  à  l'aide  de  \is  placées 
à  l'une  de  leurs  extrémités. 

Il  y  a  un  an,  je  faisais  partie  d'une  Commission  nommée  par 
l'Assistance  publique  pour  donner  son  avis  sur  le  meilleur 
sommier  à  adopter  dans  les  hôpitaux.  Au  Magasin  central  de 
l'Administration,  on  avait  réuni  un  grand  nombre  de  modèles 
de  sommiers,  qui  tous  avaient  la  prétention  d'être  hygiéniques. 
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La  Commission  choisit  le  sommier  que  je  vous  présente  (figu- 
res 6  et  7)  ;  il  est  encore  meilleur  que  le  précédent  auquel  il 
ressemble  d'ailleurs  beaucoup. 

Ce  sommier,  vous  le  voyez,  a  la  forme  d'un  gril,  qui  repose 
simplement  sur  le  châssis  du  lit  ;  on  peut  donc  Tenlever  aisé- 
ment. Les  bandes  construites  en  fer,  ont  environ  deux  travers  de 


FiG.  6.  —  Lit  en  fer,  dernier  modèle,  avec  sommier  mobile. 

doigt  de  largeur,  elles  sont  légèrement  convexes  suivant  leur 
grande  dimension,  et,  au  lieu  d'être  fixées  à  deux  cylindres 
immobiles,  elles  sont  maintenues  de  la  façon  suivante  :  vers 
la  tète  du  sommier,  se  trouve  une  barre  métallique  rectiligne 
sur  laquelle  les  bandes  sont  fixées  invariablement  ;  à  l'autre 
extrémité,  elles  sont  au  contraire  vissées  deux  par  deux  sur 
des  tiges  transversales,  mobiles  les  unes  sur  les  autres  et  qui 
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permettent  l'allongement  de  chaque  bande  séparément  (fîg.  8). 
Grâce  à  cette  disposition,  le  sommier  jouit  d'une  grande  sou- 


FiG.  8.  —  Détail  de  la  partie  articulée  du  nouveau  sommier. 

plesse,  puisque  chacune  des  bandes  métalliques  qui  le  forment 
peut  se  raccourcir  et  s'allonger  indépendamment  des  autres, 
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suivant  la  pression  qu'elle  subit.  C'est  le  sommier  que  j'ai 
demandé  pour  la  nouvelle  Clinique  de  la  Faculté.  Il  a  tous  les 
avantages  et  je  vous  conseille  de  l'employer. 

Un  autre  meuble  indispensable  est  la  table  de  nuit.  J'en  vis. 
en  1876,  un  grand  nombre  de  modèles,  mais  aucun  ne  me  plut. 
Je  résolus  alors  d'en  faire  construire  un  moi-même;  le  voici  tel 
qu'il  a  été  fabriqué  et  tel  qu'il  est  encore  employé  (fig.  9),  car  on 


FiG.  9.  —  Table  de  nuit  démontable  en  fer. 


n'en  a  pas  trouvé  de  meilleur;  il  n'est  guère  artistique,  j'en 
conviens,  mais  en  somme  il  n'est  pas  beaucoup  plus  laid 
qu'un  autre.  C'est  un  meuble  tout  en  fer,  réduit  à  sa  plus  sim- 
ple expression,  ne  possédant,  ni  porte,  ni  tiroir,  ni  aucun  de  ces 
diverticules  profonds,  qui  recèlent  ordinairement  des  impure- 
tés de  toutes  sortes. 

Cette  table  de  nuit,  quadrangulaire,  est  formée  par  quatre 
montants  en  fer  verticaux,  qui  supportent  trois  tablettes,  une  en 
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bas,  une  à  mi-hauteur  du  meuble  et  la  troisième  en  haut;  la 
dernière  tablette  est  entourée  d'une  galerie  qui  retient  les 
objets.  L'un  des  côtés  est  toujours  ouvert,  les  autres  sont  fer- 
més par  trois  plaques  de  tôle  unie.  Ces  plaques  glissent  sur  le 
cadre  du  meuble,  contre  lequel  elles  sont  retenues  par  deux 
petits  crampons  ;  il  suffit  de  les  soulever  pour  les  enlever  et 
démonter  complètement  l'appareil  ;  alors  il  ne  reste  ni  paroi, 
ni  angle,  ni  coin,  et  on  peut  laver,  brosser  et  essuyer  la  table 
de  nuit  avec  la  plus  grande  facilité. 

Ajoutez,  au  lit  et  à  la  table  de  nuit,  une  petite  table  en  fer, 
comme  celle  des  terrasses  de  cafés,  et  des  sièges  quelcon- 
ques en  fer,  et  vous  aurez  le  mobilier  nécessaire  à  chaque 
accouchée.  Il  faudra  cependant  encore  un  berceau,  qui  sera 
construit  sur  les  mêmes  indications  que  le  grand  lit,  ainsi  qu'un 
chariot  en  fer,  qui  servira  à  transporter  les  femmes  à  la  salle  de 
travail  ou  dans  les  salles  des  accouchées. 


c)  —  Salle  cV accouchements. 


Ce  que  je  viens  de  dire,  pour  les  salles  des  accouchées, 
s'applique  avec  plus  de  sévérité  encore,  si  cela  est  possible, 
à  la  salle  d'accouchements.  Le  sol  sera  donc  imperméable  à 
l'eau  et  légèrement  incliné  vers  un  caniveau;  les  murs  et  le 
plafond  seront  nus,  sans  saillies,  sans  reliefs  sur  lesquels  s'a- 
masseraient les  poussières  ;ils  seront  peints  à  l'huile,  afin  qu'on 
puisse  les  laver  souvent  sans  les  détériorer.  J'ajouterai  cepen- 
dant un  détail  :  comme,  dans  la  salle  de  travail,  il  est  possible 
que  les  murs  soient  éclaboussés  par  du  sang  ou  du  liquide 
amniotique,  il  serait  désirable  que,  jusqu'à  une  certaine  hau- 
teur, ces  murs  fussent  recouverts  d'une  substance  absolument 
imperméable,  de  faïence  vernissée  ou  de  plaques  de  verre,  par 
exemple,  ainsi  qu'on  le  voit  dans  la  salle  d'opération  de  quel- 
ques chirurgiens.  La  faïence  et  le  verre  se  lavent  plus  facile- 
ment que  la  peinture  et  résistent  davantage.  Cette  couche 
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protectrice  recouvrirait,  jusqu'à  une  hauteur  de  1  mètre  50  ou 
2  mètres,  tous  les  murs  de  la  salle  de  travail,  y  compris  le  mur 
qui  donne  à  l'extérieur. 

Le  mobilier  sera  en  fer  :  mêmes  lits,  mêmes  tables,  mêmes 
chaises  que  dans  les  salles  des  accouchées  ;  la  table  sur  laquelle 
on  place  les  enfants  qui  viennent  de  naître,  sera  également  en 
fer;  en  somme,  les  principes  qui  nous  ont  guidés,  quand  nous 
avons  choisi  le  mobilier  destiné  aux  salles  des  nouvelles  accou- 
chées, seront  appliqués  ici  rigoureusement. 

C'est  dans  les  salles  d'accouchements  qu'on  a  le  plus  sou- 
vent besoin  de  divers  objets,  tels  que  sondes,  canules,  paquets 
de  coton  antiseptique,  gaze  à  pansement,  etc.  Tous  ces  objets 
doivent  être  placés  dans  une  armoire  vitrée.  Cette  vitrine  ne 
sera  pas  recouverte  à  sa  partie  supérieure  par  une  tablette  hori- 
zontale, ainsi  qu'on  le  voit  presque  partout,  mais  terminée  par 
un  plan  incliné,  oblique  en  bas  et  en  avant,  dont  la  surface  glis- 
sante sera  facile  à  surveiller  et  à  maintenir  propre,  tandis 
que  les  tablettes  horizontales  sont  d'effroyables  nids  à  pous- 
sière. Il  devrait  en  être  de  même,  dans  tout  hôpital,  pour  les 
meubles  servant  d'armoires. 

La  vitrine  sera  hermétiquement  fermée,  afin  que  la  pous- 
sière n'y  pénètre  pas.  Il  faut,  en  effet,  que  tous  les  objets  qui 
y  sont  placés,  restent  absolument  propres;  j'ajoute  qu'ils 
devront,  pour  plus  de  sûreté,  être  renfermés  dans  des  boîtes 
métalliques  ou  des  bocaux  bien  bouchés  :  ainsi,  par  exemple, 
le  coton  des  paquets  déjà  ouverts  sera  conservé  dans  des  boites 
en  fer-blanc  bien  closes  ;  les  canules  et  les  sondes,  dont  on  a  un 
besoin  constant,  tremperont  en  permanence  dans  des  récipients 
contenant  une  solution  antiseptique  et  hermétiquement  fermés. 
Ce  n'est  qu'en  prenant  des  précautions  aussi  minutieuses  qu'on 
évitera  d'infecter  les  femmes,  car  souvent,  pour  faciliter  ou 
terminer  un  accouchement,  on  peut  être  obligé  d'introduire 
dans  les  organes  génitaux,  soit  une  sonde  ou  une  canule  à 
injection,  soit  le  doigt  ou  la  main  ;  il  faut  donc  que  ni  le  doigt, 
ni  la  main,  ni  les  instruments,  n'aient  été  en  contact  avec  un 
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objet,  je  ne  dirai  pas  malpropre,  mais  simplement  suspect  de 
ne  pas  être  d'une  propreté  absolue  au  point  de  vue  bactériolo- 
gique. 

Si,  dans  les  salles  des  accouchées,  une  femme  infectée  est 
un  danger  pour  ses  voisines,  le  danger  est  encore  plus  grand 
dans  la  salle  de  travail.  Ici,  à  la  Clinique,  on  amène  assez 
souvent  des  femmes  dont  l'accouchement  n'a  pu  être  terminé 
en  ville,  malgré  plusieurs  tentatives  d'opération.  Ces  femmes 
sont  quelquefois  déjà  malades  au  moment  de  leur  entrée,  et 
répandent  autour  d'elles  une  odeur  pleine  de  menaces  ;  à  leur 
contact,  l'air  de  la  salle,  le  lit  sur  lequel  on  les  couche,  les  mains 
des  personnes  qui  les  soignent,  sont  bientôt  infectés  par  des 
myriades  de  microbes.  Il  faudra  donc  redoubler  de  précautions 
pour  que  l'infection  ne  soit  pas  portée  à  distance  par  l'inter- 
médiaire de  l'air,  des  linges  et  plus  directement  par  les  doigts. 
Le  mieux  serait  d'avoir  à  sa  disposition  deux  salles  de  travail  ; 
on  pourrait  alors  isoler  dans  la  seconde  salle  toute  femme  sus- 
pecte qui  serait  amenée  à  l'hôpital  et  la  faire  soigner  par  un 
personnel  distinct.  Habituellement  on  n'utiliserait  qu'une  salle 
à  la  fois;  puis,  quand  on  jugerait  nécessaire  de  la  laver  soi- 
gneusement et  de  la  laisser  reposer,  on  cesserait  d'y  faire  des 
accouchements  et  on  emploierait  la  seconde,  qui  serait  plus 
tard  évacuée  à  son  tour. 

Depuis  longtemps  je  suis  convaincu  de  la  nécessité  de  deux 
salles  de  travail;  aussi,  quand  il  y  a  quelques  années,  j'ai 
contribué  à  dresser  les  plans  des  nouveaux  bâtiments  de  la 
Maternité,  un  de  mes  premiers  soins  a  été  de  demander  qu'on  y 
construisit  deux  salles  d'accouchements  ;  j'ai  été  assez  heureux 
pour  les  obtenir  et  j'ai  pu  en  apprécier  l'utilité,  pendant  les 
quelques  mois  que  j'ai  dirigé  ce  service  avant  de  le  transmettre  à 
mon  collègue  M.  Pinard.  Je  crois  donc  que  dans  toute  maternité, 
grande  ou  petite,  il  devrait  y  avoir  deux  salles  de  travail. 


DE  LA  PURIFICATION  DE  l'eAU 


65 


cl)  —  De  la  purification  de  Veau  employée  dans  une 

maternité. 

Dans  une  maternité,  l'eau  a  une  importance  capitale.  Il 
faut  de  l'eau  froide  et  de  l'eau  chaude  dans  toutes  les  salles  ; 
il  en  faut  même  beaucoup,  non  seulement  pour  le  lavage  des 
mains,  les  toilettes  ou  les  injections  des  femmes,  mais  encore 
pour  laver  le  sol  et  les  murs.  Malheureusement  l'eau,  quelle 
que  soit  sa  provenance,  est  contaminée  par  des  microbes 
(voyez  p.  37). 

11  faut  donc  la  purifier  avant  de  l'employer  ;  pour  cela  deux 
moyens  sont  à  peu  près  partout  à  notre  disposition  :  la  filtra- 
tion  et  l'ébullition. 

Filtration.  —  Il  existe  un  très  grand  nombre  de  filtres  ; 
mais  aujourd'hui  il  est  accepté  par  tout  le  monde  que  le  plus 
parfait  est  le  filtre  Ghamberland,  dont  le  principe  repose 
sur  des  expériences  de  M.  Pasteur,  qui  ont  démontré  que 
l'eau  est  débarrassée  de  tous  ses  microbes  en  traversant 
de  la  porcelaine  tendre.  Or,  dans  cet  appareil,  l'eau  ordinaire 
filtre  à  travers  des  tubes  de  porcelaine  tendre  ayant  la 
forme  de  bougies,  et  on  peut  admettre  qu'à  la  sortie  de  ces 
bougies  elle  est  exempte  de  micro-organismes.  Pourtant  il 
faut  prendre  garde,  car  quelquefois  il  y  a  de  petites  fissures 
dans  la  porcelaine,  ou  bien  cette  dernière  est  trop  poreuse,  et 
alors  elle  laisse  passer  quelques  germes.  Malheureusement 
encore  l'eau  n'y  passe  qu'avec  une  certaine  lenteur,  ce  qui 
constitue  un  inconvénient  sérieux,  quand  on  en  fait  une  grande 
consommation;  déplus,  ce  fdtre  exige  de  fréquents  nettoya- 
ges. Je  vous  engage  néanmoins  à  vous  servir  du  filtre  Gham- 
berland, c'est  celui  que  j'ai  fait  installer  dans  nos  salles. 


Ébullilion . —  L'ébullition  tue  la  plupart  des  microbes;  cepen- 
dant quelques  micro-organismes  résistent  à  l'ébullition,  môme 
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prolongée  ;  mais  ce  sont  les  corpuscules-germes,  les  spores,  qui 
offrent  le  maximum  de  résistance.  Après  deux  et  même  quatre 
heures  d'ébullition,  l'eau  contient  encore  des  spores  vivantes, 
capables  de  se  développer  et  de  se  multiplier.  Straus  a  dit, 
eneffet,  dans  un  mémoire  remarquable,  publié  récemment  :  «  Les 
expériences  qui  viennent  d'être  exposées  démontrent  donc 
combien  était  erronée  l'opinion  de  ceux  qui  pensaient  que  tout 
ce  qui  a  vie  meurt  nécessairement  au  bout  d'un  court  séjour 
dans  l'eau  à  100°.  Les  spores  des  bactéries  représentent  les 
formes  les  plus  résistantes  du  monde  animé  ;  il  en  est,  celles 
du  bacille  du  foin  par  exemple  (et  nous  apprendrons  à  en  con- 
naître d'autres  plus  résistantes  encore),  qui  supportent  sans 
périr  plusieurs  heures  d'ébullition  dans  l'eau.  La  simple  ébul- 
lition  même  très  prolongée,  en  vase  ouvert  ou  en  vase  clos, 
est  donc  un  moyen  de  stérilisation  absolument  incertain  »  1). 
D'où  cette  conclusion  que  si  l'eau  bouillie  est  préférable  à  l'eau 
ordinaire,  elle  ne  réalise  pas  toutes  les  conditions  nécessaires, 
car  elle  peut  encore  contenir  des  micro-organismes  vivants. 

Vous  ne  vous  contenterez  donc  pas  de  l'ébullition  simple, 
puisqu'avec  elle  il  vous  sera  impossible  d'obtenir  de  l'eau  par- 
faitement stérilisée. 

Laissez-moi  encore,  à  ce  propos,  vous  dire  ce  que  nous  avons 
observé  dans  le  service,  il  y  a  quelques  semaines.  Vous  savez 
que,  désirant  me  rendre  compte  de  la  valeur  antiseptique  de  di- 
verses formules  d'injections  vaginales,  j'ai  adopté  pour  chaque 
salle  un  liquide  différent  et  que  dans  l'une  d'elles,  les  injec- 
tions devaient  être  faites  simplement  avec  de  l'eau  bouillie.  Or, 
comme  j'observai,  peu  de  temps  après,  de  la  morbidité  dans 
cette  salle,  je  suspectai  la  pureté  de  l'eau  bouillie,  et  je 
priai  M.  Vignal  de  l'examiner  au  point  de  vue  microbiologique. 
Il  trouva  qu'elle  fournissait  30  colonies  de  microbes  par  centi- 
mètre cube,  tandis  que  Teau  non  bouillie  fournissait  71  colo- 
nies !   Fallait-il  en  conclure  que  l'ébullition  n'avait  eu  que 

(1)  Straus.  De  la  stérilisation  et  de  la  désinfection  par  la  chaleur.  Archives 
de  médecine  expérimentale.  Paris.  1890,  p.  312. 
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peu  d'effet?  C'est  possible  ;  mais  il  est  plus  probable  que  l'eau 
qu'on  nous  donnait  avec  l'épithète  d'eau  l)ouillie,  était  de 
l'eau  ordinaire  simplement  chauffée.  Une  enquête  démontra 
que  ma  supposition  était  vraie.  C'était  donc  une  fraude  de  la 
part  du  personnel,  mais  on  n'en  est  guère  à  l'abri  !  Je  vous 
cite  ce  fait,  pour  vous  mettre  en  garde  contre  les  supercheries 
auxquelles  vous  pouvez  être  exposés,  si  vous  voulez  vous 
servir  d'eau  simplement  bouillie. 

Eau  successivement  filtrée  et  bouillie.  —  La  iiltration 
et  la  simple  ébullition,  employées  séparément,  étant  incapables 
de  donner  une  sécurité  complète,  on  peut  du  moins  réunir 
leurs  avantages,  en  faisant  usage  d'eau  successivement  filtrée 
et  bouillie. 

Pour  obtenir  ce  résultat,  j'ai  demandé  et  obtenu  un  appa- 
reil dont  A^oici  la  description  :  Un  iiltre  Chamberland  verse 
son  eau  dans  un  récipient  où  elle  s'emmagasine.  De  ce  réci- 
pient, l'eau  tombe  à  volonté  dans  un  grand  bouilleur  à  gaz. 
Quand  elle  est  bouillie,  on  la  fait  couler  dans  un  dernier 
réservoir,  où  elle  se  refroidit  et  s'accumule  en  quantité  suffi- 
sante pour  satisfaire  à  tous  les  besoins  imprévus.  Des  couver- 
cles, présentant  à  leur  périphérie  une  couronne  de  coton  qui 
fdtre  l'air,  protègent  le  récipient,  le  bouilleur  et  le  réservoir 
terminal  contre  l'invasion  de  la  poussière.  Un  tube,  recourbé 
à  son  extrémité  en  forme  de  crosse,  assure  la  sortie  de  la  va- 
peur du  bouilleur,  tandis  que  son  ouverture,  qui  regarde  en 
bas,  se  prête  difficilement  à  l'introduction  de  la  poussière. 
Des  robinets  permettent  d'ouvrir  ou  de  fermer  le  filtre,  de 
remplir  ou  de  vider  séparément  le  récipient,  le  bouilleur  et  le 
réservoir  terminal  ;  on  peut  donc,  à  volonté,  prendre  de  l'eau 
dans  chacun  des  compartiments  de  l'appareil. 

Avec  cet  appareil,  qui  est  très  simple,  on  a,  en  quantité 
suffisante  et  presque  instantanément,  de  l'eau  filtrée  et  bouillie, 
chaude  ou  froide,  à  volonté,  dont  la  stérilisation,  sans  être 
absolue,  donne  une  très  grande  sécurité. 


68 


DES  MATERNITÉS  AU  POINT  DE  VUE  DE  l'aNTISEPSIE 


Dans  la  clientèle  particulière ,  vous  pourrez  simplement  pren- 
dre de  l'eau  filtrée  au  filtre  Ghamberland  et  la  faire  bouillir. 

De  Veau  portée  à  120  degrés^  sous  pression.  —  L'ébulli- 
tion  simple,  alors  même  qu'elle  aurait  été  réelle  et  prolongée, 
ne  donnant  pas  une  sécurité  absolue,  puisqu'elle  ne  détruit 
pas  sûrement  tous  les  micro-organismes,  on  devait  évidem- 
ment penser  à  porter  l'eau  à  une  température  supérieure  à 
100'^,  ce  qu'on  réalise  avec  la  marmite  de  Papin,  ou  l'appareil 
analogue  appelé  autoclave.  Lorsqu'on  porte  de  l'eau  à  120*^ 
dans  l'autoclave,  les  microbes  et  les  spores  sont  tous  tués: 
l'eau  est  parfaitement  stérilisée.  Mais  l'autoclave  est  beaucoup 
trop  petit  et  devient  insuffisant  quand  on  a,  comme  dans 
nos  salles,  besoin  à  chaque  instant  de  beaucoup  d'eau. 

J'avais  donc  songé  à  faire  installer  à  la  Clinique  une  chau- 
dière à  vapeur  de  grande  dimension,  qui  fût  suffisante  pour 
nous  alimenter  d'eau  réellement  stérilisée.  Mais  MM.  Rouart, 
Geneste  et  Herscher  ayant  construit  un  appareil  assez  simple, 
destiné  à  fournir  de  l'eau  potable  froide  portée  préalablement 
à  120*^  sous  pression,  je  les  priai  de  modifier  un  peu  leur  ap- 
pareil, pour  qu'il  répondit  à  nos  besoins,  et  c'est  cet  appareil 
ainsi  modifié  que,  sur  ma  demande,  TAdministration  de  l'As- 
sistance publique  a  fait  installer  dans  mon  service.  Avec 
cet  appareil  (fig.  10),  on  peut  produire  automatiquement  de 
l'eau  stérilisée  froide  et  chaude,  de  façon  qu'on  puisse  avoir 
à  sa  disposition,  à  un  moment  quelconque,  de  l'eau  à  16^  et 
de  l'eau  à  80^  que  l'on  mélangera  ensuite  à  parties  égales, 
pour  avoir  de  l'eau  à  48^.  Cet  appareil  comprend  :  un  échan- 
geur  de  température  et  une  chaudière. 

La  chaudière  se  compose  de  2  parties  :  1^  un  serpentin  de 
chauffage  dans  lequel  l'eau,  sur  une  grande  surface  et  un  très 
petit  volume,  est  portée  à  haute  température  ;  2^  un  corps  de 
chaudière,  d'une  capacité  suffisante  pour  que  l'eau  y  séjourne 
chaude  un  temps  déterminé.  L'eau,  en  sortant  de  la  chaudière 
et  avant  d'y  arriver,  traverse  un  organe  appelé  échangeur. 
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FiG.lO. —  Appareil  de  MM.  Rouart,  Geneste  et  Herscher  pour  la  stérilisation  de  l'eau. 

a,  chaudière.  —  b,  clarificateur.  —  c,  serpentin  de  chauffage.  —  d,  brûleur  de  gaz. 
—  e,  régulateur.  —  f,  serpentin  de  refroidissement. —  g,  réservoir  d'eau  chaude. — 
h,  sortie  de  l'eau  froide. —  i,  sortie  de  l'eau  chaude. —  k,  arrivée  de  l'eau  froide. 
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L'échangeur  est  composé  d'un  serpentin  de  refroidissement, 
dans  lequel  circule  l'eau  stérilisée  sortant  de  la  chaudière  ; 
ce  serpentin  est  placé  dans  une  enveloppe  étanche  où  passe 
l'eau  qui  doit  être  stérilisée.  On  refroidit  ainsi  l'eau  qui  sort 
de  la  chaudière  et  on  échauffe  en  même  temps  celle  qui  y 
entre . 

L'appareil,  alimenté  par  de  l'eau  en  pression  obtenue  d'une 
façon  quelconque,  marche  d'une  façon  continue,  c'est-à-dire 
qu'il  débite  à  la  minute  un  nombre  fixe  de  litres. 

L'eau  refroidie  vient  s'accumuler  dans  un  réservoir  préalable- 
ment stérilisé,  où  on  la  trouve  immédiatement  à  sa  disposition. 

Pour  avoir  l'eau  chaude,  on  a  installé  un  récipient  en  haut 
du  serpentin  de  l'échangeur.  Ce  récipient,  sorte  de  renflement 
de  la  partie  supérieure  du  serpentin,  offre  peu  de  surface  au  refroi- 
dissement, l'eau  s'y  maintient  donc  chaude,  et  ne  commence  à 
se  refroidir  que  dans  le  serpentin.  On  peut  au  moyen  d'un  tube 
plongeur  prendre,  à  un  moment  donné,  toute  la  quantité  d'eau 
chaude  qui  y  est  contenue.  Les  dimensions  de  ce  réservoir 
ont  été  calculées  de  telle  sorte  que  la  température  de  l'eau  soit 
de  80^ 

L'automaticité  du  fonctionnement  est  obtenue  grâce  à  un 
système  qui  règle  l'alimentation  de  l'eau  à  stériliser,  laquelle 
traverse  l'appareil  sous  une  pression  constante  et  avec  un 
débit  uniforme. 

Le  réglage  automatique  de  la  température  a  lieu  au  moyen 
d'un  petit  régulateur  à  mercure,  qui  rappelle  le  thermomètre 
à  poids  des  cabinets  de  physique  ;  le  mercure,  se  dilatant  sous 
l'influence  de  la  chaleur,  vient  boucher  l'orifice  par  lequel  passe 
le  gaz,  dès  que  la  température  dépasse  le  degré  voulu  ;  quand 
au  contraire  elle  descend  au-dessous  de  ce  degré,  le  mercure 
baisse  et,  l'orifice  de  passage  du  gaz  s'agrandissant,  le  gaz 
afflue  avec  plus  de  force  et  la  température  s'élève. 

On  obtient  ainsi  une  marche  automatique  sans  qu'on  ait 
besoin  de  surveiller  constamment  l'appareil,  ni  de  manœuvrer 
ses  organes. 
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La  partie  de  l'appareil  qui  sert  à  régler  le  débit  de  l'eau  à 
stériliser  est  placé  dans  la  cave,  par  exemple,  l'appareil  propre- 
ment dit  dans  un  local  quelconque  et  les  deux  robinets  d'eau 
stérilisée  froide  et  chaude,  dans  la  salle  d'accouchements  (1). 

e)  —  Lavabos  et  vases  divers. 

Nous  savons  comment  faire  pour  avoir  de  l'eau  pure  ; 
nous  étudierons  plus  tard  les  moyens  de  stériliser  nos  instru- 
ments, mais  ce  n'est  pas  tout  ;  il  faut  que  les  mains,  qui 
touchent  ces  instruments  et  qui  seront  au  contact  des  par- 
ties génitales  des  accouchées,  soient  parfaitement  propres. 
C'est  absolument  nécessaire.  Il  serait  inutile  en  effet  de  prendre 
des  précautions  particulières  pour  la  stérilisation  des  liquides 
et  des  divers  objets  servant  aux  usages  obstétricaux,  si  on 
n'en  prenait  pas  d'aussi  grandes  pour  les  mains.  L'asepsie 
des  mains  est  la  condition  primordiale  de  toute  antisepsie  ; 
sans  elle,  pas  d'antisepsie  possible.  J'aurai  d'ailleurs  l'occa- 
sion d'y  revenir,  mais  je  voulais  y  insister  dès  le  début  de 
ces  leçons,  car  il  est  des  choses  essentielles  qu'on  ne  saurait 
trop  répéter. 

Dans  une  maternité,  il  faut  que  l'on  soit  en  quelque  sorte 
invité  à  tout  moment  à  se  laver  les  mains,  et  que  ce  lavage 
devienne  une  chose  facile.  11  est  donc  nécessaire  que  les  lava- 
bos, fixes  ou  mobiles,  soient  nombreux,  apparents  et  commodes. 

Lavabos  fixes.  —  Les  lavabos  fixes  seront  réduits  à  leur  plus 
simple  expression,  c'est-à-dire  qu'au-dessous  de  la  cuvette  on 
se  gardera  bien  d'établir  des  casiers  ou  des  tiroirs,  qui  sont 
de  véritables  réceptacles  de  malpropretés,  des  recoins  sombres 
et  humides.  Dans  chaque  lavabo  fixe,  il  y  aura  des  robinets  pour 
l'eau  chaude  et  des  robinets  pour  l'eau  froide.  11  faut,  en  outre, 

(1)  J'ai  cru  bien  faire  en  décrivant  cet  appareil,  bien  qu'il  n'ait  été  installé  qu'à 
la  fin  de  1891,  c'est-à-dire  plus  d'un  an  après  l'époque  ou  ces  leçons  ont  été  faites. 
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qu'au  lavabo  soit  adjointe  une  fontaine  contenant  un  liquide 
antiseptique,  avec  lequel  on  complétera  le  lavage  des  mains. 

Bien  entendu,  le  savon  et  les  brosses,  qui  font  partie  du  ma- 
tériel du  lavabo,  seront  en  quantité  suffisante  et  mis  à  l'abri  de 
la  poussière.  Les  brosses,  bien  débarrassées  par  le  lavage 
de  tout  corps  étranger,  tremperont  en  permanence  dans  un  bocal 
contenant  un  liquide  antiseptique,  ou  du  moins  seront  placées 
dans  une  boite  en  porcelaine  ou  en  métal,  propre  et  fermée.  Ici, 
nous  nous  servons  si  souvent  des  brosses  que,  pour  plus  de 
commodité,  nous  les  laissons  séjourner  dans  des  récipients  à 
portée  de  nos  mains  et  renfermant  une  solution  de  sublimé, 
renouvelée  plusieurs  fois  par  jour  :  c'est  une  garantie  de  plus. 

La  cuvette  du  lavabo  sera  fixe  et  non  mobile  ;  quant  à  son 
tuyau  de  décharge,  s'il  débouchait  dans  un  caniveau  défec- 
tueux, on  serait  exposé  au  reflux  des  gaz  délétères  qui  infec- 
teraient les  salles,  ce  qu'on  évitera  en  construisant  le  caniveau 
d'après  les  principes  que  je  vous  ai  exposés. 

De  toutes  façons,  il  est  plus  prudent  d'interposer  entre  la 
cuvette  et  le  caniveau  un  tuyau  en  forme  d'S.  L'eau  s'écoule 
facilement  par  ce  tuyau,  mais  il  en  reste  toujours,  dans  le 
coude  inférieur  de  l'S,  une  quantité  suffisante  pour  occuper 
en  ce  point  toute  la  lumière  du  tuyau  et  empêcher  le  reflux  des 
gaz. 

Mais  la  partie  de  l'S,  dans  laquelle  séjourne  le  liquide,  ne 
tarde  pas  à  devenir  malpropre,  parce  que  les  matières  en  sus- 
pension dans  l'eau  s'y  déposent.  Elles  peuvent  même  s'y 
putréfier  et  produire  des  gaz  fétides,  qui  remontent  dans 
le  lavabo.  On  évitera  cet  inconvénient  en  nettoyant  le  siphon, 
dès  qu'il  est  sale.  Quand  le  tuyau  est  en  verre,  on  s'en  aperçoit 
vite  ;  s'il  est  en  métal,  on  ne  voit  rien  ;  aussi  devra-t-on  prendre 
la  précaution  de  le  nettoyer  très  souvent  et,  pour  ainsi  dire,  à 
jour  fixe.  Ce  nettoyage  doit  se  faire  avec  une  petite  tete-de- 
loup^  portée  sur  un  manche  flexible,  qui  suivra  plus  ou  moins 
bien  les  sinuosités  du  siphon.  Afin  de  rendre  l'opération  plus 
commode,  les  constructeurs  disposent,  au  niveau  du  coude  infé- 
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rieur  de  l'S,  un  obturateur  mol)ile,  qu'on  dévisse  quand  on 
doit  procéder  au  lavage  du  siphon  ;  de  cette  façon,  les  liquides, 
accumulés  dans  les  parties  déclives  du  tuyau,  s'écoulent  faci- 
lement et  entraînent  les  malpropretés  qui  s'y  trouvent.  On 
achève  ensuite  le  nettoyage  à  la  manière  ordinaire. 

Lavabos  mobiles.  —  Depuis  quelques  années,  les  lavabos 
mobiles  se  sont  répandus  dans  les  services  de  chirurgie  ;  j'en 


FiG.  11.  —  Lavabo  mobile. 

ai  vu  un  grand  nombre  de  modèles,  mais  ils  ne  m'ont  pas  tous 
satisfait.  C'est  pourquoi  j'ai  adopté  le  lavabo  mobile  construit 
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par  M.  Bedouet;  nous  l'avons  à  la  Clinique  et  vous  en  appré- 
ciez tous  les  jours  l'utilité. 

Cet  appareil  (fig.  il)  est  construit  de  la  façon  suivante  : 
Des  tiges  métalliques  solides,  montées  sur  roulettes,  portent 
à  leur  partie  supérieure  un  réservoir  de  forme  carrée,  muni 
d'un  couvercle  et  présentant  sur  ses  faces  des  cupules  pour 
recevoir  le  savon.  Quatre  robinets,  soudés  au  fond  du  réservoir 
vers  le  milieu  de  ses  bords,  projettent  l'eau  dans  une  grande 
vasque  en  tôle  galvanisée,  au-dessus  de  laquelle  quatre  per- 
sonnes à  la  fois  peuvent  se  laver  les  mains.  Les  parois  de  la  vas- 
que sont  inclinées  vers  un  orifice  central,  qui,  par  l'intermé- 
diaire d'un  tube  en  caoutchouc,  conduit  l'eau  dans  un  seau 
mobile,  supporté  par  un  grand  plateau  voisin  du  sol. 

Ce  lavabo  peut  être  déplacé  aussi  facilement  qu'un  chariot 
d'enfant  ;  pendant  la  visite,  une  infirmière  me  suit  en  le  pous- 
sant devant  elle. 

Le  lavabo,  construit  comme  je  viens  de  le  dire,  est  bon,  mais 
il  présente  quelques  lacunes  que  j'ai  cherché  à  combler: 

1*^  Les  robinets  latéraux  ne  permettaient  pas  de  vider  com- 
plètement l'appareil,  de  sorte  qu'il  restait  toujours  au  fond  du 
réservoir  un  dépôt  de  substance  antiseptique  dont  la  densité 
augmentait  de  jour  en  jour,  et  qui,  entraîné  à  un  moment 
donné  par  le  liquide  du  lavabo,  pouvait  engendrer  des  acci- 
dents. Pour  y  remédier,  j'ai  fait  souder,  juste  au  fond  du  réser- 
voir, un  cinquième  robinet  qui  permet  de  le  vider  complètement, 
et  j'exige  qu'on  vide  et  qu'on  lave  l'appareil  tous  les  matins; 

2°  De  chaque  côté  du  seau  de  décharge,  et  reposant  sur  le 
môme  plateau  que  lui,  j'ai  fait  placer  des  paniers  mobiles,  en  fil 
de  fer  galvanisé.  Ces  paniers  servent  à recueilUr  les  compresses 
et  les  pièces  de  pansement,  qu'on  ne  devra  jamais  abandonner 
sur  les  lits,  ni  jeter  à  terre  ;  si  l'on  ne  prend  pas  ces  précau- 
tions, on  souille  le  parquet  avec  des  matières  organiques,  qui 
engendrent  çà  et  là  de  petits  foyers  de  putréfaction,  où  peu- 
vent se  développer  des  microbes  pathogènes.  Rien  n'est  donc 
plus  important.  Ces  paniers  sont  d'ailleurs  lavés  fréquem- 


LAVABOS   ET  VASES  DIVERS 


75 


ment  et  un  simple  coup  d'œil  suffit  pour  nous  assurer  de  leur 
propreté  ; 

3*^  J'ai  encore  fait  ajouter  au  lavabo,  au-dessous  de  la  vasque, 
une  tablette,  sur  laquelle  sont  déposées  des  boites  métalliques 
fermées,  contenant  du  coton  antiseptique,  de  la  gaze  iodofor- 
mée  ou  salolée,  et  quelques  instruments  d'un  usage  journalier, 
pinces,  sondes,  etc.  ; 

4*^  Je  vous  dirai  bientôt  qu'il  est  fort  important  d'enlever 
toutes  les  matières  grasses  qui  adhèrent  à  la  peau  des  mains, 
et  de  laver  celles-ci,  non  seulement  avec  du  savon  et  une 
brosse,  mais  encore  avec  de  l'alcool.  C'est  pour  cela  qu'à 
la  partie  supérieure  du  lavabo,  j'ai  fait  fixer  de  petits  bidons 
remplis  d'alcool  ;  le  liquide  s'écoule  par  un  robinet  de  très 
faible  calibre,  si  bien  que,  25  grammes  d'alcool  suffisant  pour 
un  lavage  parfait,  la  dépense  est  très  faible.  Aussi  ces  bidons 
me  rendent-ils  de  véritables  services  ; 

5^  Je  vous  parlais  il  y  a  quelques  instants  de  la  nécessité  de 
soustraire  aux  poussières  les  brosses  à  ongles  ;  il  fallait  donc 
trouver  sur  le  lavabo  une  place  convenable  pour  les  abriter.  Avec 
le  concours  de  mon  externe,  M.  Sébillotte,j'y  suisparvenu  delà 
façon  suivante  :  Le  grand  couvercle  duréservoirprésente,  vous  le 
voyez,  sur  chacun  de  ses  bords,  une  gouttière  assez  profonde 
pour  y  loger  nos  brosses  ;  quand  elles  nous  ont  servi  à  nous 
nettoyer  les  mains ,  et  qu'elles  sont  encore  imprégnées  de  la  solu- 
tion de  sublimé,  nous  les  déposons  dans  ces  gouttières  ;  or^  ces 
dernières  sont  recouvertes  chacune  par  une  lame  métallique, 
qui  s'ouvre  à  charnière  comme  un  couvercle  de  bouillotte,  et  se 
ferme  automatiquement  ;  il  en  résulte  que,  grâce  à  cette  dispo- 
sition, les  brosses  sont  à  l'abri  des  poussières. 

Le  lavabo  ainsi  modifié,  me  paraît  fort  complet  et  très 
commode  ;  aussi  ai-je  eu  grand  plaisir  à  voir  que  M.  Pinard 
l'avait  adopté  dans  son  service,  avec  la  plupart  des  modifications 
que  j'y  avais  apportées. 

Vases  divers.  —  Je  dois  encore  vous  parler  des  bassins  pour 
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les  toilettes  et  des  vases  de  nuit,  qui  doivent  être  tenus  dans  un 
état  de  propreté  parfaite.  On  les  lavera  au  savon  noir  et  ensuite 
au  chlorure  de  chaux  ou  à  l'hypochlorite  de  soude.  Cette  ma- 
nipulation se  fera  dans  un  espace  suffisamment  grand  et  éclairé, 
au-dessus  d'un  vidoir  où  coulera  de  Feau,  pour  que  le 
lavage  soit  commode  et  non  répugnant,  faute  de  quoi  les 
infirmières  ne  s'en  acquitteraient  que  très  mal.  Les  bassins 
seront  en  porcelaine  vernissée  ou  en  tôle  émaillée,  substances 
qui  se  laissent  à  peine  imprégner  par  les  liquides  et  dont  le 
lavage  est  des  plus  faciles.  —  Au  lit  de  chaque  femme,  il  y 
aura  un  bassina  injection  et  un  vase  de  nuit  servant  à  elle  seule. 

f)  —  Linge  et  literie. 

Linge.  —  J'arrive  maintenant,  Messieurs,  à  une  grosse 
question,  celle  du  linge. 

Le  linge  sert  à  tout  moment;  il  faut  des  draps,  des  alèzes, 
des  serviettes,  des  compresses,  du  linge  de  corps  ;  il  faut  aussi 
des  blouses,  des  tabliers  et  des  manches  de  toile  pour  le  chef 
de  service,  son  chef  de  clinique,  les  élèves  et  les  sages-femmes, 
sans  compter  les  infirmières.  On  en  salit,  chaque  jour,  une 
grande  quantité  dans  un  service  d'accouchements. 

Quand  le  linge  est  sale,  on  en  fait  de  gros  paquets,  qu'on 
jette  dans  une  trémie,  d'où  ils  passent  dans  une  pièce  située 
au  rez-de-chaussée  ou  au  sous- sol,  et  qui  reçoit  le  linge  sale 
des  différents  étages.  Mais  les  parois  de  la  trémie  ne  tardent 
pas  à  être  souillées  par  le  sang  et  les  autres  matières  qui  imprè- 
gnent le  linge,  il  est  donc  nécessaire  de  les  désinfecter  fréquem- 
ment, comme  cela  a  lieu  pour  les  murs  des  salles.  Toutefois  ce 
système  est  défectueux.  Le  même  paquet  contient,  en  effet,  à 
la  fois  du  linge  particulièrement  malpropre  et  du  linge  à  peine 
maculé,  que  le  premier  salit  davantage  ;  il  serait  donc  bon  de 
procéder  au  préalable  à  un  triage,  pour  mettre  à  part  le  linge 
très  sale,  taché  de  sang,  de  mucus,  etc.  Du  reste,  si  on 
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l'envoyait  tel  quel  à  la  buanderie,  on  aurait  lieu  de  craindre 
qu'il  n'en  revînt  sans  avoir  été  complètement  purifié.  Il  y  aurait 
par  conséquent  avantage  à  ce  que  ce  linge  très  sale  fût  désin- 
fecté au  sortir  même  des  salles.  On  pourrait  à  cet  effet,  le 
jeter  dans  un  baquet  contenant  une  solution  de  sublimé  ou  de 
chlorure  de  chaux,  et  l'y  laisser  séjourner  quelques  heures, 
jusqu'à  ce  que  tous  les  germes  fussent  détruits  (1). 

De  toutes  façons,  le  linge  est  transporté  à  la  buanderie  pour 
V  être  soumis  à  différentes  manipulations  destinées  à  le  rendre 
propre.  Mais  la  propreté  ainsi  obtenue  n'est  pas  toujours  suffi- 
sante, car  nous  apercevons  quelquefois  des  taches  suspectes 
sur  le  linge  qui  revient  de  labuanderie.  D'ailleurs  peu  importe, 
puisque  même  dans  le  linge  non  maculé,  les  microbes  ne  sont 
pas  tous  détruits  par  le  lessivage.  Il  convient  donc  de  stériliser 
le  linge  avant  de  l'employer.  C'est  cette  désinfection  qu'on  réa- 
lise avec  l'étuve  à  vapeur  sous  pression,  dont  je  vous  parlerai 
bientôt  (voir  plus  loin,  page  84). 

Dans  une  maternité,  le  maniement  du  linge  entraîne  encore 
des  inconvénients  qu'il  faut  que  je  vous  signale  :  d'une  part,  le 
linge  sale,  pendant  son  transport  à  la  trémie,  répand  des 
effluves  dangereuses  ;  d'autre  part,  le  linge  propre  trans- 
porté à  bras  est  contaminé  par  les  poussières.  C'est  pour 
remédier  à  ces  inconvénients  que  M.  Pinard  a  fait  construire 
des  chariots  qui  supportent  des  caisses  en  tôle  peinte,  dans 
lesquelles  le  linge  est  enfermé  et  transporté.  Ces  caisses  sont 
destinées,  les  unes  au  linge  sale,  les  autres  au  linge  propre; 
on  les  distingue  à  leur  couleur  différente.  Elles  sont  excellen- 
tes et  je  les  ai  adoptées  ;  j'en  ai  seulement  modifié  les  cou- 
vercles pour  les  rendre  plus  maniables  (fig.  12).  Le  linge  sale 
est  jeté  directement  dans  ces  caisses,  et  celles-ci,  une  fois 
remplies,  sont  vidées  dans  un  local  spécial,  d'où  le  linge  sale 
ne  sortira  que  pour  être  emmené  en  voiture  à  la  buanderie. 

(1)  L'immersion  du  linge  sale  dans  un  bain  antiseptique  est  inutile,  si  Ton 
dispose  d'une  étuve  à  vapeur  sous  pression,  permettant  de  stériliser  absolu- 
ment tout  le  linge  qui  revient  de  la  buanderie. 
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Quand  le  linge  a  été  blanchi,  séché  et  plié,  il  est  trans- 
porté dans  Tétuve  à  désinfection  ;  à  sa  sortie  de  l'étuve,  il  est 
repris  finalement  par  les  caisses  à  linge  propre,  d'où  on  ne 


FiG.  12.  —  Caisse  à  linge.  La  caisse  est  représentée  à  moitié  sortie  du  chariot. 
Les  couvercles  sont  fixés  à  charnière  sur  le  chariot  et  peuvent  se  lever  séparément. 

le  retirera  qu'au  moment  de  l'employer.  Jamais  par  consé- 
quent le  linge  blanc  ne  sera  empilé  dans  les  armoires  des 
salles. 

Literie.  —  Si  le  linge  est  difficile  à  nettoyer,  les  objets  de 
literie,  matelas  et  couvertures,  le  sont  bien  davantage. 

Le  corps  du  matelas  est  formé  de  laine  et  de  crin,  que  les 
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liquides  venant  des  parties  génitales  traversent  en  y  abandon- 
nant des  résidus  qui  sont  d'excellents  terrains  de  culture  pour 
les  microbes.  Quand  ces  liquides  proviennent  de  femmes  bien 
portantes,  les  micro-organismes  qu'ils  entraînent  peuvent  être 
inofFensifs  ;  mais  les  lochies  des  femmes  malades  laissent 
dans  les  matelas  des  microbes  pathogènes  dont  la  présence 
constitue  un  gros  danger.  Il  est  donc  indispensable  d'en  débar- 
rasser le  matelas.  Comment  faire  ? 

Le  moyen  vulgaire  est  le  cardage  qui  fait  sortir  du  matelas 
des  amas  de  poussières  toujours  riches  en  micro-organismes. 
En  voici  uae  preuve  :  en  1880,  M.  Bar  et  moi,  nous  avons  re- 
cueilli à  laMaternité  des  poussières  retirées  d'un  matelas  par 
le  cardage,  et  nous  les  avons  introduites  dans  dix  tubes  de 
culture,  qui  tous  ont  été  fertiles.  Ces  cultures  ont  ensuite  été 
injectées  à  dix  lapins.  L'un  de  ces  animaux  a  succombé;  les 
autres  n'ont  pas  été  malades.  Neuf  de  ces  cultures  étaient 
donc  inoffensives  ;  la  dixième,  au  contraire,  contenait  des 
microbes  pathogènes,  car  avec  le  sang  du  lapin  qui  avait 
succombé,  nous  avons  réussi  à  tuer  d'autres  animaux. 

Le  cardage,  quoiqu'il  débarrasse  les  matelas  d'une  grande 
partie  des  poussières,  en  laisse  encore  beaucoup  dans  la  laine 
et  le  crin.  Gomme  procédé  de  désinfection,  le  cardage  est  donc 
insuffisant  et  on  peut  admettre  qu'il  a  surtout  pour  effet  de 
rendre  les  lits  plus  moelleux. 

Le  lavage  est-il  préférable  ?  Il  est  assurément  bon  pour 
l'enveloppe  des  matelas,  mais  très  mauvais  pour  la  laine  et  le 
crin  qui  perdraient  par  le  lavage  toutes  leurs  qualités  de 
souplesse  et  d'élasticité  ;  dans  l'eau  chaude,  en  effet,  les  brin- 
dilles de  laine  s'unissent  ensemble  et  s'agglomèrent  en  gâ- 
teaux épais  ;  le  matelas  devient  alors  une  masse  dure  et  com- 
pacte, dorénavant  hors  d'usage.  A  la  rigueur,  si  on  lave  la 
laine  avec  des  précautions  infinies,  en  l'agitant  avec  des  ba- 
guettes, sans  la  toucher  avec  les  mains,  et  si  on  la  fait  sécher 
en  prenant  bien  garde  de  la  tasser,  on  lui  conserve  à  peu  près 
sa  souplesse  ;  mais  la  manipulation  est  délicate,  et  ne  peut 
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guère  être  employée  qu'à  titre  exceptionnel,  quand  on  n'a 
qu'un  ou  deux  matelas  à  épurer.  D'ailleurs  le  lavage  ne  suffi- 
rait pas  pour  assurer  une  désinfection  absolue. 

Le  cardage  étant  insuffisant,  le  lavage  peu  pratique  et  ne 
donnant  pas  la  sécurité,  il  fallait  trouver  autre  chose.  J'ai  cru 
avoir  résolu  le  problème  en  imaginant  de  confectionner  des 
matelas  avec  une  matière  qui  ne  servirait  qu'une  fois  et  qu'on 
pourrait  brûler  ensuite.  Il  me  parut  que  la  balle  d'avoine 
remplissait  les  conditions  requises  et  je  m'en  servis  au  pavil- 
lon de  la  Maternité  ;  les  femmes  accouchaient  sur  un  matelas 
de  balle  d'avoine,  qu'elles  conservaient  pendant  toute  la  durée 
de  leur  séjour  à  l'hôpital.  A  leur  sortie,  on  décousait  le  matelas, 
on  envoyait  l'enveloppe  à  la  buanderie  et  on  brûlait  la  balle 
d'avoine. 

Jusqu'ici  c'était  parfait,  mais  l'expérience  devait  me  montrer 
les  inconvénients  de  cette  pratique.  En  effet,  quand  on  brûle  la 
balle  d'avoine,  il  s'en  dégage  une  fumée  épaisse,  de  mauvaise 
odeur,  qui  se  répand  au  loin  ;  cette  fumée  incommoda  les  voi- 
sins qui  se  plaignirent,  et  je  fus  obligé  de  renoncer  à  incinérer 
la  balle  d'avoine.  On  chargea  alors  des  industriels  delà  brû- 
ler hors  Paris,  loin  de  toute  habitation  ;  mais  ils  s'en  gardaient 
bien,  et  on  finit  par  apprendre  qu'ils  revendaient  à  la  Maternité, 
comme  balle  d'avoine  fraîche,  celle  qu'ils  avaient  eu  mission  de 
détruire,  si  bien  que  la  même  balle  d'avoine  revenait  plusieurs 
fois  de  suite.  Une  fraude  analogue  s'est  produite  plus  tard 
pour  les  objets  de  pansements  qui,  recueillis  dans  les  ordures, 
puis  lavés  et  blanchis,  reparaissaient  ensuite  sous  le  nom  de 
pansements  antiseptiques.  Depuis  qu'on  s'est  aperçu  de  cette 
fraude,  on  incinère,  à  l'hôpital  même,  toutes  les  gazes  et  tous 
les  cotons  de  pansement. 

Le  matelas  en  balle  d'avoine  est  assurément  bon  ;  mais, 
pour  les  raisons  que  je  viens  d'exposer,  la  généralisation  de 
son  emploi  me  parait  bien  difficile,  et  il  faut,  malgré  tout,  re- 
venir au  matelas  de  laine  ou  de  crin  que  l'on  protégera  dans 
la  mesure  du  possible  contre  les  souillures. 
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La  toile  cirée  et,  plus  fréquemment  encore,  le  caoutchouc 
sont  employés  dans  ce  but. 

Mais  quelle  que  soit  la  substance  dont  on  fait  usage,  il  est 
nécessaire  qu'elle  soit  parfaitement  propre  et  par  conséquent 
lavée  souvent  avec  un  liquide  antiseptique  ;  or,  on  ne  sait 
jamais  si  les  infirmières  ont  procédé  à  ce  lavage  avec  un  soin 
suffisant. 

Aussi,  ai-je  pensé  qu'il  serait  préférable  de  se  débarrasser 
purement  et  simplement,  après  chaque  accouchement,  de  la 
couche  imperméable  ayant  servi  à  protéger  le  matelas,  ce  qui 
entraînerait  cependant  une  dépense  trop  considérable  s'il  s'a- 
gissait de  toile  cirée  ou  de  caoutchouc.  C'est  pourquoi,  de- 
puis 1876,  dans  mon  pavillon  de  la  Maternité,  j'ai  employé  le 
papier  goudronné  dont  on  se  sert  pour  les  emballages  ;  il  pro- 
tège suffisamment  la  literie  pendant  l'accouchement  et  les  sui- 
tes de  couches,  et  peut  être  brûlé  au  départ  de  chacune  des 
femmes,  car  il  est  à  très  bon  marché,  puisqu'il  revient  à  moins 
de  10  centimes  par  garniture  de  lit.  Vous  aurez  donc  grand 
avantage  à  en  faire  usage  aussi  bien  dans  votre  clientèle  par- 
ticulière qu'à  l'hôpital. 

Grâce  aux  précautions  que  je  viens  de  vous  dire,  les  matelas 
sont  protégés  contre  les  souillures;  néanmoins,  leur  désinfec- 
tion devient  urgente  quand  ils  ont  servi  un  certain  temps,  et 
surtout  quand  ils  ont  été  employés  pour  une  femme  ma- 
lade. 

On  a  pensé,  il  y  alongtemps,  qu'on  parviendrait  à  réaliser 
cette  désinfection  en  portant  les  matelas  à  une  température 
élevée,  dans  des  étuves  à  air  chaud.  L'idée  paraissait  bonne, 
car  les  microbes  sont  tués  par  l'air  surchauffé,  cà  la  con- 
dition qu'ils  soient  soumis  assez  longtemps  cà  son  action; 
toutefois  il  était  à  craindre  que  le  crin  ou  la  laine  des  matelas 
ne  pussent  supporter  une  température  supérieure  à  115^  ou 
120^  sans  se  détériorer.  Des  étuves  de  ce  genre  ayant  été 
construites,  je  voulus  les  essayer  moi-même,  et,  sur  ma  de- 
mande, l'Administration  en  fit  établir  une  à  la  Maternité. 


TARXIER. 
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J'avais  du  reste  pris  conseil  de  M.  Vallin  que  cette  question 
intéressait,  et  qui  s'en  était  particulièrement  occupé  (1). 
Quand  l'étuve  fut  achevée,  je  voulus  me  rendre  compte  du 
temps  nécessaire  pour  obtenir  une  désinfection  absolue. 
A  cet  effet,  un  matelas,  dans  l'intérieur  duquel  on  avait  dis- 
posé plusieurs  thermomètres,  fut  introduit  dans  l'étuve,  dont 
on  poussa  la  température  jusqu'à  118'^.  Cette  température  fut 
maintenue  pendant  5  heures  ;  puis,  quand  le  matelas  eut 
pour  ainsi  dire  macéré  dans  cet  air  chaud,  on  ouvrit  l'appa- 
reil. Nous  nous  hâtâmes,  M.  Vallin  et  moi,  d'interroger  les 
thermomètres  placés  au  centre  du  matelas,  ils  marquaient  50°  ! 
Mais  ce  n'est  pas  tout.  Une  couverture  de  laine  enroulée  fut 
soumise  pendant  5  heures,  dans  les  mêmes  conditions,  à  la 
température  de  118°  :  après  ce  traitement,  elle  était  légère- 
ment roussie  à  l'extérieur,  tandis  que  le  thermomètre  placé 
à  l'intérieur  ne  marquait  que  78°  !  Jugez  de  notre  surprise  et 
de  notre  désappointement.  Cette  expérience  nous  démontrait 
donc  que  l'étuve  à  air  chaud  est  incapable  de  stériliser  un 
objet  de  literie,  puisque  la  chaleur  ne  pénètre  pas  uniformé- 
ment dans  la  profondeur  des  matelas,  des  oreillers,  des  cou- 
vertures. C'est  du  reste  un  fait  bien  connu  aujourd'hui  de 
tous  les  expérimentateurs. 

«  L'air  sec  et  chaud  est  donc  un  mauvais  moyen  de  stérili- 
sation et  par  conséquent  de  désinfection.  Si,  à  l'aide  de  ce 
procédé,  on  veut  désinfecter  sûrement,  c'est-à-dire  détruire 
tous  les  germes,  il  faut  recourir  à  des  températures  tellement 
élevées  et  prolongées  qu'elles  endommagent  les  objets  qu'on 
veut  ainsi  désinfecter.  Enfin,  le  temps  nécessaire  à  ce  mode  de 
désinfection  est  extrêmement  long,  à  cause  de  la  lenteur  de  la 
pénétration  de  la  chaleur  sèche  à  l'intérieur  d'objets  poreux 
et  volumineux.  Toutes  ces  expériences  condamnent  donc,  sans 
appel,  les  étuves  à  désinfection  par  l'air  chaud,  employées  de 
préférence  il  y  a  quelques  années  encore  »  (2). 

(1)  Vallin.  Traité  des  désinfectants  et  de  la  désinfection.  Paris,  iii-8°,  1883. 

(2)  Straus.  Archives  de  médecine  ewpérimentale.  Paris,  1890,  p.  318. 
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On  songea  alors  à  utiliser  la  vapeur  d'eau  saturée,  qui,  très 
riche  en  calorique,  est  éminemment  propre  à  stériliser  les  corps 
avec  lesquels  elle  est  mise  en  contact,  car  elle  agit  rapidement 
sur  eux,  et  en  porte  toutes  les  parties  à  la  haute  tempéra- 
ture qu'elle  possède  elle-même. 

Dès  1870,  un  hygiéniste  de  Munich,  Nœgeli,  employa 
la  marmite  de  Papin  comme  stérilisateur  de  laboratoire  et, 
en  1881,  MM.  Pasteur  et  Duclaux  l'adoptèrent  à  leur  tour. 
M.  Ghamberland  modifia  cet  appareil  et  fit  construire,  sur  les 
mêmes  principes,  un  appareil  plus  pratique,  l'autoclave,  dont 
je  vous  ai  déjà  dit  quelques  mots  (voyez  p.  68).  Un  séjour  d'un 
quart  d'heure  à  vingt  minutes  dans  l'autoclave  à  120^  suffit 
à  stériliser  d'une  manière  absolue  les  objets  qui  y  sont  pla- 
cés. Il  en  résulte  donc  que  le  meilleur  mode  de  stérilisation  est  le 
séjour  dans  la  vapeur  d'eau  saturée  à  115*^  ou  120°,  c'est-à-dire 
dans  la  vapeur  d'eau  sous  pression.  Mais  les  autoclaves  ne 
peuvent  recevoir  que  des  objets  de  petit  volume  ;  c'est  pour- 
quoi, quand  il  s'agit  de  matelas  et  de  linge,  il  faut  des  appa- 
reils de  plus  grandes  dimensions  ;  les  ingénieurs  n'ont  pas 
tardé  à  les  imaginer  et  à  les  construire. 

De  toutes  ces  étuves,  la  meilleure  parait  être  celle  de 
MM.  Geneste  et  Herscher  (fîg.  13).  Les  objets  de  literie, 
les  linges,  sont  portés  dans  cette  étuve,  et  ils  y  sont  soumis 
pendant  plusieurs  minutes  à  l'action  de  la  vapeur  à  115* 
sous  pression  :  leur  stérilisation  est  donc  parfaite  au  sortir  de 
l'étuve.  Toutefois,  il  n'en  serait  pas  ainsi,  si  on  ne  prenait 
pas  certaines  précautions  indispensables.  M.  Heydenreich, 
en  effet,  en  recherchant  la  cause  des  insuccès  et  des  anoma- 
lies de  la  stérilisation  obtenue  par  ce  procédé,  a  démontré 
que  si  la  vapeur  d'eau  est  mélangée  d'air,  la  chaleur  se  dis- 
tribue irrégulièrement  dans  les  objets  et  que  leur  stérilisation 
n'est  pas  absolue.  Il  est  donc  nécessaire  de  chasser  l'air  con- 
tenu dans  l'étuve  avant  de  la  fermer  définitivement,  et  vous 
allez  voir  bientôt,  quand  je  vous  décrirai  le  fonctionnemant  de 
cet  appareil,  qu'on  obtient  facilement  ce  résultat  en  faisant  cir- 
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culer  de  la  vapeur  dans  l'étuve,  pendant  que  le  robinet  de 
déofao^ement  est  maintenu  ouvert. 

M.  Heydenreich  a  observé  une  autre  particularité  impor- 
tante :  c'est  que  la  vapeur  se  distribue  lentement  et  d'une  façon 
irrégulière  à  l'intérieur  des  objets  à  désinfecter,  quand  ces  ob- 
jets, tels  que  les  matelas,  les  couvertures,  renferment  encore 
de  l'air  dans  les  mailles  de  leur  tissu;  il  est  donc  indispensable 
de  les  purger  d'air,  comme  on  a  purgé  d'air  l'étuve  elle-même. 

MM.  Geneste  et  Herscher  ont  réalisé  ces  deux  desiderata 
formulés  par  M.  Heydenreich.  Leur  appareil,  en  effet,  est  à 
vapeur  d'eau  saturée  sous  pression,  et  disposé  de  telle  sorte 
qu'on  peut  en  chasser  l'air  qui  s'y  trouve  en  liberté,  et  débar- 
rasser tous  les  objets  étuvés  de  l'air  emprisonné  dans  leur  inté- 
rieur; on  peut  dire,  par  conséquent,  que  la  désinfection  obte  - 
nue avec  cette  étuve  est  complète. 

J'emprunte  la  description  de  son  fonctionnement  au  travail 
de  M.  Straus  :  «  Les  batteries  chauffantes  ayant  été  préalable- 
ment portées  à  une  température  de  135  à  140*^,  on  introduit 
le  chariot  chargé,  on  ferme  la  porte  d'entrée  et  on  donne  accès 
à  la  vapeur  dans  l'enceinte  de  l'étuve.  En  même  temps,  on 
ouvre  le  robinet  de  dégagement  et  on  le  maintient  ouvert 
jusqu'à  ce  que,  par  l'aspect  du  jet  de  sortie,  on  reconnaisse 
que  l'air  qui  était  en  liberté  dans  l'étuve  a  été  expulsé.  On  ferme 
le  robinet  et  on  règle  l'admission  de  la  vapeur  pour  la  pression 
correspondant  à  la  température  que  l'on  veut  faire  régner  dans 
l'étuve  (110  à  115*^).  Après  cinq  minutes,  on  rouvre  le  robinet 
de  dégagement  et  l'on  ferme  le  robinet  d'admission  de  la 
vapeur  directe,  de  façon  à  produire  un  arrêt  d'une  minute 
environ.  La  dépression  qui  en  résulte  facilite  le  dégagement 
de  l'air  emprisonné  dans  les  mailles  des  tissus,  matelas,  etc. 
On  rétablit  ensuite  l'arrivée  de  la  vapeur,  on  referme  le 
robinet  de  dégagement  et  l'on  maintient  l'exposition  des  objets 
au  contact  de  la  vapeur,  durant  environ  un  quart  d'heure  en 
tout.  On  arrête  alors  l'admission  de  la  vapeur  directe,  tout  en 
continuant  l'admission  dans  les  batteries  chauffantes,  et  le 


LINGE   ET  LITERIE 


85 


86 


DES   MATERNITÉS  AU   POINT  DE  VUE   DE  l'aXTISEPSIE 


séchage  des  objets  s'effectue  dans  FétUve  même,  en  entre-bâil- 
lant  la  porte  de  sortie. 

«  M.  Granclier,  avec  la  collaboration  de  M.  Gariel,  a  fait,  à 
l'aide  de  l'étuve  de  jNOI.  Geneste  etHerscher,  des  expériences 
qui  mettent  bien  en  évidence  l'efficacité  du  procédé  de  désin- 
fection par  la  vapeur  sous  pression.  Un  matelas,  au  milieu 
duquel  on  avait  introduit  des  cultures  de  divers  microbes  et  un 
thermomètre  à  maxima,  est  soumis  pendant  15  minutes  à 
l'action  de  la  vapeur  à  115°,  suivant  le  mode  de  procéder 
qui  vient  d'être  décrit.  Au  bout  de  ces  15  minutes,  le 
matelas  est  tiré  au  dehors,  le  thermomètre  à  maxima 
marquait  115'';  les  cultures  sporulées  de  charbo'n,  celles 
du  tyrothrix  scabei\  de  Duclaux,  les  cultures  sporulées 
du  bacillus  subtilis,  placées  au  centre  du  matelas, 
avaient  toutes  été  tuées.  Des  essais  analogues,  faits  aux 
températures  de  106°  et  de  108°,  donnèrent  les  mêmes 
résultats.  Ils  montrent  bien  à  la  fois  la  rapidité  de  pénétration 
de  la  chaleur  à  l'intérieur  du  matelas,  et  l'effet  stérilisant  de 
la  vapeur  d'eau  saturée  sous  pression. 

«  Les  expériences  de  jNI.  Grancher  ont  été  reprises  à  Lyon 
par  une  commission  spéciale,  dont  M.  Vinay  fut  le  rapporteur. 
Les  essais  portèrent  sur  divers  virus,  celui  du  charbon 
symptomatique  du  bœuf,  conservé  à  l'état  sec,  celui  de  la 
septicémie  gangreneuse  de  l'homme  conservé  dans  le  même 
état,  celui  du  charbon  en  culture  dans  du  bouillon,  à  l'état  de 
mycélium  et  à  l'état  de  spores,  etc.  Ces  virus  et  ces  cultures, 
introduits  à  l'intérieur  d'un  matelas,  furent  soumis,  pendant 
15  minutes,  à  l'action  de  la  vapeur  sous  pression,  à  110°.  La 
température  marquée  à  la  ffn  de  l'expérience  par  un  thermo- 
mètre à  maxima,  placé  à  l'intérieur  du  matelas,  indiquait  108°. 
Tous  les  virus  étaient  tués,  sauf  celui  du  charbon  symptoma- 
tique, dont  la  résistance  est  d'ailleurs  bien  connue.  Une 
autre  expérience  faite  à  la  température  de  115°,  pendant 
20  minutes,  détruisit  également  le  virus  du  charbon  sympto- 
matique, à  l'état  sec  ou  frais. 
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«  La  commission  lyonnaise  constata,  en  outre,  que  les  diverses 
étoffes  de  lin,  de  coton,  de  laine,  exposées  à  des  épreuves  répé- 
tées de  désinfection,  ne  subissaient  aucune  modification  appré- 
ciable dans  leur  texture,  leur  solidité,  ni  même  leur  coloration. 
Le  seul  inconvénient  sérieux  est  l'imprégnation  du  linge  par 
des  taches  indélébiles,  lorsqu'il  est  souillé  de  matières  albumi- 
neuses  colorées,  comme  le  sang,  le  pus,  les  matières  fécales, 
et  soumis  à  la  vapeur  au-dessus  de  100°.  Mais  il  est  facile  de 
remédier  à  cet  inconvénient,  en  plongeant  le  linge  maculé, 
avant  de  le  mettre  dans  Tétuve,  dans  une  solution  de  per- 
manganate de  potasse,  qui  se  réduit  facilement  en  présence 
des  matières  organiques,  et  décolore  rapidement  les  taches 
sans  altérer  le  tissu. 

«  M.  Xocard  place  dans  Fépaisseur  d'un  matelas  des  tubes  à 
essai  contenant  de  la  poudre  de  charbon  symptomatique,  des 
cultures  de  vibrion  septique,  des  cultures  sporulées  de  bacillus 
anthracis,  renfermées  en  tube  scellé  ;  le  matelas  est  maintenu 
pendant  15  minutes  dans  Tétuve  de  Geneste  et  Herscher,à  la 
température  de  115°.  Au  bout  de  ce  séjour,  tous  les  micro-orga- 
nismes avaient  perdu  leur  virulence  et  leur  végétabilité  »  (1). 

Ainsi  la  vapeur  d'eau  sous  pression,  à  115°,  agissant  pen- 
dant 15  ou  20  minutes,  détruit  tout  ce  qui  a  vie.  Elle  assure  une 
désinfection  radicale  et  certaine,  et,  en  pareille  matière,  la  cer- 
titude absolue  est  une  chose  inappréciable.  Il  est  possible  que 
les  microbes  pathogènes  pour  les  femmes  en  couches,  n'exi- 
gent pas,  pour  être  détruits,  une  température  aussi  élevée  ; 
mais  il  vaut  mieux  dépasser  le  but  que  de  laisser  vivre  cer- 
tains germes  et  de  s'exposer  à  des  accidents. 

Ce  que  je  vous  ai  dit  des  matelas  s'applique  de  tous  points 
aux  couvertures  ;  elles  se  lavent  mal  et  il  faut  de  toute  néces- 
sité les  stériliser  ;  or,  l'étuve  à  vapeur  à  115°  est  seule  suffi- 
sante pour  atteindre  ce  but. 

Nous  avons  à  la  Clinique  une  étuve  de  ce  genre  ;  nous  pou- 

(1)  Straus.  Archives  de  médeciiie  expérimentale.  Paris,  1890,  p.  326, 
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vons  donc  désinfecter  d'une  manière  parfaite  notre  literie  et 
notre  linge.  Voici  comment  nous  procédons  :  Quand  une 
femme  quitte  Thopital,  toute  la  literie  qui  lui  a  servi  est 
désinfectée  ;  on  désinfecte  de  même  tout  le  linge  au  retour  de 
la  buanderie,  avant  son  emploi.  Cette  étuve  nous  rend  ainsi 
les  plus  grands  services. 

g).  —  Objets  de  pansement  et  instruments. 

J'arrive  maintenant  à  l'énumération  d'un  certain  nombre 
d'objets,  très  disparates,  qui  nous  servent  sans  cesse  pour 
mettre  en  pratique  la  méthode  antiseptique. 

Coton.,  étoupe^  gaze  et  vaseline  antiseptiques .  —  Pour 
faire  les  toilettes  des  femmes,  on  employait  autrefois  les 
éponges,  qui  étaient  d'un  usage  journalier  ;  elles  sont  en  effet 
très  bonnes  pour  ramasser  Teau,  mais  elles  sont  faites  comme 
à  plaisir  pour  emmagasiner  les  microbes  dans  leurs  anfractuo- 
sités.  Quand  une  éponge,  supposée  indemne  de  microbes,  a 
servi  une  fois,  elle  est  infectée  et  les  germes  y  fourmillent  ; 
que  doit-il  en  être  lorsque,  comme  jadis,  et  trop  souvent 
encore  aujourd'hui,  on  Femploie  pendant  des  journées  et  des 
semaines  ! 

Il  faut  donc  abandonner  les  éponges  et  n'en  permettre  l'usage 
à  aucun  prix.  En  chirurgie,  on  s'en  sert  encore  à  cause  de 
leur  commodité,  mais  on  ne  les  emploie  jamais  qu'une  fois,  à 
moins  qu'on  ne  les  ait  épurées  d'une  façon  absolue,  et  vous  savez 
que  la  désinfection  des  éponges  nécessite  des  manipulations 
aussi  lentes  que  compliquées.  En  obstétrique,  nous  devons  les 
rejeter  complètement,  car  elles  sont  dangereuses  et  inutiles  ; 
d'ailleurs  à  l'hôpital  nous  pouvons  fort  bien  les  remplacer  par 
d'autres  substances  qui  rendent  les  mêmes  services,  sans  pré- 
senter les  mêmes  inconvénients.  11  sera  nécessaire  aussi  que 
vous  les  interdisiez  dans  votre  clientèle.  Les  femmes,  qui  ne 


OBJETS  DE 


PANSEMENT 


ET  INSTRUMENTS 


89 


les  emploient  que  trop  souvent  pour  leurs  toilettes,  ne  se 
doutent  pas  qu'en  se  lavant,  elles  déversent  sur  leurs  organes 
génitaux  des  myriades  de  microbes;  ordonnez  donc  qu'on  les 
rejette,  et  faites-les  remplacer  par  des  linges  fins,  ou  mieux 
encore  par  de  petits  tampons  de  coton  liydropliile  qu'on  brûle 
dès  qu'ils  ont  servi. 

Ainsi  le  coton  remplacera  l'éponge.  On  peut  même  se  servir 
de  coton  ordinaire  non  dégraissé,  et,  à  ce  sujet,  je  disais  avec 
Chantreuil  :  «  Pour  faire  ces  toilettes,  ondoitproscrire  les  épon- 
ges qui  sont  des  nids  à  microbes,  et  se  servir  de  compresses, 
que  l'on  change  chaque  fois,  ou  de  coton  cardé  :  pour  que  le 
coton  soit  facile  à  manier,  il  faut  l'avoir  jeté  d'avance  sur  une 
cuvette  d'eau  phéniquée  et  l'avoir  laissé  s'imbiber  lentement 
sans  le  presser  ni  le  toucher  avec  les  doigts  ;  le  coton  ainsi 
préparé  conserve  une  élasticité  qui  le  rend  très  apte  à  pomper 
et  à  retenir  Teau,  ainsi  que  l'a  montré  le  professeur  Guyon, 
tandis  que  si  l'on  veut  Fimbiber  raj)idement  en  le  compri- 
mant, on  n'obtient  avec  lui  qu'une  masse  sans  aucune  élas- 
ticité »  (1). 

On  n'emploie  plus  guère  aujourd'liui  que  le  coton  dégraissé 
ou  hydrophile,  qui  s'imbibe  immédiatement.  Les  fabricants 
fournissent  même  du  coton  hydrophile  rendu  asepticpie  par 
son  passage  à  l'étuve  de  Geneste  et  Herscher.  On  aseptise 
également,  à  l'étuve,  l'étoupe  et  la  gaze.  Mais  on  ne  s'en  sert 
que  rarement  sans  les  charger  au  préalable  de  matières  anti- 
septiques. C'est  ainsi  qu'on  prépare  du  coton  au  sublimé,  à 
l'acide  phénique,  à  l'iodoforme  ;  actuellement,  les  cotons  anti- 
septiques, renfermés  dans  des  paquets  bien  clos,  sont  répan- 
dus et  employés  partout. 

Par  économie,  on  substitue  au  coton  de  l'étoupe  toutes  les  fois 
qu'on  le  peut.  Cette  étoupe,  que  je  vous  montre  ici  et  qui  est 
fort  belle,  est  également  rendue  antiseptique  par  le  sublimé  ; 

(1)  Taenier  et  Chantreuil.  Traité  de  l'art  des  Accouchements.  Tome  I, 
p.  806,  Paris,  1882. 
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elle  a  sur  le  coton  hydrophile  l'avantage  de  former  un  pan- 
sement moins  compact. 

On  se  sert  aussi  de  gaze  antiseptique  qu'on  laisse  à  de- 
meure dans  le  vagin  ;  vous  nous  voyez  employer  journelle- 
ment la  gaze  iodoformée  et  la  gaze  salolée  ;  mais  nous  ne 
faisons  guère  usage  de  gaze  au  sublimé  ni  de  gaze  phéni- 
quée. 

La  vaseline  qu'on  emploie  à  l'exclusion  des  corps  gras,  dans 
les  services  d'accouchements,  est  de  la  vaseline  phéniquée  ou 
sublimée.  A  la  Clinique,  nous  employons  la  vaseline  au  su- 
blimé à  1  pour  1000. 

Stérilisation  des  instruments .  —  Les  instruments  dont  se 
servent  les  accoucheurs,  et  que  je  n'ai  pas  à  vous  énumérer, 
doivent  être  d'une  propreté  d'autant  plus  irréprochable  qu'ils 
sont  destinés  à  être  mis  en  contact  direct  avec  les  tissus  mater- 
nels et,  en  particulier,  à  être  introduits  dans  l'utérus.  Quand 
on  va  pratiquer  une  opération,  on  les  dispose  dans  des  pla- 
teaux en  verre,  en  porcelaine  ou  en  métal,  contenant  une  solu- 
tion phéniquée  dans  laquelle  ils  baignent,  et  dont  on  ne  les 
sort  qu'au  moment  même  de  les  employer.  Puisque  le  séjour, 
même  prolongé,  des  instruments  dans  cette  solution  est  insuf- 
fisant pour  les  rendre  aseptiques,  il  faut  avoir  recours  à 
d'autres  procédés  pour  en  obtenir  la  stérilisation.  Ces  pro- 
cédés sont  assez  nombreux  :  en  première  ligne  se  placent  l'ébul- 
lition  et  l'étuvement.  Dans  Tun  et  l'autre  cas,  les  instruments 
sont  soumis  à  des  températures  élevées,  et  comme,  dans  ces 
conditions,  le  bois  et  la  corne  ne  résistent  pas,  on  les  cons- 
truit aujourd'hui  entièrement  en  métal,  de  telle  sorte  que  ni 
Fébullition,  ni  Tétuve,  ne  les  détériorent. 

L'ébuUition  est  bonne  ;  elle  détruit  beaucoup  de  microbes, 
mais  elle  ne  les  détruit  pas  tous,  et  vous  savez  qu'elle  laisse 
survivre  les  spores  (voyez  p.  65).  Le  danger  existe  donc  en- 
core après  rébuUition  simple. 

Je  sais  bien  qu'on  ne  se  contente  pas  de  faire  bouillir  les 


OnJKTS   DE   PANSEMENT  ET  INSTRUMENTS 


91 


instruments  dans  l'eau  pure,  et  qu'on  se  sert  de  solutions 
phéniquées  à  5  0/0  ou  à  3  0/0.  Ces  dernières  sont  évidem- 
ment excellentes,  mais  comme  l'ébullition  dans  les  solutions 
pliéniques  fortes  attaque  assez  vite  les  instruments,  je  crois 
préférable  d'avoir  recours  à  Tétuve. 

Nous  pourrions  employer  l'étuve  à  vapeur  d'eau  saturée  sous 
pression,  et  nous  serions  sûrs  qu'après  y  avoir  porté  nos 
instruments,  tous  les  germes  déposés  à  leur  surface  seraient 
tués. Toutefois  cette  étuve  n'est  pas  aussi  manial)le  que  l'étuve 
sèche. 

Il  faut  donc  une  petite  étuve  sèche,  qu'on  ait  sous  la  main 
et  qui  fonctionne  commodément  et  rapidement;  celle  que  nous 
avons  à  la  salle  d'accouchements  et  qui  a  été  imaginée  par 
M.  Poupinel,  me  parait  être  l'une  des  meilleures.  La  sté- 
rilisation à  l'étuve  sèche  a  l'avantage  de  ne  pas  détériorer  les 
instruments  ;  elle  n'altère  pas  leur  trempe  ;  les  pointes  et  les 
tranchants  n'y  sont  pas  émoussés,  à  la  condition  qu'on  évite  à 
ces  parties  délicates  les  frottements  et  les  chocs  ;  enlîn  les 
instruments,  pourvu  qu'ils  soient  nickelés  et  bien  polis,  sont, 
à  leur  sortie  de  l'étuve,  presque  aussi  brillants  qu'à  leur  en- 
trée. D'ailleurs  les  soudures  résistent  parfaitement  à  120*^  et 
130^,  températures  auxquelles  il  est  nécessaire  de  porter 
l'étuve  sèche,  pour  qu'il  ne  reste  aucun  micro-organisme 
vivant. 

Au  lieu  de  faire  bouillir  les  instruments,  ou  de  les  porter  à 
des  températures  élevées  dans  l'étuve,  on  peut  les  stériliser 
par  le  flambage  à  l'alcool.  C'est  un  bon  moyen,  très  commode, 
et  qu'il  est  possible  d'employer  partout.  Il  suffît  de  passer,  pen- 
dant quelques  instants,  ces  instruments  à  la  flamme  de  l'alcool 
pour  que  les  microbes  qui  existent  à  leur  surface  soient  détruits. 
La  flamme  lèche  le  métal,  s'insinue  dans  les  anfractuosités,  dans 
les  rainures,  et  consume  tout  ce  qu'elle  rencontre.  Pour  vous 
rendre  bien  compte  de  la  puissance  de  la  flamme  de  l'alcool, 
saisissez  un  cheveu  entre  deux  doigts  ;  passez  ceux-ci  sur  la 
flamme,  le  cheveu  sera  détruit  sans  que  vos  doigts  soient 
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brûlés.  Je  ne  saurais  donc  trop  vous  recommander  ce  flam- 
bage. Au  lieu  de  procéder  ainsi,  vous  pouvez  encore  tout 
simplement  verser  un  peu  d'alcool  dans  le  récipient  où  les 
instruments  sont  rangés,  et  enflammer  cet  alcool. 

L'alcool  peut  être  remplacé  par  de  l'eau-de-vie  que  Ton  trouve 
partout,  à  la  campagne  comme  à  la  ville. 

Appareils  à  injection. —  Pour  faire  les  injections  vaginales, 
on  se  sert  d'appareils  que  vous  connaissez  bien  ;  ils  se  composent 
de  trois  parties  :  un  récipient,  un  tube  en  caoutchouc,  une  ca- 
nule. Le  tube  de  caoutchouc,  fixé  aurécipient,  conduit  le  liquide 
jusqu'à  la  canule  par  laquelle  il  s'écoule.  Ces  appareils,  très 
simples,  remplacent  partout  le  vieil  outillage.  Il  y  a  cinquante 
ans  encore,  on  ne  faisait  les  injections  qu'avec  des  seringues  ; 
puis  le  clvso-pompe  et  l'irrigatcur  détrônèrent  la  seringue  et 
régnèrent  en  maîtres.  Aujourd'hui,  on  ne  doit  plus  employer 
ni  l'un  ni  l'autre,  car,  il  est  presque  impossible  de  les  main- 
tenir aseptiques. 

Pour  construire  les  récipients  à  injection,  on  emploie  la  tôle 
émaillée,la  faïence  vernissée  ou  le  verre.  La  tôle  émaillée,  qui 
est  très  en  vogue,  a  bien  des  inconvénients;  indépendamment 
de  son  prix  élevé,  elle  est  opaque,  ce  qui  en  rend  la  surveillance 
un  peu  difficile  ;  elle  s'use  assez  vite,  car  l'émail  se  fendille,  se 
détache  par  plaques  et  il  en  résulte  des  anfractuosités  dont 
l'asepsie  n'est  pas  toujours  rigoureuse.  La  faïence  est  trop 
lourde.  Le  verre,  au  contraire,  étant  plus  mince,  est  plus  léger  ; 
il  aen  outre  l'avantage  d'être  transparent  et  un  simple  coup 
d'œil  suffit  pour  en  vérifier  la  propreté. 

La  forme  des  récipients  a  beaucoup  varié.  En  1881,  quand  j'ai 
fait  fabriquer  les  premiers  réservoirs  en  verre,  je  leur  avais 
donné  la  forme  de  bocks  ;  ils  étaient  munis  d'une  anse,  ce  qui  en 
rendait  le  maniement  commode  ;  de  plus,  ils  portaient  une  gra- 
duation, de  telle  sorte  qu'il  était  très  simple  de  savoir  la  quan- 
tité de  liquide  qu'on  injectait,  et  de  préparer  directement  dans 
le  bock,  des  solutions  à  des  titres  déterminés  ;  une  tubulure, 
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soudée  à  la  partie  inférieure  du  récipient  et  à  laquelle  on  fixait 
le  tube  de  caoutchouc,  servait  à  Técoulement  <hi  licjuide. 
Dans  quelques  modèles,  j'avais  introduit  la  modilication  sui- 
vante :  le  fond  du  bock,  au  lieu 
d'être  horizontal,  était  incliné 
vers  le  tube  de  dégagement, 
ce  qui  permettait  au  licpiide  de 
sortir  jusqu'à  la  dernière  goutte 

(fig.  1/,). 

Mais  ces  appareils  ont  le 
grave  inconvénient  d'être  trop 
fraoriles  et  de  se  briser  avec  la 
plus  grande  facilité ,  soit  qu'on 
les  heurte  par  maladresse,  soit 
qu'on  y  verse  de  l'eau  trop 
chaude,  et,  comme  leur  prix 
est  élevé,  il  en  résulte  une 
dépense  importante.  De  plus, 
leur  gueule,  dirigée  en  haut  et 

toujours  ouverte,  laisse  pénétrer  dans  le  réservoir  les  pous- 
sières de  l'atmosphère.  Assurément,  il  est  un  moyen  bien  simple 
de  l'empêcher,  c'est,  à  défaut  d'un  couvercle  spécial,  de  recou- 
vrir le  bock  avec  du  papier,  du  linge  ou  du  taffetas  gommé, 
mais  ordinairement,  malgré  toutes  les  recommandations  qu'on 
peut  faire,  l'appareil  reste  découvert  :  c'est  pourquoi,  de 
guerre  lasse,  je  renonçai  à  l'employer.  Il  fut  cependant  adopté 
par  M.  Pinard,  qui  s'en  servait  encore  il  y  a  quelques  an- 
nées. 

Après  le  bock  à  injection,  je  fis  construire,  pour  mon  service 
de  la  Maternité,  un  récipient  en  verre  blanc,  ayant  la  forme 
d'une  bouteille  sans  fond  (fig.  15).  A  la  tubulure  qui  le  termine 
et  qui  remplace  le  goulot  de  la  bouteille,  on  adapte  un  tube  de 
caoutchouc  ;  pour  s'en  servir,  on  le  tient  le  goulot  dirigé  en  bas. 
Comme  il  ne  présente  pas  de  soudure  et  que  son  épaisseur  est 
relativement  faible,  il  risque  peu  de  se  fendre  lorsqu'on  y  verse 


Fig.  14. —  Bock  il  injection,  en  verre, 
gradué  et  ù.  fond  incliné  (Tiirnier). 
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de  l'eau  chaude  ;  quant  à  sa  forme  cylindrique,  elle  facilite 
le  nettoyage.  Dans  le  principe,  ce  récipient  était  contenu 

dans  un  support  en  fer,  muni  d'un  crochet 
qui  permettait  de  le  fixer  aux  ])arreaux 
du  lit,  mais  les  infirmières  de  la  Clinique , 
qui  en  possèdent  bien  le  maniement,  trou- 
vent plus  commode  de  s'en  servir  sans  sup  - 
port.  Quand  elles  ont  fait  une  injection, 
elles  le  rangent  sur  un  rayon.  La  tubu- 
lure se  trouve  alors  en  haut,  coiffée  par 
le  tube  de  caoutchouc,  de  telle  sorte  que 
les  poussières  ne  peuvent  pas  tomber  dans 
le  réservoir.  Cet  injecteur  présente  donc 
de  très  grands  avantages,  et  je  vous  en 
conseille  l'emploi. 
Au  lieu  d'adapter  à  cet  injecteur  un  tube  de  caoutchouc  noir, 
^ous  préférerez  un  tube  gris  ou  rouge  sur  lequel  les  malpro- 
pretés apparaissent  plus  nettement.  Le  tube  de  caoutchouc 
devra  être  tenu  aussi  proprement  que  le  réservoir,  car,  s'il 
était  sale,  l'opérateur  en  le  maniant  pourrait  s'infecter  les 
mains. 


FiG.  15.  —  Nouveau  ré- 
servoir en  verre  pour 
injections  (Tarnier). 


Sondes  vésicules.  —  Pour  pratiquer  le  cathétérisme  de  la 
vessie,  on  se  sert  le  plus  souvent  de  sondes  métalliques 
d'une  seule  pièce.  Elles  sont  commodes,  mais  elles  ont 
un  grand  défaut  :  leur  opacité  empêche  d'en  inspecter  le 
canal;  il  est,  en  outre,  difficile,  pour  ne  pas  dire  impossible, 
de  nettoyer  ce  dernier  ;  or,  si  l'on  pratique  le  cathétérisme  avec 
une  sonde  malpropre,  on  risque  d'infecter  la  vessie,  puis  par  son 
intermédiaire  les  uretères  et  les  reins,  et  vous  savez  que  la 
néphrite  septique  produite  dans  ces  circonstances  est  très  sou- 
vent mortelle. Vous  abandonnerez  donc  les  sondes  métalliques 
ordinaires,  qui  sont  défectueuses  au  point  de  vue  de  l'anti- 
sepsie. 

Une  bonne  sonde  cependant  est  celle  de      le  professeur 
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Pajot.  Elle  se  compose  de  deux  gouttières  métalliques  (fig*.  IG), 
qui  s'appliquent  l'une  contre  l'autre  par  leurs  bords,  pour 
former  le  canal  d'évacuation  ;  un  écrou  les  maintient  dans  cette 


FiG.  IG.  —  Sonde  iirétbrale  du  professeur  Pajot. 

situation. Quand  la  sonde  de  M.  Pajot  est  montée,  elle  ressemble 
à  une  sonde  ordinaire,  et  rend  les  mêmes  services  ;  mais  elle 
présente  cet  immense  avantage  d'être  démontable, de  sorte  qu'on 
peut  en  nettoyer  séparément  les  diverses  pièces.  Cette  sonde 
est  bien  imaginée,  et  vous  aurez  avantage  à  vous  en  servir. 

On  pourrait  encore  réaliser  un  assez  bon  cathéter  métallique 
de  la  façon  suivante  :  il  suilirait  pour  cela  que,  dans  une 
sonde  ordinaire,  l'extrémité,  rendue  mobile,  piit  se  visser  et  se 
dévisser  à  volonté.  Alors,  quand  on  voudrait  procéder  au  net- 
toyage, on  commencerait  par  dévisser  le  bouton  terminal,  et  on 
ferait  passer  dans  la  sonde  un  écouvillon  qui  la  balayerait 
énergiquement.  Puis,  il  sulFirait  de  porter  l'instrument  à  l'é- 
tuve  ou  de  le  flamber  à  l'alcool  pour  le  rendre  tout  à  fait 
aseptique. 

Ce  que  j'ai  dit  des  sondes  métalliques  fixes  s'ap- 
plique également  aux  sondes  en  caoutchouc,  en  gomme  et 
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en  celluloïde.  Comme,  de  plus,  on  ne  peut  les  porter  à 
Fétuve,  il  faut,  pour  les  stériliser,  y  injecter  de  l'acide  phé- 
nique  ou  du  sublimé,  ou  encore  les  faire  bouillir  dans  une  solu- 
tion phéniquée  ;  mais  aucune  de  ces  précautions  ne  donne  une 
sécurité  absolue. 

Les  sondes  en  verre  sont  au  contraire  excellentes.  Grâce 
à  leur  transparence,  on  peut  les  inspecter  facilement  et 
s'assurer  de  leur  propreté.  De  plus,  il  suffit,  pour  les 
aseptiser,  de  les  laisser  séjourner  dans  un  liquide  anti- 
septique fort,  ou  mieux  encore  dans  un  liquide  caustique, 
comme  l'eau  additionnée  d'acide  nitrique  ou  d'acide  sulfu- 
rique,  qui  détruit  toutes  les  impuretés  déposées  à  leur  sur- 
face ou  renfermées  dans  leur  canal.  Au  cours  d'un  voyage 
en  Autriche,  je  les  avais  vu  employer  par  le  docteur  Weber, 
à  Prague,  et,  dès  mon  retour  en  France,  je  m'en  suis  servi. 
Depuis  dix  ans,  je  les  emploie  constammentàl'hôpital,  etje  n'ai 
pas  observé  un  seul  accident  résultant  de  leur  fragilité  ;  jamais 
un  cathéter  en  verre  ne  s'est  brisé  dans  la  vessie,  et  cepen- 
dant, sous  ma  direction,  on  s'en  est  servi  chez  des  centaines 
de  femmes.  Mais  je  recommande  bien  de  ne  pas  faire  usage  de  la 
sonde  en  verre  pendant  le  travail  de  l'accouchement,  car,  s'il 
survenait  une  contraction  utérine  pendant  qu'on  pratique  le 
cathétérisme,  le  cathéter  pourrait  être  comprimé  entre  la  par- 
tie fœtale  et  le  pubis  et  se  briser;  j'emploie  alors  une  algalie 
métallique  ou  une  sonde  en  caoutchouc. 

Dans  tous  les  cas,  ne  vous  servez  jamais  d'un  cathéter, 
quel  qu'il  soit,  avant  d'être  certain  de  son  asepsie. 

Canules  vaginales .  —  Je  puis  répéter  pour  les  canules 
destinées  aux  injections  vaginales,  ce  que  je  viens  de  dire  des 
cathéters.  On  abandonnera  donc  les  canules  en  caoutchouc 
ou  en  gomme  et  les  canules  métalliques,  pour  employer  de 
préférence  les  canules  en  verre.  Un  regard  suffit,  en  effet, 
à  explorer  leur  canal,  et  si  on  les  trouve  sales,  on  les  laisse 
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séjourner  quelque  temps  dans  de  l'eau  additionnée  d'acide 
azotique  ou  d'acide  sull'urique.  Après  clia([ue  injection,  la  ca- 
nule est  lavée  en  dedans  et  en  dehors,  puis  déposée  dans 
un  bocal  contenant  un  li([uide  antisepli([U('.  On  a  dit  que  ces 
canules  pouvaient  se  briser  dans  le  vagin,  mais  on  n'a  jamais 
observé  cet  accident,  à  moins  que  les  canules  ne  fussent 
préalal)lement  fêlées.  Vous  pourrez  donc  rassurer  à  ce  sujet 
celles  de  vos  clientes  qui  manifesteraient  quelques  craintes  ; 
vous  leur  recommanderez  seulement  de  mettre  au  rebut  les 
canules  qui  seraient  fêlées  ou  ébrécliées. 

Sondes  intra-utérines.  —  H  y  des  sondes  intra-utérines 
à  simple  courant  et  des  sondes  à  double  courant  ;  ces  deux 
groupes  de  sondes  méritent  une  description  spéciale,  mais, 
avant  de  l'aborder,  je  désire  m'étendre  sur  quelques  géné- 
ralités qui  s'appliquent  également  aux  unes  et  aux  autres. 

On  s'est  servi  de  différentes  substances  pour  faire  des  son- 
des intra-utérines,  c'est  ainsi  qu'on  a  employé  le  métal,  le 
verre,  le  caoutchouc  durci,  la  celkiloïde.  Que  faut-il  préférer  ? 
Tout  ce  que  je  vous  ai  déjà  dit,  vous  fera  rejeter  les  sondes 
en  caoutchouc  et  en  celluloïde  :  neuves,  elles  pourront,  à  la 
rigueur,  être  désinfectées  suffisamment  pour  être  employées 
sans  danger,  mais,  quand  elles  auront  déjà  servi,  comme  elles 
ne  peuvent  ni  être  portées  à  l'étuve,  ni  même  être  soumises 
à  TébuUition  dans  une  solution  antiseptique,  sans  se  détério- 
rer, on  devra  les  considérer  comme  malpropres  et  renoncer  à 
en  faire  usage  une  seconde  fois. 

Restent  les  sondes  en  métal  et  les  sondes  en  verre.  Les  sondes 
en  métal,  après  avoir  passé  à  Tétuve  ou  avoir  été  llambées  à 
Talcool,  les  sondes  en  verre,  quand  elles  ont  séjourné  dans  une 
solution  acidulée,  sont  à  peu  près  sûrement  aseptiques;  mais 
l'avantage  reste  encore  aux  sondes  en  verre,  dont  la  trans- 
parence rend  facile  l'inspection;  cette  inspection  est  au 
contraire  impossible  avec  une  sonde  métallique  à  cause  de 
son  opacité. 


TARKIER. 
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Et  pourtant,  Tiiitérieur  d'une  sonde  recèle  souvent,  malgré 
dès  lavages  consciencieux,  quelques  dépôts  organiques.  On 
se  rend  bien  compte  de  ce  fait,  quand  on  passe  la  sonde  à  la 
flamme  de  l'alcool,  car,  ainsi  que  j'ai  eu  plusieurs  fois  l'occa- 
sion de  l'observer,  il  s'en  échappe  une  fumée  acre  et  désagréa- 
ble, produite  par  la  combustion  de  ces  matières  organiques. 

Un  grand  nombre  d'accoucheurs,  frappés  des  inconvénients 
que  je  vous  signale,  ont  construit  des  sondes  intra-utérines 
qui  se  démontent  complètement  et  dont  les  parois  se  séparent 
en  deux  valves  distinctes,  comme  M.  Pajot  l'a  fait  pour  son 
cathéter  uréthral.  Le  nettoyage  de  ces  sondes  est  facile  et  on 
peut  être  sur  de  leur  asepsie,  mais  elles  ont  deux  inconvénients 
très  sérieux  qui  me  font  penser  que  leur  emploi  ne  se  généra- 
lisera pas.  D'abord,  leur  mécanisme  compliqué  ne  tarde  pas 
à  se  détériorer,  et  la  sonde,  fonctionnant  mal,  ne  peut  plus 
servir;  en  second  lieu,  le  liquide  de  l'injection,  quand  il  est 
poussé  môme  avec  une  force  modérée,  s'échappe  par  les  solu- 
tions de  continuité  de  l'instrument,  or  c'est  là  un  défaut  irré- 
médiable :  il  parait,  en  effet,  que  les  fabricants  sont  dans 
l'impossibilité  d'obtenir  un  contact  parfait  des  pièces  qui  for- 
ment le  canal  de  la  sonde.  Aussi  ces  sondes  sont-elles  aujour- 
d'hui généralement  abandonnées.  ^lais  il  n'y  a  que  demi-mal, 
car  elles  ne  sont  pas  indispensables,  et,  comme  je  l'ai  déjà 
dit  (voyez  p.  95),  on  peut  rendre  parfaitement  propre  une  sonde 
métallique  iormée  par  un  canal  fixe,  pourvu  que  ce  dernier 
puisse  être  parcouru,  dans  toute  son  étendue,  par  un  écouvil- 
lon  et  frotté  comme  un  verre  de  lampe.  C'est  ce  qu'on  réalise 
avec  un  canal  cylindrique,  calibré,  rectiligne  ou  légèrement 
courbe,  ouvert  aux  deux  bouts  ou  terminé  par  un  bouton  mobile. 

Les  sondes  n'ont  pas  toutes  la  même  courbure  :  il  y  a 
des  sondes  à  une  seule  courbure  et  des  sondes  à  double 
courbure,  ou  en  forme  d'S.  La  seconde  courbe  de  l'S,  cour- 
bure périnéale,  n'est  pas  utile  ;  quelquefois  même  elle  est  gê- 
nante, car  elle  vient  buter  contre  l'arcade  pubienne  pendant 
l'introduction  de  l'instrument.  Les  sondes  à  une  seule  cour- 
bure sont  donc  préférables. 
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1"  Sondes  à  simple  courant. —  En  les  construisant,  on 
s'est  occupé  uniquement  du  canal  qui  sert  à  conduire  le 
liquide  jusque  dans  la  cavité  utérine. 

La  sonde  la  plus  simple  est  en  métal  et  ressemble  à  une 
grosse  et  longue  sonde  urétlirale  de  femme  ;  elle  présente 
à  son  extrémité  un  orifice  terminal  et  quelquefois  deux 
yeux  latéraux  pour  la  sortie  du  licpiide.  Je  ne  fais  que 
vous  la  signaler,  car  elle  n'est  plus  guère  employée  aujour- 
d'hui. 

Une  sonde  cylindrique  pénètre  mal,  parce  que  sa  forme  n'est 
pas  en  rapport  avec  celle  du  col  de  l'utérus,  qui  souvent  est 
aplati  d'avant  en  arrière,  après  l'accouchement.  C'est  pourquoi, 
lorsque  j'ai  fait  fabriquer  une  sonde  intra-utérine  en  verre, 
j'ai  voulu  qu'elle  fût  plate. 

La  sonde  intra-utérine  plate,  en  verre,  a  une  longueur  de 
28  à  30  cent.,  une  largeur  de  12  à  15  millim.  et  une  épaisseur 
de  6  à  8  millim.  (fig.  17).  Son  extrémité  est  recourbée  sur  une 
longueur  de  5  cent.  ;  mais  cette  courbure  ne  doit  pas  être  trop 
accusée  ;  la  meilleure  est  celle  dans  laquelle  la  pointe  de  l'ins- 
trument n'est  relevée  que  de  2  centim.  L'extrémité  de  la  sonde, 
qui  présente  deux  yeux  latéraux  et  quelquefois  même  un  œil 
terminal,  est  assez  large  et  non  pointue. 

Le  verre  de  ces  sondes  est  épais  et  résistant,  aussi  voit-on 
des  sondes  plates  qui  servent  pendant  plusieurs  années  sans 
se  briser  ;  néanmoins,  si  on  veut  les  transporter  au  loin, 
il  faut  les  enfermer  dans  un  étui  solide. 

Au  début,  craignant  que  ces  sondes  ne  fussent  exposées  à 
se  briser  dans  l'utérus,  j'avais  pris  soin  de  les  doubler  sur  toute 
leur  longueur  d'une  gaine  en  fil  de  fer,  à  laquelle  j'ai  renoncé, 
sauf  pour  les  injections  faites  après  la  délivrance,  mais,  à 
cet  effet,  je  l'ai  modifiée  (voyez  p.  109);  d'ailleurs  je  n'ai  jamais 
vu  de  sonde  en  verre  se  briser  dans  l'utérus,  quoique,  sous 
ma  direction,  tant  à  la  ^laternité  qu'à  la  Clinique,  on  s'en 
soit  servi  des  milliers  de  fois  pour  pratiquer  des  injections 
intra-utérines.  Il  est  vrai  qu'avant  de  commencer  l'injection 
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on  prend  toujours  soin  do  s'assurer  que  l'instrument  no  pré- 
sente ni  éclat,  ni  fêlure. 

J'aime  beaucoup  la  sonde  en  verre  plate,  qu'il  est  facile  d'in- 
troduire dans  l'utérus  non  seulement  après  la  délivrance, 
mais  encore  pendant  les  suites  de  couches. 

A  la  Maternité,  on  emploie,  d'une  façon  constante,  pour 
faire  les  injections  intra-utérines  consécutives  à  l'accou- 
chement, non  pas  la  grande  sonde  plate,  mais  simplement 
la  canule  vaginale  en  verre.  Quoique  droite,  cette  canule 
pénètre  très  bien  dans  la  cavité  utérine.  Une  remarque 
cependant  :  si  la  canule  était  petite  et  n'avait  que  15  cent, 
de  longueur,  elle  disparaîtrait  tout  entière  dans  les  organes 
génitaux  et  le  tube  de  caoutchouc  viendrait  affleurer  la  vulve 
et  le  vagin  ,  ce  qui  constituerait  un  danger  d'infection  ;  c'est 
pour  ce  motif  que  j'ai  fait  construire  des  canules  vaginales 
en  verre  de  plus  grande  dimension  et  mesurant  25  cent.  Vous 
pourrez  donc  très  bien  employer  la  canule  vaginale  longue 
pour  faire  des  injections  intra-utérines  immédiatement  après 
la  délivrance  ;  mais  il  ne  vous  sera  pas  toujours  commode  de 
A^ous  en  servir  pour  les  injections  intra-utérines  des  suites 
de  couches,  parce  que  cette  canule  est  ronde  et  un  peu  trop 
volumineuse,  ce  qui  rend  difficile  son  introduction  dans  l'uté- 
rus déjà  revenu  sur  lui-même,  comme  il  l'est  à  ce  moment. 

On  a  fait  des  sondes  plates  en  métal  qui  ont  la  même  forme 
et  les  mômes  dimensions  que  la  sonde  en  verre.  Ainsi,  M.  Pi- 
nard emploie,  pour  faire  l'irrigation  continue,  une  sonde  plate 
en  argent  ;  cette  sonde  présente  vers  le  talon  deux  anses  laté- 
rales servant  à  la  fixer.  M.  Pinard  avait  fait  construire  en  étain 
des  sondes  métalliques  flexibles,  auxquelles  il  pouvait  donner 
des  courbures  variées  ;  mais  il  les  a  abandonnées  aujour- 
d'hui. Il  est  impossible  en  effet  de  les  désinfecter  en  les 
passant  à  la  flamme  de  l'alcool  sans  s'exposer  à  voir  fondre 
l'étain. 

Les  sondes  que  je  viens  de  vous  décrire,  sont  formées 
d'une  seule  pièce.  A  côté  d'elles  je  vous  signale  encore,  à  titre 


FiG.  18.  —  Sonde  d'Avrard. 
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de  curiosité,  une  sonde  à  glissière  que  j'avais  prié  M.Gollin  de 
construire.  C'est  une  gouttière,  de  la  grandeur  et  delaforme  de 
ma  sonde  plate,  dans  laquelle  glisse  àfrottement  une  lame  mé- 
tallique élastique,  qui  la  transforme  en  sonde. 

2°  Sondes  à  double  courant. — On  entend  par  sondes  à 
double  courant  des  sondes  dans  la  construction  desquelles  on 
s'est  proposé  de  ménager  une  voie  de  sortie  au  liquide  d'in- 
jection. 

Voici  la  sonde  d'Avrard  qui  est  la  plus  ancienne  (fig.  18). 
C'est  un  long  tube  métallique  de  forme  cylindrique  et  de  petit 
calibre,  dont  le  canal  est  parcouru  par  une  cloison  longitudi- 
nale qui  le  divise  en  deux  canaux  secondaires.  Vers  l'extré- 
mité utérine,  chaque  canal  s'ouvre  par  un  œil  latéral.  Le  liquide 
pénètre  par  le  premier  canal,  se  répand  dans  l'utérus  et  sort 
par  le  second  canal. 


Fig.  19.  —  Sonde  de  Militano. 


On  a  fait  subir  à  cette  sonde  de  petites  modifications.  C'est 
ainsi  que  le  canal  de  retour,  au  lieu  de  présenter  un  orifice, 
offre  au  contraire  une  grande  fente  longitudinale  qui  faci- 
lite le  retour  du  liquide  (Laroyenne). 

On  a  encore  imaginé  d'adosser  les  canaux  d'aller  et  de 
retour,  comme  les  canons  d'un  fusil  double  :  dans  la  sonde  de 
^lilitano  (fig.  19)  le  canal  d'aller  s'ouvre  dans  un  petit  ajutage 
vissé  à  l'extrémité  de  la  sonde  et  percé  de  trous  ;  quand  cet 
ajutage  est  dévissé,  la  sonde  peut  être  nettoyée  assez  facile- 
ment avec  un  écouvillon. 

La  sonde  de  Bozeman,  modifiée  par  Fritsch  et  par  Schroe- 
der,  est  une  sonde  élégante,  à  double  courbure,  qui  se  compose 
de  deux  canaux  emboîtés.  Le  canal  intérieur,  en  forme  d'S, 


FIG.  21.  —  Même  sonde, 
démontée. 
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conduit  le  liquide  dans  la  cavité  utérine;  il  est  étroit  dans 
toute  la  portion  recouverte  par  le  second  tube.  La  gaîne  exté- 
rieure, mousse  et  arrondie  à  son  extrémité  terminale,  présente 
deux  longues  fentes  que  traverse  de  dehors  en  dedans  le 
liquide  de  retour,  pour  s'échapper  ensuite  par  une  ouver- 
ture ménagée  à  Tautre  extrémité  de  la  gaine.  Ces  fentes  sont 
assez  larges  pour  permettre  le  passage  des  débris  de  mem- 
branes et  des  petits  caillots  sanguins.  Cet  instrument  est  plus 
facile  à  nettoyer  que  la  sonde  d'Avrard,  parce  qu'il  peut  se 
démonter  ;  d'ailleurs,  dans  un  modèle  construit  récemment 
la  gaine  extérieure  peut  elle-même  se  séparer  en  deux  valves. 

La  sonde  de  Bozeman  est  surtout  utilisée  en  2,TnécoloQ:ie. 
Reverdin  l'a  prise  comme  modèle  pour  construire  une  sonde 
plus  volumineuse,  qui  convient  mieux  aux  usages  obstétri- 
caux (fîg.  20  et  21).  La  gaine  extérieure  est  formée  de  deux  pièces 
demi-cylindriques  qui,  accolées  suivant  leur  longueur,  sont 
fixées  à  leurs  deux  extrémités  par  un  mécanisme  que  la  figure 
ci-jointe  indique  suffisamment. 

Très  voisine  est  également  la  sonde  duD^de  Saint-Moulin  (i). 

Les  sondes  d'Avrard  et  de  Bozeman,  avec  leurs  modifications, 
sont  véritablement  des  sondes  à  double  courant,  puisqu'elles 
renferment  des  canaux  d'aller  et  de  retour.  Celles  que  nous 
avons  à  décrire  maintenant  ne  devraient  pas  en  réalité  ren- 
trer dans  la  même  catégorie;  mais,  par  un  abus  de  langage 
qui  est  une  simplification  en  l'espèce,  on  a  étendu  ce  nom 
aux  sondes  dans  lesquelles,  sans  qu'il  y  ait  un  canal  spécial 
pour  le  retour,  il  y  a  du  moins  un  dispositif  imaginé  pour 
permettre  ce  retour. 

La  sonde  la  plus  ancienne  qui  rentre  dans  cette  catégorie,  est 
la  sonde  intra-utérine  du  professeur  Pajot,  délaissée  aujour- 
d'hui par  son  auteur  pour  une  modification  plus  avantageuse. 
La  sonde  ancienne  (fig.  22)  se  composait  d'un  demi-cylindre 
qui,  au  moyen  d'une  lame  métallique  mobile,  était  divisé  en 

(1)  Nouvelle  sonde  à  irrigation  intra-utérine  du  D""  de  Saint-Moulin.  Jouriial 
d'ace,  de  Liège,  1889,  p.  279. 
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deux  compartiments  :  l'un  fermé  et  servant  à  conduire  le  liquide 
dans  l'utérus,  l'autre,  ouvert,  utilisé  comme  canal  retour. 
Pour  rendre  le  nettoyage  plus  facile,  et  éviter  le  ])assage  du 
liquide  entre  le  curseur  et  sa  gaîne,  ^I.  Pajot  fit  construire 
la  nouvelle  sonde  que  voici  (fig.  23  et  24)  :  Une  gouttière,  dont 
la  coupe  est  demi-annulaire,  loge  un  canal  cylindritjue  ser- 
vant de  voie  d'arrivée  à  l'injection;  ce  canal  s'ouvre  dans 


Fig.  22.— Sonde  de  M.  Tajot,  ancien  modèle.  -  La  figure  du  haut  représente 
la  sonde  montée  ;  les  autres  ligures,  les  pièces  qui  la  composent. 


une  tête  mobile  percée  de  trous,  et  qui,  au  moyen  d'une  vis, 
fixe  solidement  le  tube  à  la  gouttière.  Le  courant  de  retour  s'é- 
tablit entre  le  canal  central  et  la  gouttière  de  cette  sonde. 

M.  Budin  a  imaginé  une  sonde  à  double  courant  dont  le  canal 
est  en  forme  de  fer  à  cheval  (lig.  25)  ;  on  dirait  que  la  sonde, 
primitivement  plate  et  large,  a  été  incurvée  sur  ses  bords 
de  manière  à  produire  une  longue  gouttière,  analogue  à  celle 
d'une  sonde  cannelée.  Quand  on  veut  pratiquer  une  injection, 
on  adapte  un  tube  de  caoutchouc  à  la  tubulure  qui  termine  la 
sonde  :  le  bquide  traverse  le  canal,  baigne  la  cavité  utérine 
et  ressort  par  la  gouttière  de  la  sonde  ;  on  doit  supposer  en 
effet  que  même  si  le  col  est  étroitement  appliqué  sur  elle,  il 
reste,  au  niveau  de  cette  gouttière,  un  espace  libre  pour  l'écou- 
lement du  liquide. 
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FiG.  23.—  Sonde  de  M.  Pajot,      FiG.  24.  —  Même  sonde     Fig.  25.  —  Sonde  de 
de^ni^^^  modèle.  démontée.  M.  Budin. 
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Cet  instrument  est  très  ingénieux  ;  aussi  avais-jc  songé  à 
en  utiliser  le  principe  pour  faire  un  cathéter  urétliral  facile  à 
nettoyer.  Dans  ce  but,  je  fis  construire  une  tige  métallique 
creusée  d'une  gouttière,  comme  un  cathéter  cannelé.  Je  Tintro- 
duisis  dans  la  vessie,  mais  il  ne  s'écoula  pas  une  seule  goutte 
de  liquide.  M"""  Henry,  sage-femme  en  chef  de  la  Maternité, 
renouvela  aussi  plusieurs  foisTexpérience,  mais  jamais  elle  ne 
put  obtenir  d'urine  ;  c'est  que  la  muqueuse  urétlirale  vient  faire 
effort  contre  la  cannelure,  et  y  pénètre  de  façon  à  la  boucher. 
Je  me  demandai  alors  tout  naturellement  si,  avec  la  sonde  de 
M.  Budin,  le  môme  phénomène  ne  se  produit  pas,  et  si  la 
muqueuse  du  col  de  l'utérus  ne  vient  pas  boucher  le  canal  de 
sortie  et  empêcher  le  retour  du  liquide. 

Quand  je  me  servais  de  cette  sonde  pour  pratiquer  des 
injections  intra-utérines,  non  seulement  je  la  faisais  laver 
chaque  fois,  le  mieux  possible,  par  un  courant  de  liquide  anti- 
septique, mais  avant  de  m'en  servir  je  prenais  la  précaution 
de  la  passer  lentement,  à  plusieurs  reprises,  dans  la  flamme 
de  Talcool,  et  presque  toujours,  pendant  ce  flambage,  j'ai  vu 
s'échapper  par  les  orifices  de  la  sonde  une  fumée  d'odeur  dé- 
sagréable provenant  de  la  combustion  des  matières  organi- 
ques, restées  dans  le  canal  de  l'instrument.  Il  faut  donc  de 
grandes  précautions  pour  rendre  cette  sonde  aseptique. 

M.  Budin  a  fait  construire  aussi  des  sondes  en  celluloïde.  La 
sonde  en  celluloïde  se  ramollit  et  se  déforme,  quand  elle  est 
traversée  par  un  courant  d'eau  un  peu  chaude;  elle  est  à 
peine  translucide  et  on  ne  peut  voir  les  saletés  que  renferme 
son  canal.  Ce  sont  là  de  réels  inconvénients. 

M.  Champetier  de  Ribes  emploie,  pour  faire  les  injections 
intra-utérines,  des  sondes  en  verre  construites  sur  le  modèle 
de  la  sonde  de  M.  Budin;  c'est  une  bonne  modification,  car  on 
stérilise  assez  facilement  cet  instrument  en  le  laissant  séjourner 
dans  l'eau  acidulée,  et,  comme  il  est  transparent,  on  peut  l'ex- 
plorer d'un  regard. 

Voici  encore  une  sonde  imaginée  par  M.  Cullin  (fig.  26)  ; 
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elle  est  fondée  sur  le  même  principe  que  la  sonde  de  M.  Pajot. 
C'est  une  large  gouttière  en  caoutchouc  durci  qui  loge  une 


FiG.  2G.  —  Sonde  de  FiG.  27.—  Sonde  de  Cordes.  Fig.  28.  —  Sonde  de 
Collin,  en  caoutchouc.  Hubert. 

petite  sonde  uréthrale  en  caoutchouc  rouge.  Rien  de  plus 
simple,  mais  il  faut  jeter  la  sonde  uréthrale  quand  on  s'en 
est  servi,  parce  qu'il  est  diflicile  de  la  nettoyer. 
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La  sonde  cle  Cordes,  de  Genève  (1),  exige  aussi  qu'on 
renouvelle  sans  cesse  la  gaine  de  caoutchouc  qui  enveloppe  un 
conducteur  cannelé  (fig.  27). 

Voici  encore  la  sonde  de  Hubert,  de  Louvain  (fig.  28),  dont 
je  trouve  le  principe  très  ingénieux.  Figurez-vous  un  cvlindre 
creux,  recourbé  en  S,  ouvert  en  bec  de  flûte  à  l'extrémité 
utérine  et  armé  de  deux  arcs  métalliques  fixes,  dont  la  flèche 
est  d'un  centimètre.  Lorsque  cet  instrument  est  introduit 
dans  la  cavité  utérine,  le  liquide  trouve,  pour  sortir,  une  voie 
laissée  libre  entre  les  deux  ares  métalliques  et  le  cylindre 
creux,  qui  a  porté  le  liquide  dans  l'utérus. 

J'ai  mis  à  profit  le  dispositif  de  la  sonde  de  Hubert,  et  je 
l'ai  adapté  ma  sonde  en  verre  de  la  façon  suivante  :  une 
gaîne  métallique  de  10  centimètres  peut,  à  volonté,  être  ajou- 
tée à  l'extrémité  de  cette  sonde,  sur  laquelle  elle  glisse  jus- 
qu'à ce  qu'elle  soit  arrêtée  par  un  petit  bourrelet  sailL-uit 
(fig.  29).  Un  fil,  attaché  à  cette  gaine,  permet  de  la  retirer  si 
par  hasard,  ainsi  que  cela  arrive  quelquefois,  elle  ne  suivait 
pas  la  sonde  quand  on  retire  celle-ci  de  l'utérus.  Je  me  sers  de 
la  sonde  plate  munie  de  cette  gaîne  pour  les  injections  faites 
immédiatement  après  la  délivrance,  et  les  résultats  que  j'en 
obtiens  sont  très  satisfaisants. 

Les  sondes  précédentes  ont  une  forme  invariable,  mais 
quelques  autres  sont  disposées  de  telle  sorte  qu'on  peut  créer 
et  agrandir  au  besoin  l'espace  réservé  au  retour  du  li([uide. 

Trois  sondes  intra-utérines  réalisent  ces  conditions,  celles 
de  M.  Doléris,  de  M.  Reverdin  et  de  M.  Collin  :  ce  sont  donc 
des  sondes  dilatatrices . 

La  sonde  de  M.  Doléris  (fig.  30)  se  compose  de  deux 
canaux  parallèles  demi-cylindriques,  qui  se  regardent  par 
leurs  faces  planes,  et  à  l'extrémité  desquels  se  trouvent  les  ori- 
fices de  sortie  du  liquide.  Les  deux  canaux  communiquent 
entre  eux  par  un  tube  intermédiaire  qui  porte  un  teton  creux, 


(1)  Archives  de  tocologîe,  13S9,  p.  874. 
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sur  lequel  s'adapte  le  tube  de  caoutchouc  de  rinjecteur.  Pour 
faire  l'injection,  on  commence  par  mettre  au  contact  les  deux 
branches  de  l'instrument,  dont  l'ensemble  forme  alors  un  cy- 
lindre un  peu  élargi  dans  le  sens  transversal;  puis,  (|uand 


FiG.  30.  —  Sonde  de  M.  Doléris. 


la  sonde  est  arrivée  au  fond  de  l'utérus,  on  en  écarte  les 
branches  qui  sont  ensuite  maintenues  à  l'écartement  voulu 
à  l'aide  d'un  arrêt.  Le  liquide  doit  sortir  de  l'utérus  dans 
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l'intervalle  qui  sépare  ces  deux  branches  ;  c'est  ce  qui  arrive  en 


FiG.  31.  —  Sonde  dilatatrice  de  Reverdin, 

effet  ;  mais,  si  l'utérus  se  contracte,  les  branches  qui  sont  très 
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élastiques  se  rapproclK^nt  irmiK'dlatomcnt  et  il  n'y  a  plus  de 
canal  intermédiaire,  i)lus  de  double  courant  par  consé- 
quent. 

Il  est  d'ailleurs  impossible  de  passer  un  écouvlllon  dans  les 
canaux  de  la  sonde  de  M.  Doléris;  cVst  là  un  incnnvruicnt 
contre  lequel  on  se  heurte,  quand  on  veut  nettoyer  cet  instru- 
ment. 

M.  Monnier  (1),  de  Bruxelles,  et  M.  l^icbcvin  (2),  que  cet 
inconvénient  a  frappés,  ont  modifie  cette  sondi;  pour  la  rendre 
plus  facile  à  nettoyer  ;  mais  alors  elle  (»st  devenue  plus  compli- 
quée. 

M.  Reverdin,  de  Genève,  a  inventé  une  sonde  iuti\a-utérine 
ressemblant  à  une  pince  dilatatrice  (fig.  31)  ;  elle  est  munie 
d'une  crémaillère  (jui  maintient  récartcment  des  branches  ; 
Tune  de  celles-ci  est  creusée  d'un  canal  que  parcourt  le  licpiide 
de  rinjection,  pour  arriver  dans  l'utérus.  Cette  pince  est  plus 
solide  qu(;  la  sonde  de  M.  Doléris,  et  une  contraction  même 
énergique  de  l'utérus  ne  peut  en  rapprocher  les  deux  bran- 
ches ;  c'est  un  réel  avantage.  Toutefois,  comme  ces  branches 
sont  peu  épaisses,  la  muqueuse  utérine  pourra,  dans  quelques 
cas,  remplir  l'espace  compris  entre  elles,  de  sorte  que  les 
bénéfices  de  l'écartement  sont  peut-être  un  peu  aléatoires. 

Enfin  M.  Gollin,  frappé  comme  moi  par  l'ingéniosité  de  la 
sonde  de  Hubert,  de  Louvain,  a  construit  l'instrument  que  je 
vous  présente  et  qui  me  paraît  réaliser  un  progrès  sur  les 
autres  sondes  à  double  courant  (fig.  32). 

C'est  une  sonde  de  Hubert,  dans  laquelle  les  arcs  métalliques 
sont  mobiles  au  lieu  d'être  fixes,  et  peuvent  s'écarter  de  la 
sonde.  Elle  est  terminée  par  une  extrémité  arrondie  qu'on 
peut  dévisser  facilement  et  qui  est  percée  de  deux  yeux  laté- 
raux ;  une  vis  rapproche  à  volonté  ou  écarte  de  la  sonde  les 
arcs  métalliques  qui  fonctionnent  comme  un  ressort. 

Pour  introduire  l'instrument,  on  met  ces  arcs  en  contact 

(1)  Nouvelle  sonde  à  double  courant,  Jonnud  d'arc,  de  Lii'ffc,  p.  245. 

(2)  Xowi'elli'S  Archives  d'obstétrique  et  de  g ijnccoJogie,  1891,  p.  59.'). 
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JiG.  32.  —  Sonde  dilatatrice 
de  Collin. 


FiG.  33.  —  Sonde  dilatatrice  de  Collin,  le  ressort 
est  écarté  de  la  sonde.  Ce  ressort  est  représenté 
à  part  dans  le  dessin  de  gauche. 
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nvGC  la  sonde;  puis,  quand  celle-ci  a  ])énétiv  dans  l'utérus, 
on  actionne  la  vis  et  les  arcs  s'écartent  en  arrière,  en  créant 
un  intervalle  qui  servira  au  retour  du  liquide.  L'écarteinent 
€st  de  1  centim.  sur  presque  toute  la  longueur  de  l.i  sonde,  et 
une  contraction  utérine,  ([uelque  forte  rpi'clhî  soit,  est  inca- 
pable de  le  diminuer  sensiblement  (li*>\  33). 

Pour  éviter  que  les  deux  branches  de  Tînc,  (pii  sont  paral- 
lèles, ne  se  rapprochent  Fune  de  l'autre,  j'ai  fait  souder  entre 
•elles  une  petite  tige  transversale  ([u'i  les  maintient  à  une  dis- 
tance constjinte.  On  pourrait  même  remplacer  ces  arcs  par 
une  bande  métallicjue,  pleine,  mais  également  élastique,  qui 
aurait  plus  de  solidité. 

Le  nettoyage  de  cet  instrument  peut  ùiro  réalisé  commodé- 
ment et  complètement,  car  les  pièces  qui  le  composent  se  sé})a- 
rent  facilement  les  unes  des  autres.  Quant  au  canal  même 
de  la  sonde,  on  le  nettoiera  en  y  faisant  passer  un  écouvillon' 
d'un  bout  à  l'autre  à  plusieurs  reprises,  ce  qui  exige  qu'on 
■dévisse  au  préalable  le  bouton  qui  termine  l'instrument.  11 
faudra,  d'ailleurs,  avoir  soin  d'en  compléter  la  stérilisation  par 
le  passage  à  l'étuve  ou  le  flambage  à  l'alcool. 

En  résumé,  je  pense  que  les  sondes  en  verre  sont  les  meil- 
leures, en  raison  de  la  facilité  de  leur  aseptisation. 

Pour  les  injections  intra-utérines  faites  immédiatement  après 
la  délivrance,  vous  pourrez  employer  soit  une  longue  canuh^ 
cylindrique  (voyez  p.  100),  soit  ma  sonde  plate  (voyez  p.  09). 
Elles  sont,  il  est  vrai,  l'une  et  l'autre  à  simple  courant,  et 
•exposent,  dans  une  certaine  mesure,  aux  accidents  dus  à  la 
rétention  du  liquide  injecté  et  à  sa  pénétration  dans  les  sinus 
utérins  ou  les  trompes;  mais  je  vous  dirai  plus  tard  (voyez 
plus  loin  :  Antisepsie  pendant  les  suites  de  couches)  comment 
vous  devez  procéder  pour  vous  mettre  à  l'abri  de  ces  accidents 
qui,  du  reste,  ne  me  paraissent  pas  être  plus  fréquents  lors- 
qu'on fait  usage  de  sondes  à  simple  courant.  Ces  dernières 
.sondes  suffisent  donc  parfaitement. 
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Cependant,  si  vous  ne  connaissez  pas  très  bien  les  pré- 
cautions qu'il  faut  prendre  en  pareil  cas,  vous  aurez  recours 
aux  sondes  à  double  courant,  dont  l'emploi  donne  évidemment 
plus  de  sécurité.  Vous  vous  servirez  alors,  par  exemple,  de 
ma  sonde  plate  revêtue  de  sa  gaine  métallique  (voyez  p.  109). 
r/cst  cette  sonde  que  vous  nous  voyez  employer  chaque  jour, 
à  la  salle  d'accouchements,  pour  les  injections  intra-utérines 
consécutives  à  la  délivrance;  elle  joint,  d'ailleurs,  à  la  possi- 
bilité d'être  facilement  rendue  aseptique,  l'avantage  de  réaliser 
effectivement  le  double  courant. 

Pour  les  injections  à  pratiquer  pendant  les  suites  de  couches, 
vous  n'aurez  que  l'embarras  du  choix.  Ici,  nous  employons 
encore  presque  exclusivement  la  sonde  plate  en  verre,  mais 
non  munie  de  sa  gaine  mc^allique,  sans  canal  de  retour  par 
conséquent  ;  le  liquide  est  alors  obligé  de  sortir  entre  la  sonde 
et  les  parois  du  col.  Néanmoins,  c'est  cette  sonde  que  préfère 
mon  chef  de  clinique  qui  a  une  grande  habitude  des  injections 
intra-utérines,  et  sait  prendre  les  précautions  nécessaires 
]>our  éviter  la  distension  de  l'utérus  par  le  liquide  injecté. 
Mais  je  trouve  tout  naturel  qu'on  veuille,  pour  plus  de  garantie, 
faire  usage  d'une  sonde  à  double  courant,  et,  parmi  les  sondes 
de  ce  genre,  celle  de  M.  Collin  (voyez  p.  113)  me  paraît 
mériter  la  préférence. 


TROISIÈME  PARTIE 

DE  L'ASEPSIE  EN  OBSTÉTRIQUE 


Disposer  d'une  maternité  construite  d'après  les  indications 
que  je  vous  ai  données,  garnie  d'un  mobilier  irréprochable, 
possédant  une  étuve  à  vapeur  pour  la  désinfection  de  la  literie, 
du  linge,  etc.,  c'est  presque  parfait,  c'est  nécessaire,  mais  ce 
n'est  pas  suffisant.  Vous  savez,  en  effet,  que,  malgré  les  plus 
minutieuses  précautions,  les  microbes  pénètrent  partout,  avec 
l'air  et  avec  l'eau,  avec  le  personnel  et  les  malades,  etc.  ;  leurs 
menaces  sont  donc  incessantes.  Entre  l'accoucheur  et  eux,  la 
guerre  doit  être  perpétuelle,  sans  trêve,  ni  merci. 

La  condition  essentielle  qu'il  faut  remplir  pour  sortir  victo- 
rieux de  cette  guerre  contre  les  microbes,  c'est  la  propreté,  et 
je  ne  désavouerais  pas  aujourd'hui  le  passage  suivant  quej'ai 
écrit  en  1882  :  «  Une  propreté  méticuleuse  constitue  un  ache- 
minement vers  la  méthode  antiseptique  ;  elle  ne  tue  pas,  comme 
celle-ci,  les  germes  malfaisants,  mais  elle  les  disperse,  les  em- 
pêche de  s'accumuler  dans  Thopital,  en  diminue  le  nombre  et 
s'oppose,  par  conséquent,  dans  une  certaine  mesure,  à  la  morbi- 
dité et  à  la  mortalité.  Plus  que  partout  ailleurs,  une  propreté 
extrême  doit  être  en  honneur  dans  une  Maternité  où  elle  doit 
porter  sur  les  accouchées,  sur  le  personnel  et  ses  vêtements, 
1  e  mobilier,  les  murs,  le  plafond  et  le  sol  »  (1). 

(1)  Tabnier  et  CHA^■TEEU1L.  Traité  de  Vart  des  accouchements.  Pari?,  1882, 
p.  803. 
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Sans  la  propreté,  je  ne  saurais  trop  le  répéter,  il  n'y  a  pas 
d'antisepsie  possible,  et,  pour  obtenir  cette  propreté  indispen- 
sable, il  faut  laver,  laver  souvent,  tout  laver.  Pour  ces  lavages, 
on  pourrait  évidemment  se  servir  d'eau  ordinaire,  mais  il  vaut 
mieux  employer  de  l'eau  additionnée  d'une  substance  anti- 
septique, car  elle  entraîne  la  poussière  aussi  bien  que  l'eau 
simple,  et  de  plus  tue  les  micro-organismes,  quand  elle  est 
restéé  assez  longtemps  en  contact  avec  eux.  C'est  pour  cela 
que,  depuis  plusieurs  années,  je  faisais  faire  à  la  Maternité 
le  lavage  quotidien  des  parquets  avec  de  l'eau  contenant  de 
l'acide  phénique  ou  du  sublimé  en  dissolution,  et  que  j'avais 
ordonné,  comme  mesure  générale,  qu'on  lavât,  avec  ces  solu- 
tions microbicides,  non  seulement  le  parquet,  mais  encore  les 
murs  et  le  plafond  de  chaque  cellule  ou  box  contenant  un  lit 
qui  devenait  vacant  ;  de  la  sorte,  la  nouvelle  accouchée,  qui 
venait  ensuite  occuper  un  de  ces  lits,  se  trouvait  dans  un  milieu 
débarrassé  de  germes. 


Insuffisance  de  l'eau  simple. 

La  méthode  antiseptique  a  fait  des  prodiges  et  des  milliers 
d'êtres  humains  lui  doivent  aujourd'hui  la  vie  ;  il  faut  le  dire 
et  le  répéter  bien  haut,  car,  quoique  cette  méthode  répande 
ses  bienfaits  sur  le  monde  entier,  elle  rencontre  encore  quelques 
détracteurs,  qui  pensent  qu'elle  est  inutile,  sinon  dangereuse, 
et  doit  être  abandonnée. 

C'est  avec  cette  tendance  que  M.  le  docteur  Lancry  (de 
Dunkerque)  a  publié  un  mémoire  (i),  dans  lequel  il  avance 
qu'il  suffît  d'employer  de  l'eau  simple  naturelle  ou  encore  de 
l'eau  aseptisée  par  Fébulition  préalable,  pour  faire  les  injections 
vaginales  pendant  l'accouchement  et  les  suites  de  couches. 

Voici  sur  quoi  il  s'appuie.  Il  a  fait  58  accouchements  à  Dun- 

(1)  Lancey.  De  l' excellence  de  Veau  simple  comme  liquide  d'ïjijections  vagi- 
nales chez  les  accouchées.  Dunkerque,  1889. 
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kerque  et  dans  les  environs  :  37  fois,  raccouchement  a  été 
spontané,  21  fois,  il  s'est  terminé  ])ar  nne  intervention.  A  ces 
58  faits,  il  a  ajouté  ceux  de  M.  le  docteur  Delhecq  (de  Grave- 
lines),  au  nombre  de  114.  Le  total  est' donc  de  173  accouche- 
ments, qui  n'ont  été  suivis  d'aucun  décès.  Dans  presque  tous 
ces  cas,  ]MM.  Lancry  et  Dclbecq  se  sont  contentés  de  faire 
faire  quotidiennement  aux  accouchées  deux  injections  d'eau 
simple. 

Le  mémoire  de  ^I.  Lancry  a  eu  un  certain  retentissement  ; 
il  a  été  analysé  par  tous  les  journaux  de  médecine,  et  M.  le 
professeur  Peter  l'a  cité  avec  éloges  dans  l'une  de  ses  leçons 
cliniques  ;  ^I.  Lucas-Championnière  lui  a  fait  bon  accueil  dans 
son  journal,  et  en  a  reproduit  les  conclusions.  Cette  reproduc- 
tion, qui  pouvait  être  considérée  comme  une  approl)ation,  était 
de  nature  à  surprendre  tous  ceux  ([ni  savent  ([ue  M.  Lucas- 
Championnière  a  introduit  la  méthode  antiseptique  en  France 
et  l'y  a  A^ulgarisée.  M.  le  professeur  Charles  (de  Liège)  en  a 
fait  la  remarque  (L;  aussi,  ^I.  Lucas-Championnière  s'est-il 
empressé  de  lui  répondre  qu'il  ne  partageait  pas  les  idées  de 
M.  Lancry,  que  son  journal  était  une  tribune  ouverte  à  toutes 
les  opinions,  et  qu'il  ne  fallait  pas  croire  pour  cela  que  ces 
dernières  fussent  conformes  à  celles  de  son  rédacteur  en  chef. 

Malgré  un  désaveu  aussi  autorisé,  je  crois  utile  de  vous  dire 
ce  que  je  pense  de  cette  question.  Je  ferai  d'abord  remarquer 
que  M.  le  D""  Lancry  exerce  la  médecine  en  province,  par  con- 
séquent au  milieu  d'un  air  relativement  pur,  et  dans  des  con- 
ditions où  la  contagion  a  moins  de  chances  de  se  produire  qu'à 
Paris.  Cependant  il  n'est  pas  difficile  de  trouver,  même  à  Paris, 
des  statistiques  aussi  favorables  (jue  celle  de  ^l.  Lancry,  en 
voici  la  preuve  :  En  1853,  j'ai  fait  le  relevé  de  la  mortalité  puer- 
pérale dans  la  clientèle  civile  du  XU*-'  arrondissement  (voir  p.  12), 
et  j'ai  trouvé  qu'il  mourait  seulement  1  femme  sur  322  accou- 
chées ;  or,  que  faisait-on  pour  prévenir  le  développement  de  la 

(1)  Charles.  L'antisepsie  obstétricale.  Journal  d'accouch.  de  Liège,  15  fé- 
vrier IsQO. 
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fièvre  puerpérale  ?  Rien,  absolument  rien,  pas  même  des  injec- 
tions avec  de  l'eau  simple.  Mais  voici  des  chiffres  encore  plus 
démonstratifs  :  En  1858,  à  propos  de  la  discussion  ouverte  à 
l'Académie  de  médecine  sur  la  fièvre  puerpérale,  M.  Depaul  a 
rapporté  le  fait  suivant  (1)  :  Une  société  de  bienfaisance  s'était 
fondée  à  Paris,  en  1837,  pour  venir  en  aide  aux  femmes  en 
couches  dans  la  misère.  De  1837  à  1841,  1258  femmes  furent 
accouchées  par  les  soins  de  cette  société,  et  il  n'y  eut  aucun 
décès,  bien  qu'à  cette  époque  on  ne  fit  aux  accouchées,  ni 
toilette  vulvaire  savonneuse,  ni  injection  antiseptique,  ni 
injection  d'eau  simple. 

Si  j'étais  tant  soit  peu  irréfléchi,  je  pourrais  dire,  en  m'ap- 
puyant  sur  ces  deux  derniers  relevés,  que  la  meilleure  con- 
duite à  tenir  pendant  les  suites  de  couches,  est  l'abstention 
pure  et  simple,  sans  injections  d'aucune  sorte.  Je  me  con- 
tenterai seulement  d'opposer  ces  322  accouchements,  avec 
un  décès,  et  ces  1258  accouchements,  sans  aucun  décès,  aux 
173  accouchements  faits  par  MM.  Lancry  et  Delbecq,  sans 
décès.  Cette  comparaison  vous  prouvera  qu'il  est  impossible  de 
tirer  une  conclusion  quelconque  d'une  statistique  qui  ne  porte 
que  sur  173  accouchements. 

Mais  je  veux  entrer  dans  le  détail  de  deux  observations  que 
rapporte  M.  Lancry.  Dans  le  premier  cas,  il  s'agissait  d'un 
accouchement  à  terme,  et  le  placenta  était  retenu  depuis 
52  heures  dans  la  matrice,  quand  survint  un  grand  frisson  suivi 
de  chaleur  et  de  sueur.  M.  Lancry  pratiqua  la  délivrance  artifi- 
cielle et  la  fit  suivre  d'une  injection  intra-utérine.  Détrompez- 
vous,  si  vous  croyez  qu'il  se  servit  d'eau  simple,  car  il  dit  : 
«  Je  passe  alors  dans  l'utérus  deux  litres  cCeau  phéniquée 
à  6  010,  après  quoi,  traitement  comme  d'habitude.  »  M.  Del- 
becq a  tenu  une  conduite  analogue  dans  le  second  cas  :  «  Dans 
un  seul  cas,  dit-il,  à  la  suite  d'une  version  et  d'une  délivrance 
précipitée ,  nécessitée  par  une  violente  hémorrhagie ,  j 'ai  employé 

(1)  La  fièvre  puerpérale.  Covmunications  à  l' Académie  de  médecine  1  vol. 
in-8°.  Paris,  1858,  p.  370. 
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les  injections  au  sublimé^  à  cause  de  la  rétention  partielle 
du  placenta.  La  température  de  la  malade  atteignit  40^*, 4  comme 
maximum.  Les  débris  placentaires  furent  expulsés  le  troisième 
jour  et  les  injections  d'eau  tiède  remplacèrent  le  sublimé  ». 
Certes,  je  ne  reproche  pas  à  M.  Lancry  d'avoir  employé 
l'acide  phénique  à  6  0/0,  ni  à  M.  Delbecq  d'avoir  fait  usage  du 
sublimé,  mais  cette  conduite  ne  dénote  pas  de  leur  pîU't  une 
grande  confiance  dans  l'efficacité  de  l'eau  simple,  et  cela  amoin- 
drit singulièrement  la  valeur  de  leur  statistique. 

M.  Lancry  n'était  donc  pas  autorisé  à  dire  :  «  La  démons- 
tration de  l'excellence  de  l'eau  simple  comme  liquide  d'injec- 
tions vaginales  chez  les  accouchées  ne  ressort-elle  pas  claire 
et  évidente  de  ces  faits,  et  les  accoucheurs  qui  emploient  la 
liqueur  de  Yan  Swieten  pourraient-ils  donner  une  statisti([ue 
beaucoup  meilleure  ?  »  Pour  répondre  à  cette  assertion,  il  me 
suffira  de  vous  rappeler  les  chiffres  que  je  vous  citais  tout 
à  l'heure  et  qui  se  rapportent  à  des  accouchements  ayant 
eu  lieu  à  Paris  (322  accouchements,  1  décès  ;  1258  accou- 
chements, 0  décès)  ;  il  me  suffira  encore  de  vous  renvoyer  aux 
statistiques  que  j'ai  fait  passer  sous  vos  yeux  au  commence- 
ment de  ces  leçons,  statistiques  portant  sur  plus  de  15,000  ac- 
couchements, et  qui  prouvent  que  la  méthode  antiseptique, 
avec  l'emploi  du  sublimé,  a  fait  tomber  la  mortalité  de  la  Ma- 
ternité à  1  0/0  et  celle  de  la  Clinique  à  moins  de  1  0/0. 
Vous  n'avez  pas  oublié  non  plus,  je  pense,  que,  si  faible  qu'elle 
soit  aujourd'hui,  cette  mortalité  n'en  est  pas  moins  presque 
entièrement  imputable  à  des  accidents  (éclampsie,  héniorrha- 
gies,  rupture  de  l'utérus,  etc.),  sans  aucune  relation  avec  la  sep- 
ticémie et  que  l'infection  puerpérale,  a  pour  ainsi  dire  dis})aru 
de  nos  hôpitaux,  où  affluent  pourtant  les  cas  graves  envoyés  de 
la  ville  ;  aussi  voyons-nous  assez  souvent  des  séries  de  plu- 
sieurs centaines  d'accouchements  sans  un  seul  décès  (1). 

Voilà  les  bienfaits  de  la  méthode  antisepti(jiie.  Quant  aux 

(1)  Pendant  l'année  scolaire  1890-1891,  sur  1,840  accouchements,  il  n'y  a  pas 
eu  un  seul  décès  par  infection  puerpérale  dans  mon  service. 
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états  do  service  de  Feau  simple,  ils  ne  sont  pas  encore 
solidement  établis. 

D'ailleurs,  les  injections  d'eau  simple  n'ont  qu'un  effet 
mécanique,  celui  d'entraîner  au  dehors  les  matières  in- 
fectieuses. C'est  bien  ainsi  du  reste  que  M.  Lancry  in- 
terprète leur  action  :  «  L'eau  simple  ne  stérilise  pas  les  lo- 
chies, mais  elle  expulse  les  lochies  et  les  agents  infectieux, 
microbes  ou  autres,  auxquels  elles  servent  de  véhicule.  »  Ce- 
pendant il  est  loin  d'être  démontré  que,  même  à  ce  point  de 
vue,  les  injections  soient  complètement  efficaces. 

Dans  le  but  d'éclairer  cette  question,  j'ai  fait  faire  quelques 
expériences  par  mon  préparateur,  M.  Vignal,  qui  a  pris 
des  morceaux  de  flanelle  imprégnés  de  streptocoque,  les  a 
introduits  dans  un  tube  de  verre,  et  a  fait  passer  dans  ce 
tube,  pendant  1  heure  et  même  2  heures,  un  courant  d'eau 
stérilisée.  La  flanelle,  quoique  soumise  à  une  irrigation 
d'aussi  longue  durée,  n'en  a  pas  moins  fourni  des  cultures 
de  streptocoque,  quand  on  l'a  plongée  dans  un  bouillon  nutri- 
tif. Assurément  une  expérience  de  ce  genren'est  pas  absolument 
probante,  car  il  ne  faut  pas  assimiler  un  tissu  de  flanelle  à  la 
muqueuse  vaginale  ;  néanmoins  les  muqueuses  du  vagin  et 
du  col  utérin  présentant,  comme  la  flanelle,  des  anfractuo- 
sités  et  des  replis  qui  servent  d'abri  aux  micro-organismes, 
un  simple  courant  d'eau  est  insuffisant  à  les  entraîner.  C'est 
ce  que  démontrent,  avec  une  entière  évidence,  plusieurs  tra- 
vaux ayant  pour  base  des  recherches  cliniques  dont  je  vous 
parlerai  plus  tard  (voyez  Antisepsie  pendant  la  grossesse). 

Enfin,  après  avoir  lu  ce  que  M.  Lancry  avait  écrit  sur  les 
heureux  résultats  obtenus  avec  les  injections  vaginales  d'eau 
simple  ou  bouillie,  j'ai  voulu  me  rendre  compte  par  moi-même 
de  la  valeur  de  ces  dernières,  et,  dans  l'une  de  mes  salles, 
j'ordonnai  que  les  injections  fussent  faites  avec  de  l'eau  bouillie. 
Vous  avez  vu,  dans  cette  salle,  la  moyenne  des  tempéra- 
tures s'élever  très  rapidement  et  deux  femmes  être  atteintes  de 
septicémie.  L'une  d'elles  eut  un  grand  frisson,  et  on  lui  fit  deux 
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injections  intra-utérines  avec  du  sul)lim(''  à  L  sur  5000.  Les 
accidents  septicémiques  disparurent  aussitôt,  mais  la  malade 
fut  intoxiquée  profondément  par  le  sublimé,  et  vous  n'avez 
pas  oublié  les  craintes  qu'elle  nous  a  inspirées.  Fort  heureu- 
sement, elle  est  sortie  de  la  Clini([ue  complètement  guérie, 
mais  si  elle  avait  succombé,  j'aurais  été  en  quehpie  sorte  au- 
torisé à  dire  que  sa  mort  devait  être  attribuée  aux  injections 
d'eau  bouillie,  puisque  celles-ci  ayant  été  impuissantes  à  pré- 
venir la  septicémie,  nous  avaient  forcés  de  recourir  aux  injec- 
tions intra-utérines  de  sublimé. 

Voilà,  ^lessieurs,  les  graves  accidents  auxquels  vous 
exposeriez  vos  accouchées,  si  vous  vous  laissiez  aller  à  em- 
ployer l'eau  simple.  En  vérité,  ce  n'est  pas  avec  173  accouche- 
ments heureux  qu'on  peut  faire  sérieusement  la  critique 
d'une  méthode  aussi  ellicace  que  la  méthode  antisepti([ue 
qui  a  fait  ses  preuves  dans  tous  les  pays. 

Dans  la  pratique  obstétricale,  l'eau  simple  ne  donne  donc 
ni  \ asepsie  ni  X antisepsie^  mais  une  sécurité  trompeuse  qui 
expose  l'accoucheur  à  de  terribles  surprises  (1). 

Cependant,  depuis  ces  dernières  années,  on  cherche  à  substi- 
tuer l'asepsie  à  l'antisepsie,  en  opposant  à  l'emploi  constant 

(1)  Au  commencement  de  Tannée  1891,  M.  Lancry  a  lu,  devant  la  Société  des 
sciences  médicales  de  Lille,  un  mémoire  (*j  à  la  lin  duquel  il  expose  que  pour 
une  nouvelle  série  de  42  accouchements  où  il  a  employé  les  injections  vaginales 
d'eau  simple,  3  femmes  furent  assez  sérieusement  malades.  Chez  la  première,  il  y 
avait  eu  rétention  des  membranes  pendant  24:  heures,  et  M.  Lancry  fit  deux  injec- 
tions intra-utérines  d'acide  phénique  à  5  0/0.  La  seconde  eut  un  érysipMe  i\  point 
de  départ  vulvaire.  Enfin,  chez  la  troisième,  la  fièvre  débuta  le  deuxième  jour; 
il  se  développa  une  salpingite  gauche,  et,  six  semaines  après  l'accouchement, 
cette  femme  avait  encore  des  douleurs  abdominales  et  des  accès  de  fièvre.  A  propos 
de  cette  femme,  M.  Lancry  exprime  même  le  regret  de  n'avoir  pas  pratiqué  d'in- 
jection intra-utérine  (p.  15}. 

Toujours  est-il  que  M.  Lancry  est  moins  absolu  dans  ce  second  mémoire  que 
dans  le  premier,  et  s'il  conserve  encore  une  prédilection  marquée  pour  les 
injections  d'eau  simple,  du  moins  il  accorde  que  parfois  ou  est  obligé  de  recourir 
aux  antiseptiques. 

{*)  Lancry.  L' accouchement  et  la  fièvre  puerpérale  à  la  eu  nq^ijne.  Koseudael, 
Brochure,  in-8°,  1891. 


124  DE  l'asepsie  en  obstétrique 


des  antiseptiques  des  objections  sérieuses  auxquelles  je  veux 
répondre. 

On  a  dit  qu'avec  de  l'eau  simple,  bien  stérilisée,  et  une  pro- 
preté méticuleuse,  quelques  chirurgiens,  comme  Lawson  Tait, 
Bantock,  etc.,  obtiennent  des  résultats  au  moins  aussi  satis- 
faisants que  les  chirurgiens  qui  font  usage  des  antiseptiques. 
Soit.  Mais  les  conditions  ne  sont  pas  les  mêmes  en  chirurgie 
et  en  obstétrique.  Voyez  plutôt  :  Quand  on  veut  pratiquer  une 
opération  chirurgicale,  on  exige  pour  le  malade  une  propreté 
irréprochable  ;  la  région,  sur  laquelle  portera  le  bistouri,  est 
savonnée,  rasée,  brossée  et  lavée  avec  le  plus  grand  soin  ;  les 
instruments  sont  d'une  asepsie  parfaite;  enfin,  la  désinfection 
des  mains  de  l'opérateur  est  absolue,  c'est  alors  seulement 
qu'on  procède  à  l'opération.  11  s'agit,  par  exemple,  d'une  ova- 
riotomie  :  l'incision  de  la  paroi  abdominale  est  aussi  petite  que 
possible  ;  le  kyste  est  attiré  au  dehors  ;  on  sectionne  son  pédi- 
cule après  l'avoir  lié  ;  on  se  hâte  de  fermer  la  plaie  abdominale 
par  des  sutures,  et  on  la  recouvre  d'un  pansement  assu- 
jetti de  manière  à  offrir  aux  microbes  une  barrière  infranchis- 
sable, pansement  qu'on  renouvelle  aussi  rarement  que  pos- 
sible. 

Se  trouve-t-on  dans  les  mêmes  conditions  avec  une  nouvelle 
accouchée  ?  Evidemment  non,  et  cela  pour  plusieurs  raisons. 
D'abord,  le  canal  génital,  à  cause  de  sa  profondeur,  de  ses 
diverticules,  des  nombreux  replis  de  sa  muqueuse,  est  difficile 
à  désinfecter  ;  puis,  le  voisinage  de  l'anus  et  du  méat  urinaire 
est  non-seulement  une  cause  permanente  d'infection,  mais 
encore  un  obstacle  à  l'application  d'un  pansement  occlusif 
de  la  vulve,  qui  est  toujours  plus  ou  moins  béante,  acces- 
sible par  conséquent  aux  microbes.  Enfin,  les  déchirures  qui 
résultent  de  l'accouchement  sont  souvent  à  ce  point  irré- 
gulières et  contuses,  qu'il  est  impossible  de  les  bien  réunir  par 
la  suture. 

Au  point  de  vue  de  l'asepsie,  ce  qui  est  vrai  en  chirurgie 
ne  l'est  donc  pas  toujours  en  obstétrique.  En  admettant  même 
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qu'il  fût  un  jour  démontré  que  Tascpsic  est  suffisante  en  cliiriir- 
o'ie,  je  pense  qu'on  ne  pourrait  jamais  s'en  contenter  en  ol)st(''-  > 
trique.  11  y  a,  en  effet,  chez  les  accouchées,  trop  de  causes 
d'infection  auxquelles  nous  ne  pouvons  les  soustraire  complé- 
ment, pour  qu'il  soit  prudent  de  renoncei'  chez  elles  à  l'emploi 
des  substances  antisepticpies. 

La  pi'opreté  est  bonne,  à  coup  sur,  excellente  même  ;  elhi 
est  la  condition^i/^e  quâ  non  de  toute  aiitise})sie,  mais  à  elle 
seule,  elle  est  insuffisante.  Si,  <4'rà('e  à  mie  propi*eté  méticu- 
leuse, à  une  désinfection  absolue  de  nos  mains  et  de  nos 
instruments,  nous  ne  jiortons  pas  de  microbes  dans  les 
organes  génitaux,  nous  ne  détruisons  ni  ceux  ([ui  y  existaient, 
ni  ceux  qui  y  ])énètrent,  malgré  les  pansements  viilvaii'es  les 
mieux  a])pli(|ués.  Ces  micr(d)es,  il  est  donc  ])rudeiit  de  les 
tuer  ou  de  les  neutraliser  avec  des  agents  antiseptiques. 

Supposons  encore,  je  le  veux  bien,  que,  dans  certains  cas, 
nous  puissions  nous  contenter  de  l'asepsie,  mais  serions-nous 
autorisés  à  le  faire  chez  les  malheureuses  femmes,  revêtues 
de  vêtements  sordides,  qui  arrivent  à  l'hôpital  avec  tous  les 
stigmates  de  la  misère  ?  Evidemment  non,  car  ces  femmes 
portent,  sur  elles,  des  milliers  de  micro-organismes,  lîecouvrir 
ces  femmes  de  linge  propre,  leur  donner  un  bain  savonneux, 
suivi  d'une  toilette  vulvaire  avec  de  l'eau  ordinaire  et  du 
savon,  pratiquer  chez  elles  des  injections  vaginales  avec  de 
l'eau  bouillie,  c'est  faire  sans  doute  de  la  bonne  besogne,  mais 
ce  n'est  pas  obtenir  une  désinfection  complète.  Après  ces 
manipulations,  il  restera  encore,  en  ell'et,  beaucoup  de  microbes 
vivants  dans  h^s  oro^anes  (génitaux  (h^  ces  femmes,  car  l'eau 
bouillie  n'aura  pas  entraîné  tous  les  micro-organismes  et  aura 
glissé  sur  ceux  qu'elle  y  laisse  sans  pouvoir  les  tuer.  (Voyez  : 
Antisepsie  pendant  la  grossesse.) 

Je  me  suis  étendu  longuement  sur  cette  question,  parce 
que  j'ai  tenu  à  vous  î)rémunir  conti'e  le  danger  qu'il  y  aurait 
à  vouloir  contester  l'utilité  de  l'antisepsie  génitale  dans  la 
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pratique  des  accouchements,  et  aussi  vous  mettre  en  garde 
contre  les  désastres  auxquels  vous  vous  exposeriez  si,  parta- 
geant l'engouement  injustifiable  dont  l'eau  simple  a  été  l'objet 
de  la  part  de  quelques  médecins,  vous  renonciez  à  l'emploi 
des  solutions  antiseptiques  chez  vos  accouchées,  pour  vous 
contenter  d'eau  simple. 

Tous  les  antiseptiques,  même  les  plus  faibles,  valent  mieux 
que  Feau  simple  :  la  clinique  et  le  laboratoire  le  démontrent. 
Dans  un  hô})ital  comme  celui-ci,  employer  l'eau  simple, 
bouillie,  ou  môme  stérilisée  à  l'autoclave,  ce  serait  s'exposer 
presque  sûrement  à  faire  éclater  des  épidémies  puerpérales 
analogues  à  celles  qui  décimaient  autrefois  les  maternités  ; 
l'expérience  nouvelle  que  je  viens  d'en  faire  à  la  Clinique  le 
démontre  une  fois  de  plus  (voyez  p.  122). 

L'antisepsie  est,  au  contraire,  la  sauvegarde  des  nouvelles 
accouchées. 

Je  tiens  à  l'affirmer  avec  énergie,  car  quelques  accoucheurs, 
surtout  en  Allemagne,  estiment  qu'il  faut  renoncer  pendant  la 
grossesse,  l'accouchement  et  les  suites  de  couches,  à  la  plus 
grande  partie  des  pratiques  antiseptiques,  et  spécialement  aux 
injections  vaginales,  non  seulement  dans  les  cas  normaux, 
mais  encore  dans  les  cas  de  dystocie.  Ils  croient  trouver  des 
araruments  décisifs  en  faveur  de  leur  manière  de  voir  dans  des 
statistiques  publiées  par  Léopold,  Mermann,  etc.,  statistiques 
qui  montrent  que,  sur  plusieurs  centaines  de  femmes  accou- 
chées spontanément  ou  artificiellement,  sans  qu'on  ait  procédé 
chez  elles  à  la  désinfection  du  vagin,  la  morbidité  a  été  très 
faible  et  la  mortalité  presque  nulle.  Mais  je  n'insiste  pas 
davantage  sur  ce  sujet,  car  j'aurai  aie  traiter  avec  quelques 
développements  dans  les  chapitres  consacrés  à  Tantisepsie 
pendant  l'accouchement  et  les  suites  découches. 

11  faut  remarquer,  toutefois,  qu'indépendamment  delà  désin- 
fection absolue  des  mains  de  l'accoucheur  et  de  la  sage-femme, 
de  la  stérilisation  des  linges,  etc.,  toutes  précautions  qui 
constituent  l'asepsie  et  que  ces  auteurs  regardent  comme 
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indispensables,  ils  ne  manquent  jamais  de  faire  savonner, 
brosser  et  laver,  avec  des  solutions  antiseptiques,  la  vulve  et 
les  régions  avoisinantes,  et  cela  aussi  bien  pendant  le  travail 
que  pendant  les  suites  de  couches.  Ils  ne  sont  donc  pas  oj)po- 
sés,  en  définitive,  aux  pratiques  antisepti([ues,  ils  considèrent 
seulement  comme  superllu  de  réaliser  certaines  d'entre  elles 
et,  en  particulier,  Tantisepsie  du  vagin  et  de  l'utérus,  les 
organes  génitaux  internes  ne  contenant  pas,  d'après  eux,  de 
germes  pathogènes. 

Mais,  pour  mon  compte  personnel,  je  crois  sage  et  prudent 
de  rester  fidèle  à  l'antisepsie  sous  tous  ses  modes,  et  de 
recourir  toujours  aux  injections  vagiihales  antis('pti(pies  pen- 
dant les  suites  de  couches. 

En  obstétrique,  Fasepsie  étant  insuffisante,  il  faut  y  adjoindre 
l'antisepsie  dont  nous  allons  maintenant  aborder  l'étude,  en 
commençant  par  celle  des  substances  antiseptiques. 

L'eau  nous  sert  principalement  pour  préparer  nos  solutions 
antiseptiques,  quelquefois  même  elle  est  employée  pure  sans 
addition  de  substance  microbicide  ;  il  faut  donc  qu'elle  soit 
exempte  de  tout  germe  vivant.  Mais  l'eau  ordinaire,  vous  vous 
le  rappelez,  contient  toujours  des  microbes  qui  sont  une  source 
de  dangers  (voyez  p.  37).  L'eau  bouillie  vaut  mieux;  avec 
elle,  cependant,  on  risque  encore  d'introduire  des  microbes 
dans  les  organes  génitaux,  puisque  certains  d'entre  eux 
résistent  à  l'ébuUition  (voyez  p.  65).  Il  serait  donc  préfé- 
rable de  faire  usage  d'eau  portée  à  une  température  supé- 
rieure à  100''.  M.  Pasteur  en  avait  reconnu  depuis  longtemps 
la  nécessité,  si  l'on  en  juge  d'après  les  paroles  qu'il  prononça, 
à  la  tribune  de  l'Académie  de  médecine,  à  propos  d'une 
discussion  sur  la  septicémie  puerpérale  :  «  On  devrait,  sui- 
vant moi,  dit-il,  proscrire  l'emploi  des  eaux  communes  poul- 
ies lavages  des  voies  vaginales.  Quoi  de  plus  simple  que 
d'user  seulement  d'eau  qui  aurait  été  portée  à  115''  ?  »  (1). 

(1)  Pasteur.  Bvllctui  de  l'Académie  de  médecine,  1879,  p.  274. 
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C'est  dire  qu'on  emploiera  de  préférence  l'eau  surchauffée, 
portée  à  120°,  sous  pression  (voyez  p.  68),  mais  comme  ce  n'est 
réalisable  que  dans  certains  grands  services,  il  faudra,  la 
plupart  du  temps,  se  contenter  d'eau  bouillie.  Dans  tous  les 
cas,  on  ne  fera  usage  que  d'eau  stérilisée  ou,  à  son  défaut, 
d'eau  bouillie  pour  préparer  les  solutions  antiseptiques. 


QUATRIÈME  PARTIE 


DES  ANTISEPTIQUES 


Autrefois,  on  faisait  empiriquement  un  peu  d'antisepsie,  au 
moyen  de  divers  agents  désinfectants  ou  antiputrides,  mais  on 
n'a  réellement  compris  le  mode  d'action  des  substances  anti- 
septiques, que  depuis  M.  Pasteur,  dont  les  admirables  décou- 
vertes ont  révolutionné  la  médecine  de  fond  en  comble.  C'est 
en  s'inspirant  de  ces  découvertes  que  Lister,  en  18G7,  conçut 
et  introduisit  dans  la  pratique  chirurgicale  la  méthode  antisep- 
tique (1).  Cette  méthode  cependant  ne  fut  acceptée  que  tar- 
divement en  France,  et  c'est  à  M.  J.  Lucas-Championnière 
que  revient  le  grand  honneur  de  l'avoir  préconisée  et  vulgarisée 
dans  notre  pays,  en  publiant  successivement,  en  18G9,  1875, 
1876,  1880  (2),  différents  travaux  sur  l'application  de  l'anti- 
sepsie à  la  chirurgie  et  à  l'obstétrique. 

Au  début,  avec  Lister,  l'acide  phénique  était  le  seul  agent 
antiseptique  employé.  Mais  bientôt,  grâce  aux  recherches  de 
laboratoire,  différentes  substances  vinrent  prendre  place  à 
côté  de  lui,  et  des  expérimentateurs  tels  que  O'Nial  (3), 

(1)  J.  Lister.  On  a  new  method  of  treating  compound  fractures,  abscess,  etc., 
with  observations  on  the  conditions  of  suppuration.  Lancct,  t.  J,  mars  1867, 
p.  326  et  suiv. 

(2)  J.  Lucas-Championnière.  Chirurgie  antiseptique.  Principes,  modes  d'ap- 
plication et  résultats  du  pansement  de  Lister.  Paris,  2^  édit.,  1880. 

(3)  O'NiAL.  The  relative  power  of  some  reputed  antiseptic  agents.  Armij  viedi- 
cal  Report  for  1871.  Londres,  1872,  p.  2U2  (d'après  Vallin). 
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Buchholtz  (1),  Jalan  de  la  Croix  (2),  Miquel  (3),  dressèrent 
des  tables  où  les  antiseptiques  furent  classés  par  rang  d'acti- 
vité. Vous  en  trouverez  un  bon  résumé  dans  le  traité  de 
M.  Vallin  (4).  Il  m'est  impossible  d'étudier  ici  ces  travaux, 
et  je  dois  me  borner  à  en  tirer  les  déductions  suivantes  : 

1^  Les  résultats  obtenus  par  les  différents  expérimentateurs 
ne  sont  pas  tout  à  fait  concordants  ; 

2^  La  résistance  plus  ou  moins  grande,  que  les  bouillons  de 
culture  additionnés  d'une  substance  antiseptique  quelconque, 
opposent  à  la  puUulation  des  microbes,  n'est  pas  toujours  pro- 
portionnelle à  la  quantité  de  cette  substance  antiseptique; 

3**  Tel  antiseptique  tue  un  microbe  et  n'a  que  peu  d'action 
sur  un  autre  microbe. 

Les  recherches  des  expérimentateurs  n'ont  d'ailleurs  pas 
toujours  porté  sur  les  microbes  qu'on  observe  chez  les  femmes 
en  couches,  de  sorte  qu'on  ne  peut  pas  généraliser  les  résul- 
tats de  leurs  recherches,  ni  les  appliquer  en  particulier  à  l'obs- 
tétrique. 

En  obstétrique,  en  effet,  il  faut  avoir  principalement  en  vue 
trois  microbes  (voir  p.  24)  : 

Le  streptococcus  pyogenes, 

Le  staphylococcus  aureus, 

Le  vibrion  septique. 
Pour  savoir  comment  ces  trois  microbes  se  comportent  vis- 
à-vis  des  différents  antiseptiques,  de  nouvelles  recherches 
m'ont  donc  paru  nécessaires.  J'en  ai  chargé  mon  préparateur, 
M.  le  docteur  Vignal,  et  je  lui  ai  demandé  de  faire  plu- 
sieurs séries  d'expériences,  dont  j'ai  arrêté  avec  lui  le  pro- 
gramme, et  dont  j'ai  suivi  attentivement  les  résultats.  Mais 
à  lui  seul  appartient  le  mérite  de  l'exécution  et  de  la  technique 

(1)  Buchholtz.  Uber  das  Verlialten  von  Bakterien  zu  einigen  Antisepticis. 
Inang.  Dissert.  Dorpat,  1876. 

(2)  Jalan  de  la  Ceoix.  Das  Verhalten  der  Bakterien  des  Fleischwassers 
gegen  einige  Antiseptica.  Arch.fûr  experim.  PatJiol.,  1881,  t.  XIII,  p.  175. 

(3)  Miquel.  Les  organismes  vivants  de  V atmosphère.  Paris,  in-S'',  1883. 

(4)  Vallin.  Traité  des  désinfectants  et  de  la  désinfection.  Paris,  in-8^,  1883. 
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de  ces  expériences  qui  sont  délicates,  difficiles,  et  demandent 
beaucoup  de  temps,  de  patience  et  d'habileté.  Je  ne  saurais 
trop  le  remercier  du  soin  et  du  zèle  qu'il  y  a  apportés. 

Je  vais  vous  exposer  d'abord  ces  expériences  avec  détail  ; 
je  passerai  ensuite  à  l'étude  de  chaque  antisepti(jue  en  par- 
ticulier. 

I.           RECHERCHES  EXPERIMENTALES  RELATIVES  A  l'aCTION  DE 

QUELQUES  ANTISEPTIQUES  SUR  LE  STREPTOCOQUE,  LE  STA- 
PHYLOCOQUE ET  LE  VIRRION  SEPTIQUE. 

a.  —  Streptocoque  et  Staphylocoque  (1). 

Les  résultats  auxquels  nous  sommes  arrivés,  M.  Yignal  et 
moi,  avec  le  streptococcus  pyogenes  et  le  staphylococcus 
aureus,  ont  été  si  remarquablement  les  mêmes,  qu'il  y  aurait 
inutilité  à  les  exposer  séparément  ;  nos  chiiFres  s'appliqueront 
donc  également  à  ces  deux  microbes. 

Nous  avons  expérimenté  sur  eux  exactement  dans  les 
mômes  conditions  ;  toutefois,  les  cultures  du  streptocoque  ont 
été  faites  dans  du  bouillon  de  touraillon  peptonisé,  et  filtré  à 
la  bougie  Chamberland,  d'après  le  procédé  de  M.  G.  lloux 
(de  Lyon),  tandis  que  le  staphylocoque  a  été  cultivé  dans  le 
bouillon  de  veau,  préparé  comme  il  l'est  en  général  pour  les 
études  bactériologiques. 

(1)  L'exposé  de  ces  recherches  a  été  fait  dans  les  leçons  que  j'ai  professées 
du  19  au  29  avril  1890  ;  il  a  été  publié  en  grande  partie,  le  l*""  juillet  1890,  dans 
les  Archives  de  médecine  expérimentale  et  d.'anatomie imtJwlog ique,et  a  paru  sous 
le  titre  de  Recherches  expérimentales  relatives  à  l'action  de  quelques  antisep- 
tiques sur  le  streptocoque  et  le  si  apliylocoquf  pyogenes^  parle  professeur  Taknier 
et  M.  W.  ViGNAL.  Je  ne  fais  donc  guère  que  le  transcrire  ici,  avec  quelques  modi- 
fications ou  additions  qui  me  paraissent  utiles  aujourd'hui. 

En  rédigeant  ces  leçons,  j'y  ai  ajouté  l'étude  de  certaines  matières  colorantes 
désignées  sous  le  nom  pyoctanines  étudiées  par  Stilling  et  par  MM.  G.  Sée 
et  Morau  ;  de  la  microcidine  que  M.  Berlioz  vient  de  préconiser,  et  enfin  du 
lysol  et  du  fluoclilorure  de  sodium.  Mais  je  n'ai  parlé  de  ces  substances  ou  ne  les 
ai  expérimentées  qu'après  avril  1890. 
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Outre  les  antiseptiques  généralement  employés  en  obsté- 
trique, tels  que  lebichlorure  de  mercure, l'acide  phénique,  etc., 
nous  avons  expérimenté  sur  quelques  autres  substances  dont 
l'étude  nous  a  paru  intéressante.  Parmi  ces  dernières,  nous 
signalerons  :  la  créoline,  autour  de  laquelle  on  a  fait  grand 
bruit  et  qui  jouit  d'une  certaine  vogue  en  Allemagne  ;  Toxy- 
cyanure  de  mercure  dont  M.  P.  Chibret  a  obtenu  de  bons 
résultats  en  ophtalmologie,  et  qui  a  l'avantage  de  ne  pas 
attaquer  les  tranchants  des  couteaux  ;  divers  sels  de  cuivre 
étudiés  par  M.  Galippe. 

i**®  Série  (inexpériences. 

Dans  cette  série  d'expériences,  nous  avons  procédé  comme 
l'ont  fait  O'Nial,  Jalan  de  la  Croix  et  presque  tous  les  auteurs 
qui,  après  eux,  ont  étudié  l'action  des  antiseptiques.  C'est- 
à-dire  qu'immédiatement  après  avoir  inoculé  un  bouillon  de 
culture  avec  un  microbe,  nous  avons  ajouté  à  ce  bouillon  l'an- 
tiseptique destiné  à  empêcher  le  développement  du  microbe, 
et  que  nous  avons  déterminé,  par  des  recherches  plus  ou  moins 
nombreuses,  la  dose  d'antiseptique  nécessaire  pour  atteindre 
ce  but.  Ces  expériences  sont  très  instructives,  mais  je  me 
hâte  de  vous  faire  remarquer  que,  des  renseignements  qu'elles 
fournissent,  on  ne  peut  déduire  que  des  indications  approxi- 
matives sur  la  valeur  antiseptique  de  ces  diverses  subs- 
tances, considérées  dans  leurs  applications  cliniques. 

Voici  comment  nous  avons  procédé.  Dans  50  grammes  de 
bouillon  nutritif,  nous  avons  introduit  successivement  2  gout- 
tes d'une  culture  de  streptocoque  ou  d'une  culture  de  staphylo- 
coque et  une  dose  variable  d'antiseptique  ;  puis  nous  avons 
placé  les  ballons  dans  l'étuve  à  Sô'^-SS*^. 

Si,  au  bout  de  quatre  jours,  il  ne  s'était  pas  encore  déve- 
loppé de  flocons  dans  le  bouillon  nutritif,  nous  ensemen- 
cions de  nouveau  les  ballons  avec  deux  autres  gouttes  des 
cultures  précédentes,  et  nous  les  remettions  à  l'étuve  pour  six 
jours. 
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Nous  avons  déterminé  par  ces  expériences  qu'il  fallait,  pour 
empêcher  le  développement  du  streptocoque  et  du  staphyloco- 
que, introduire  dans  un  litre  de  bouillon  : 

Streptocoque  et  Sta- 
phylocoque. 

grammes 

0,015. ...  de  bichlorure  de  mercure  pur,  additionné  du  double 
de  son  poids  d'acide  tartrique  ou  de  chlorhy- 
drate d'ammoniaque,  ou  encore  de  100  fois  son 
poids  d'alcool. 

0,04-0,045  de  biiodure  de  mercure,  additionné  du  double  de 


son  poids  d  iodure  de  potassium. 

0,90          d'iode  dissous  dans  l'eau,  avec  addition  du  double 

de  son  poids  d'iodure  de  potassium. 

2   d'acide  phénique. 

0,1G5. ...  de  sulfate  de  cuivre. 
0,700. . . .  d'acide  salicylique. 

0,165....  de  thymol  dissous  dans  l'eau,  avec  addition  du 
quart  de  son  poids  de  soude  caustique. 

3   d'acide  phénylsulfurique. 

0,05  d'oxycyanure de  mercure. 

0,675. ...  de  chlorure  de  cuivre. 

0,74          de  sulfate  de  cuivre  ammoniacal. 

0,980  d'azotate  de  cuivre  ammoniacal. 

4   d'hydrate  de  chloral. 

3   de  créoline  Pearson  (1). 

3,335. . . .  d'acide  borique. 

0,700         de  naphtol  (5. 

0,57          de  cyanine  (bleu  de  quinoléine). 

0,75   de  safranine. 

0,35          de  violet  de  méthyle  (pyoctanine)  (1). 

0,35  de  jaune(auramine)  de  méthyle  (pyoctanine). 

0,*20  de  microcidine. 

1,50  de  lysol. 

0,25  de  fluochlorure  de  sodium. 


(1)  La  créoline  de  Pearson  rendant  trouble  le  bouillon  de  culture,  et  le  violet 
de  méthyle  le  rendant  peu  transparent,  nous  avons  déterminé  la  dose  d'anti- 
septique qu'il  était  nécessaire  d'ajouter  aux  bouillons  pour  les  rendre  stériles  en 
ensemençant  quelques  gouttes  de  ces  bouillons  dans  des  tubes  de  gélose  nutri- 
tive, toutes  les  fois  que  l'examen  microscopique  nous  paraissait  douteux. 
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2®  Séîde  d'expériences. 

Les  premières  expériences,  que  nous  venons  de  relater, 
n'indiquent  qu'une  seule  chose  :  la  dose  d'antiseptique  néces- 
saire pour  empêcher  le  développement  du  streptocoque,  dans 
un  bouillon  de  culture  préalablement  stérilisé  ;  mais  des  condi- 
tions analogues  n'existent  pour  ainsi  dire  jamais  en  clinique, 
où  on  a  généralement  affaire  à  un  milieu  dcgà  peuplé  de  micro- 
organismes qui  y  pullulent. 

Pour  arriver  à  connaître  la  dose  d'antiseptique  qui  tuera 
le  streptocoque  en  voie  de  développement  dans  le  bouillon 
nutritif,  il  faut  modifier  l'expérience. 

A  cet  effet,  nous  avons  ensemencé  des  ballons  de  bouillon 
avec  une  goutte  d'une  culture  de  streptocoque  âgée  de  qua- 
rante-huit heures,  puis  nous  avons  placé  les  ballons  pendant 
24  heures  dans  l'étuve  à  30"  ;  le  streptocoque  s'était  alors  un 
peu  développé,  et  l'on  apercevait  dans  le  bouillon  quelques 
petits  flocons,  très  suffisants  pour  indiquer  que  le  micro-or- 
ganisme était  en  plein  développement,  mais  pas  assez  nom- 
breux cependant  pour  gêner  les  observations  ultérieures. 

Nous  avons  introduit  alors,  dans  ces  bouillons,  des  doses 
croissantes  d'antiseptiques,  et  porté  ensuite  les  ballons  à  l'étuve 
à  36«-38^ 

Lorsque  la  dose  d'antiseptique  a  été  suffisante  pour  arrêter 
le  développement  du  streptocoque,  on  ne  voit,  même  au  bout 
de  quelques  jours,  ni  apparaître  de  nouveaux  flocons,  ni 
grossir  ceux  qui  existaient  déjà;  au  contraire,  les  flocons, 
composés  de  microbes  en  pleine  vie  avant  l'addition  d'anti- 
septique, se  désagrègent  et  précipitent  au  fond  des  ballons. 

Il  peut  se  faire  que  la  dose  d'antiseptique  introduite  soit 
assez  grande  pour  empêcher  le  développement  des  microbes, 
mais  insuffisante  pour  les  tuer  :  dans  ce  cas,  une  goutte  du 
liquide  du  ballon,  ensemencée  sur  la  gélose,  donne  en  48  heures 
les  colonies  caractéristiques  du  streptocoque  ;  aussi  est-il  né- 
cessaire de  faire  cette  épreuve,  si  on  veut  être  certain  que  la 
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dose  d'antiseptique  employée  a  été  assez  forte  pour  tuer  le 
micro-orgajiisme,  ou  si  elle  n'a  pas  simplement  ralenti  ou  em- 
pêché le  développement  de  ce  microbe,  dans  le  milieu  où 
elle  a  été  introduite. 

Les  expériences  faites  de  cette  façon  nous  ont  montré  que 
pour  tuer  le  streptocoque  et  le  staphylocoque,  en  voie  de 
multiplication,  dans  un  litre  de  bouillon  nutritif,  il  était  néces- 
saire d'ajouter  : 

streptocoque  et  Sta- 


phylocoque, 
grammes 

0,05  de  bichlorure  de  mercure  pur,  additionné  du  dou- 
ble de  son  poids  d'acide  tartrique  ou  de  chlo- 
rhydrate d'ammoniaque,  ou  encore  de  100  fois  son 
poids  d'alcool. 

0,15   de  biiodure  de  mercure,  additionné  du  double  de 

son  poids  d'iodure  de  potassium. 

1,20   d'iode  dissous  dans  l'eau,  avec  addition  du  double 

de  son  poids  d'iodure  de  potassium. 

3-3,25....  d'acide  phonique. 

0,25   de  sulfate  de  cuivre. 

0,730-0,835  d'acide  salicylique. 

0,50   de  thymol  dissous  dans  de  l'eau,  avec  addition  du 

quart  de  son  poids  de  soude  caustique. 

4   d'acide  phénylsulfurique. 

0,75   d'oxycyanure  de  mercure. 

0,83   de  chlorure  de  cuivre. 

0.  95   de  sulfate  de  cuivre  ammoniacal. 

1,10   d'azotate  de  cuivre  ammoniacal. 

10   d'hydrate  de  chloral. 

4   de  créoline  Pearson. 

7,60   d'acide  borique. 

1   de  naphtol  |3. 

0,65   de  cyanine  (bleu  de  quinoléine). 

0,90   de  safranine. 

0,47   de  violet  de  méthyle  (pyoctanine). 

1,25   de  jaune  (auramine)  de  méthyle  (pyoctanine). 

0,30-0,40..  de  microcidine. 

2,50-3 ....  de  lysol. 

0,60   de  fluochlorure  de  sodium. 


136        DES  ANTISEPTIQUES.    RECHERCHES  EXPERIMENTALES 


3®  Série  cV expériences . 

Afin  de  savoir  quel  était  le  temps  nécessaire  à  une  solution 
antiseptique  déterminée,  pour  tuer  le  streptocoque  et  le  sta- 
phylocoque mis  en  contact  avec  elle,  nous  avons  entrepris  les 
expériences  suivantes,  qui  sont,  jusqu'à  un  certain  point,  la 
reproduction  de  celles  que  R.  Koch  a  faites  avec  la  bactéridie 
charbonneuse. 

Nous  avons  trempé  dans  une  culture  de  streptocoque  des 
fils  de  soie  grège  et,  après  les  avoir  laissés  sécher  dans  un 
long  et  large  tube  stérilisé  où  ils  étaient  suspendus,  nous  les 
avons  divisés  en  petits  paquets  ayant  environ  un  centimètre 
de  long.  Ces  petits  paquets  ont  ensuite  été  plongés  dans  des 
solutions  antiseptiques  maintenues  à  une  température  de 
36«-38\ 

Toutes  les  minutes,  toutes  les  deux  minutes,  ou  toutes  les 
cinq  minutes,  suivant  des  indications  que  nous  avaient  four- 
nies des  expériences  préliminaires,  nous  retirions  de  la  solution 
antiseptique  un  de  ces  paquets,  nous  le  plongions  rapidement 
dans  un  peu  d'eau  stérilisée,  puis  nous  le  suspendions  au  bout 
d'un  crochet  de  verre  ou  de  platine  dans  la  partie  supérieure 
d'un  flacon  contenant  un  litre  d'eau  stérilisée  ;  après  un  séjour 
d'au  moins  30  minutes  dans  cette  masse  d'eau  de  lavage,  nous 
le  portions  pendant  une  heure,  souvent  même  doux  heures, 
dans  un  second  litre  d'eau  stérilisée  ;  enfin  nous  introdui- 
sions à  demeure  le  paquet  de  fils  de  soie  dans  du  bouillon  nu- 
tritif, placé  ensuite  à  l'étuve  à  36^-38^. 

Ces  lavages  prolongés  des  fils  de  soie,  dans  une  quantité 
d'eau  considérable  par  rapport  à  leur  volume,  sont  nécessaires 
pour  enlever  complètement  la  matière  antiseptique  qui  baigne 
la  surface  des  fils,  et  pour  éviter  d'en  introduire  avec  eux  dans 
le  milieu  de  culture,  ce  qui  fausserait  les  résultats. 

Il  suiïlt,  en  effet,  d'une  quantité  très  faible  d'antisepti- 
que pour  arrêter  le  développement  des  micro-organismes, 
même  dans  un  milieu  favorable  à  leur  culture.  Pour  vous  en 
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convaincre,  vous  n'avez  qu'à  jeter  un  coup  d'œil  sur  le  tableau 
résumant  notre  première  série  d'expériences.  Vous  y  verrez, 
par  exemple,  que  0  gr.  015  de  bichlorure  de  mercure  intro- 
duits dans  un  litre  de  bouillon  empéclient  le  développement  du 
streptocoque  ;  bien  plus,  la  moitié  de  cette  dose,  soit  environ 
7  milligrammes,  le  retarde  considérablement,  et  peut  même 
l'empêcher  si  le  milieu  de  culture  est  affaibli. 

Déjà  avant  nous,  R.  Koch  (1)  avait  senti  la  nécessité  de  se  dé- 
barrasser de  l'antiseptique,  dans  les  expériences  de  ce  genre  ; 
à  cet  effet,  il  arrosait,  avec  un  filet  d'eau  stérilisée,  les  fils  de 
soie  chargés  de  spores  charbonneuses,  mais  ce  lavage  était 
insuffisant.  M.  Yersin  (2),  dans  ses  expériences  relatives  à 
l'action  des  antiseptiques  sur  le  bacille  delà  tuberculose,  est,  à 
notre  connaissance,  le  premier  auteur  qui  se  soit  réellement 
débarrassé  de  l'excès  d'antiseptique  ;  mais  il  a  employé  un 
procédé  qu'il  nous  était  impossible  de  mettre  en  œuvre, 
pour  des  expériences  aussi  nombreuses  que  les  nôtres. 

Nos  expériences  n'ont  pas  été  poussées  au  delà  de  la 
60®  minute,  car  une  action  bactéricide,  qui  ne  se  manifesterait 
qu'après  une  heure,  n'a  plus  d'intérêt  au  point  de  vue  pratique. 
En  outre,  nous  n'avons  expérimenté  qu'avec  des  solutions 
pouvant  être  employées  en  clinique. 

En  opérant  ainsi,  nous  avons  trouvé  que,  pour  tuer  d'une 
façon  absolue  le  streptocoque  pyogenes  et  le  staphylocoque 
aureus,  il  est  nécessaire  que  les  fils  de  soie  chargés  de  ces 
microbes,  séjournent  : 

(1)  R.  Koch.  Ueber  Desinfection.  Mlttheihmgen  a.  d.  K.  GcsundTieitsamte . 
Berlin,  1881.  Bd  I,  p.  2U. 

(2)  Yersin.  De  l'action  de  quelques  antiseptiques  et  de  la  chaleur  sur  le  bacille 
de  la  tuberculose.  Annales  de  V Institut  Pasteur ^  t.  II,  1888,  p.  60. 
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Streptocoque  et  Sta- 
phylocoque. 

minutes. 


Dans  une  solution  formée  de 


Eau. 


2   1.000, 


2.. 

3.. 
4-5, 
5.. 
8. . 
14.. 


900. 
950. 
975. 

980, 
985, 
990. 


5   1.000. 

6   »  . 

10-12   »  , 

10-14   »  . 


8.... 

8... . 
12.... 
17-18. 


9. 
22. 
26. 
26. 


8.... 
15.... 

Plus  de  60 


15-17. 
18... 


30. 
30. 

27. 

35, 


BicUlorure 
de  mercure. 

.     1     »  .  . 

,     1     »  .  . 

0.50.. 

0.25.. 
,  0.20.. 
.  0.15.. 
.  0.10.. 


0.25. 
0.20. 
0.15. 
0.10. 

0.25. 
0.20. 
0.15. 
0.10, 


Biiodure 
de  mercure. 


1  )). 

0.50. 
0.25. 
0.20. 

Iode 

3  », 

2  » 
1  ». 


Acide  phc'nique. 

...30  » 
...20 


» 


Permanganate 
de  potasse. 

,50 


0, 
0.25 


Sulfate 
de  cuivre. 

,.10  » 
,.    5  » 


Alcool. 
» 

100 
50 
25 
20 
15 
10 


Acide 
tartrique . 

..  0.50 
0.40 
..  0.30 
. .  0.20 

Chlorhydrate 
d'ammoniaque . 

.  .  0.50 

..  0.40 

..  0.30 

..  0.20 


lodure 
de  potassium. 

..      2  » 
1  » 
..  0.50 
..  0.40 

lodure 
de  potassium. 

..     6  » 


4 

2 
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Dans  uno  solution  foriTK'O  de 

Eau  AcWle  nalicylitiuc. 

1.000   2.5 

Thymol.        Soude  caustique. 

»    1    »   0.25 

Acfdo  ]ili('iiyl:JUlfuriquc 
prt'pan-  ù  froid. 

»    20  » 

»    10  » 

Acide  phcuylsulfurlque 
Itn-pan-  à  chaud. 

»    20  » 

»    10  » 

Oxj'cyauurc 
de  mercure. 

»    1  » 

Riclilorure 
(le  cuivre. 

»    5  » 

Sulfate  de  cuivre 
aniuionical 

»    5  » 

Az'itate  de  cuivre 
ainuiouiacul 

»    5  » 

Chloral  (hydrate)* 

»    20  » 

»    10  » 

Crt'oline  (Pearsou). 
»    10  » 

»    5  » 

Acide  borique. 
»    30  » 


1.  Le  sulfate  de  cuivre  ammoniacal  et  l'azotate  de  cuivre  ammoniacal  don- 
nent toujours  un  abondant  précipité  dans  l'eau  ordinaire,  ce  précipité  paraît  être 
formé  par  un  mélange  de  carbonate  de  cuivre  et  d'oxyde  de  cuivre. 

2.  On  a  attribuéune  partie  des  propriétés  antiseptiques  du  chloral  soità  l'acide 
chlorhydrique  libre  soit  au  chlore  qu'il  contient,  ([uand  il  est  impur.  Le  chloral 
employé  dans  nos  expériences  avait  été  purifié  par  le  procédé  de  J.  Personne 
(digestion  avec  de  la  craie  et  distillation  au  bain  d'huile  entre  llo"  et  120°) 


Tableau  I.  —  3^  série  d'expériences 


yimiHiiiin 


K,  ^lade^  SalHyUçue/ 

Thymol^  SaudA 
caustiqixe/o^ 

IAàde^pfièmstMcriqwe 
à  chaud. 

^  Vjyafanurt/êeMcraun. 

*»  Chlnrio^  d^/ CuùjTTy 

ammoniacaZ 

Ax.oiate^  dit.  (xdaref 
amnujnùicdL 

;|  OJaraL(7iydrajCe,l 

^  CrédEnt/Ftarson. 

»•  Aùdjbjioi'itiuje* 
»  IfaphtoZiL 

^  Sa/hamnA 
X  Violet  dAiMtOuf  la 
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Dans  une  solution  formée  de  : 


Eau.  Naphtol  3 

  1.000   0.40 

Cj-anlnc. 

  »    1  » 

Safrnnlno. 

  »    1  » 

Violet  de  nn'thyle 
(pyoctuiiiuc  ). 

  B    1  » 

Jaune  (auramine) 
(le  in(itb3'le  (pyoctuuliie). 

  »    1  » 

Microcldine. 

  »    4  » 

Lysol. 

  j)    20  » 

  »    10  » 

Fluochlorure  de  sodium 
(solution  saturée), 

  »    0.60 

4®  Série  d'expériences . 

Les  expériences  précédentes  nous  ont  permis  de  déter- 
miner le  temps  strictement  nécessaire  pour  tuer  le  strepto- 
coque et  le  staphylocoque,  mais  nous  ne  devons  pas  oublier 
que  ces  micro-organismes  ne  sont  point,  en  clinique,  placés 
à  la  surface  d'un  corps  imperméable  comme  le  fd  de  soie 
grège,  mais  au  contraire,  logés  dans  les  anfractuosités  des 
tissus.  Aussi,  pour  nous  rapprocher  dans  la  mesure  du  possi- 
ble des  conditions  que  nous  offre  l'organisme,  avons-nous 
songé  à  retenir  les  microbes  dans  l'épaisseur  d'une  étoffe, 
et  dans  ce  but  nous  avons  choisi  la  flanelle  bien  feutrée. 

Nous  avons  donc  enlevé  l'apprêt  d'un  fragment  de  fla- 
nelle ;  puis,  après  l'avoir  séché  et  porté  à  140°,  pendant  trois 
quarts  d'heure,  pour  le  stériliser  (la  stérilisation  était  complète, 
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comme  nous  nous  en  sommes  assurés  expérimentalement),  nous 
l'avons  placé  dans  le  fond  d'un  cristallisoir  flambé,  où  nous 
l'avons  arrosé  avec  une  culture  très  riche  de  streptocoque, 
âgée  de  trois  jours. 

Pour  sécher  la  flanelle,  nous  avons  mis  le  cristallisoir  sous 
une  cloche  en  présence  de  l'acide  sulfurique.  Le  lendemain, 
nous  avons  arrosé  de  nouveau  la  flanelle  avec  la  même  cul- 
ture et  nous  l'avons  remise,  en  présence  de  l'acide  sulfurique, 
sous  la  cloche  à  dessiccation. 

Des  fragments  de  flanelle,  mesurant  environ  un  centimètre 
carré,  furent  alors  détachés  avec  des  ciseaux  flambés,  fixés 
à  un  crochet  de  platine  ou  de  verre,  puis  plongés  dans  les 
différentes  solutions  antiseptiques  maintenues  à  une  tempéra- 
ture voisine  de  36^-38^. 

Au  sortir  des  solutions  antiseptiques,  nous  lavions  les 
morceaux  de  flanelle  comme  cela  avait  été  fait  pour  les  flls  de 
soie,  mais  le  lavage  était  généralement  de  plus  longue  durée. 

Nous  avons  trouvé  de  cette  façon  que,  pour  tuer  le  strepto- 
coque et  le  staphylocoque,  il  était  nécessaire  d'un  séjour 
de  : 


Dans  une  solution  formée  de  : 


Alcool 
» 

100  » 
50  » 
25  » 
20  » 
15  » 
10  » 

Acide  tartrique. 

0.50 
0.40 
0.30 
0.20 
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Dans  une  solution  formée  de 


£uu. 


Jiichlorure  de  mercure 


("hlorhj-drate 
d'aiiimuiiiatiue. 


1.000   0.25 


0.20, 
0.15. 
0.10. 


0.50 
0.40 
0.30 
0.20 


Biiodure  de  mercure. 
....     1  »  

. ...  0.50  

. ...  0.25  

. ...  0.20  


Induré  de  potassium. 

  2  » 

  1  » 

  0.50 

  0.40 


Iode. 

3  » 
2  » 
1  » 


lodure  de  potassium. 

  G  V 


Acide  plieniquc. 

....30  » 
....20  » 


Permanganate  de  potasse. 

  0.50 

  0.25 


Sulfate  de  cuivre 

....10  » 

....    5  » 

  2  » 


Acide  salicylique. 


2.5 


Tlij-mol . 
.     1  ». 


Acide  phenylsuliuriquc 
préparc  à  froid. 

  20  » 

  10  » 


Acide  phénylsulfurique 
préparé  à  chaud. 

  20  » 

  10  » 


Oxycyanure  de  mercure. 
.    .    .        1  » 


4 

9 


Soude  caustique. 

..  0.25 
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Dans  une  solution  formée  de  : 

Eau.  Bichlorure  de  cuivre. 

1.000   5  » 

Sulfate  de  cuivre 
ammoniacal. 

»    5  » 

Azotate  de  cuivre 
ammoniacal. 

»    5  » 

Chloral  (hydrate). 

»    20  » 

»    10  » 

Créoline  (Pearson). 

»    10  » 

»    5  » 

Acide  borique. 
»    30  » 

Xaphtol  p. 

»    0.40 

Cyanine. 

»    1  » 

Safranine. 

»    1  » 

Violet  de  méthyle. 
(pyoctanine). 

»    1  » 

Jaune  fauramine) 
de  méthyle  (pyoctanine). 

»    1  » 

Microcidine. 
»    4  » 

Lysol. 

»   :   20  » 

»    10  » 

Fluochlorure  de  sodium 
(solution  sature'e). 

»    0.60 


TABLEAU  II.  —  4*  SÉRIE  d'eXPÉRIENCES 


TARKIER. 


■~  Violet  d£.2IêÛty  le. 

L!  Jaune,  efe  MiOu/f* 
lu 
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5®  Série  d'expériences. 

Les  micro-organismes  que  nous  étudions,  sont  contenus 
ordinairement  dans  les  liquides  muqueux  et  albumineux  des 
organes  génitaux  de  la  femme.  Aussi,  pour  reproduire  le 
mieux  possible  les  conditions  que  l'on  rencontre  en  clinique, 
avons-nous  remplacé,  dans  nos  expériences,  le  sérum  du  sang, 
la  lymphe,  le  mucus,  par  de  l'albumine  d'œufs  de  poule,  que 
nous  avons  ajoutée,  à  volume  égal,  aux  cultures  du  strepto- 
coque dans  le  bouillon  de  touraillon,  et  à  celles  du  staphylo- 
coque dans  le  bouillon  de  veau. 

Ces  bouillons  albumineux  nous  ont  servi  à  imbiber  des 
pièces  de  flanelle  stérilisées,  qui  ensuite  ont  été  desséchées  à 
une  basse  température  en  présence  de  l'acide  sulfurique.  Mais 
avant  de  les  soumettre  à  l'action  des  solutions  antiseptiques, 
et  dans  le  but  d'en  hydrater  l'albumine,  nous  avons  toujours 
pris  soin  de  plonger,  pendant  dix  minutes,  dans  de  l'eau  stéri- 
lisée, les  fragments  secs  de  ces  flanelles. 

Quant  au  lavage,  destiné  à  les  débarrasser  de  l'excès  d'an- 
tiseptique, nous  y  avons  procédé  comme  dans  les  deux  séries 
d'expériences  qui  précèdent,  mais  en  le  faisant  durer  plus 
longtemps. 

La  stérilisation  complète  de  la  flanelle  albumineuse  fut 
obtenue  après  un  séjour  de  : 


streptocoque  et  sta-  Dans  une  solution  formée  de 

])bylocoque 


Minutes. 

Eau. 

Biclilorure  de 

3  

. ..  1.000... 

  1  )) 

3  

. ..  900... 

  1  » 

4  

. ..  950... 

  0.50 

8-7  

..  975... 

  0.25 

8-7  

..  980... 

  0.20 

55  

..  985... 

  0.15 

Plus  de  60 

, ..  990... 

  0.10 

Alcool  (1). 

100  » 

50  » 

25  » 

20  )) 

15  » 

10  » 
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Streptocoque  et 
Staphylocoque. 

Minutes 

8  

8  

Plus  de  60. 
Plus  de  60. 


Dans  une  solution  formée  de  : 


9-8... 

9-8. . . 
Plus  de  60, 
Plus  de  60. 


15, 
30. 
40, 
40, 


11-8... 

19  

Plus  de  60, 


30, 
35, 


35. 

35, 


35-40. . . 
45. . . . 
Plus  de  60, 

45  


45. 

22-20, 
45-40, 


Eau.  Bicblorure  de  incrcurc 

1.000   0.25  


0.20. 
0.15, 
O.K). 


0.25 
0.20. 
0.15, 
0.10. 


Acide  tartrique. 

...  0.50 

. ..  0.40 

. . . .  0.30 

, ...  0.20 

Chlorhydrate 
d'anniioniaquc. 

...  0.50 

. . .  0.40 

. . .  0.30 

...  0.20 


Biiodure  de  mercure. 
  1  »  

  0.50  

  0.25  

  0.20  

Iode . 

  3  »  

  2  »  

  1  »  

Acide  phcnique. 

  30  » 

  20  » 

Permaiifîanate  de  potasse. 

  0.50 

  0.25 

Sulfate  de  cuivre  (1). 

  10  » 

  5  )) 

  2  )) 

Acidî  salicylique 

  2.5 

Thymol . 

  1  «  

Acide  phénylsulfurique  (1) 
préi)aré  à  froid. 

  20  » 

  10  » 


lodure  de  potas.-^ium. 

  2  » 

  1  .) 

  0.50 

  0.40 

lodurc  de  potassium, 

  6  » 

  4  » 

  2  » 


E  )ude  caustique. 

. .  0.25 


(1)  Il  se  produit  toujours  avec  les  fras^ments  de  flanelle  introduits  dans  la 
liqueur  de  Van  Swieten  pure  ou  étendue,  dans  les  solutions  de  sulfate  de  cuivr»-, 
et  dans  les  solutions  d'acide  phénylsulfurique,  un  riitard  i)lus  ou  moins  considé- 
rable dans  le  développement  des  cultures.  Si  alors  on  examine  les  fragments  de 
flanelle  au  sortir  des  solutions  antiseptiques,  on  voit  que  l'albumine  qui  les 
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Streptocoque  et 
Staphylocoque. 


MinutRS 

22-20. 
45-40. 


Dans  une  solution  formée  de 


Plus  de  60 
Plus  de  60 

Plus  de  60 , 

Plus  de  60 , 

Plus  de  60 , 
Plus  de  60 , 

54  

Plus  de  GO 

Plus  de  60 

Plus  de  60 

Plus  de  60 

Plus  de  60 

Plus  de  60 

Plus  de  60 , 
20-25... 


25-30, 
30-35, 


Plus  de  60 


Eau. 


Acide  phenylsulfurique 
préparé  à  chaud . 


1.000   20  » 

»    10  » 


Oxycyanure  de  mercure. 
  1  » 


Bichlorure  de  cuivre . 

  5  » 


Sulfate  de  cuivre 
ammoniacal. 


Azotate  de  cuivre 
ammoniacal. 


Chloral  (hydrate). 

...20  » 
. . .  10  » 


Créoline  (Pearson). 

....10  )) 


Acide  borique 

..  30  » 


X aphtol  ,3 

0.40 

Cj'anine. 
1  )) 

Safranine . 
1  » 


Violet  de  méthyle 
(pyoctanine). 

...      1  » 


Jaune  rauramine") 
de  mJthyle  (pj'octanine). 

  1  » 

Microdine. 

 '    4  » 

Lysol. 

  20  » 

  10  » 


Fluochlorure  de  sodium 
(solution  saturée). 

  0.60 


recouvre  est  coagulée.  Il  est  donc  probable  qu'il  faut  plusieurs  jours  aux 
bactéries  pour  percer  la  couche  d"albumine  coagulée,  et  venir  pulluler  dans  le 
bouillon. 


TABLEAU  III. —  5*  SÉRIE  d'eXPÉRIENCES 


r 

,  ' 


s: 


■       i  i 


"il 


1- 


ri  -A 


■ide  jjfienique. 


\  J  Permanqcmaie.  de 
j  poiasst/ 

°  I  Sulfaie.  de,  CutDi^i 

TTitjmo  Ji .  Sotifî e 
cœustupÀit,  o.zS 

t  \Adile  phmLsiilfianquef 
S)  àjrotd, 

I       à  chaiia' 
"  (kctjcijcmurdLSereum 

.  Sulf(Tte.df  (ïœore/ 
am/tumiajcdl/ 

Axatate  Rr,  Cuixrrt' 
ammcmiacàl' 

I  OJoral{hydraU  J 

^  ^eide/  iortçuz. 
[>.  Kaphtol  £. 
Ctfcnvine, 

"  llolet'deJJtûa^I» 
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6^  Série  d'expériences. 

Quoique  nous  ayons  toujours  pris  la  précaution  de  sus- 
pendre nos  fragments  de  flanelle  au  milieu  des  liquides  anti- 
septiques et  d'agiter  de  temps  en  temps  les  vases  qui  les 
contenaient,  on  pourrait  supposer  que  le  liquide,  qui  est  en 
contact  immédiat  avec  les  fragments  de  flanelle,  ne  présente 
pas  pendant  tout  la  durée  de  l'expérience  sa  composition 
initiale,  par  suite  des  échanges  qui  se  produisent  entre  ce 
liquide  et  les  substances  auxquelles  la  flanelle  sert  de  support. 
Ce  changement  de  composition  devrait  surtout  être  marqué, 
lorsque  l'antiseptique  employé  se  décompose  avec  facilité 
comme,  par  exemple,  le  permanganate  de  potasse,  dont  l'oxy- 
gène se  porte  sur  les  matières  organiques. 

Pour  vérifier  le  fait,  et  savoir  si  cette  action  pouvait  modi- 
fier les  résultats  des  expériences  précédentes,  nous  avons  en- 
trepris quelques  expériences  nouvelles,  et  disposé  les  choses 
de  telle  façon  que  les  fragments  de  flanelle  fussent  toujours  en 
contact  avec  de  la  solution  antiseptique  fraîche. 

Afm  de  réaliser  ces  conditions,  nous  avons  suspendu  les  frag- 
ments de  flanelle  dans  un  vase  muni  d'une  tubulure  infé- 
rieure recourbée  en  5,  comme  celle  d'un  récipient  florentin  à 
large  ouverture  ;  la  solution  antiseptique,  s*écoulant  d'un  flacon 
placé  au-dessus,  tombait  dans  ce  vase,  avec  un  débit  d'un  litre 
environ  pour  5  à  6  minutes  :  de  cette  manière  les  fragments 
de  flanelle  étaient  plongés  dans  une  solution  antiseptique 
constamment  renouvelée. 

Nous  n'avons  fait  ainsi  que  deux  séries  d'expériences,  l'une 
avec  le  permanganate  de  potasse  à  0,25  p.  1000,  l'autre  avec 
le  bichlorure  de  mercure  à  0,20  p.  1000.  Elles  nous  ont  montré 
que  l'action  des  liquides  antiseptiques  est  à  peu  près  indé- 
pendante de  l'état  de  repos  ou  de  mouvement  de  ces  liquides. 

Expérience  I,  —  Un  morceau  de  flanelle  était  stérile  après  un  séjour 
de  34  minutes  dans  le  permanganate  de  potasse  à  0,25  p.  1000,  tandis 
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qu'un  morceau  de  flanelle  absolument  identique,  mais  soumis  à  un 
courant  du  même  liquide  antiseptique,  devenait  stérile  au  bout  de 
33  minutes. 

Expérience  II.  —  Flanelle  séjournant  dans  le  permanganate  de 
potasse  à  0,25  p.  1000  :  elle  devient  stérile  au  bout  de  32  minutes;  fla- 
nelle soumise  à  un  courant  de  ce  liquide  :  stérilisation  au  bout  de 
32  minutes. 

Expérience  III.  —  La  flanelle  était  stérile  après  un  bain  de  9  minutes 
dans  la  solution  de  biclilorure  de  mercure  à  0,20  p.  1000  ;  celle  qui  était 
plongée  dans  le  courant  de  ce  liquide,  le  devenait  au  bout  de  8  mi- 
nutes. 

Expérience  IV.  —  Cette  expérience  donna  les  mêmes  chiffres  que  la 
précédente. 

7°  Série  d'expériences. 

Immédiatement  au  sortir  des  solutions  antiseptiques,  on  in- 
troduit, dans  des  tubes  de  culture  contenant  10  centimètres 
cubes  de  bouillon  nutritif,  les  fragments  de  flanelle  albumi- 
neuse,  qu'on  s'est  contenté  de  secouer  pour  enlever  l'excès  de 
la  solution  antiseptique  qui  les  imbibe,  sans  faire  aucun 
lavage. 

Dans  ces  conditions,  l'effet  de  l'antiseptique  est  évidem- 
ment double,  car  à  son  action  sur  le  microbe  pendant  le 
séjour  de  celui-ci  dans  la  solution  antiseptique,  vient  s'ajouter 
l'action  de  la  plus  ou  moins  grande  quantité  d'antiseptique 
introduite  avec  la  flanelle  dans  le  bouillon. 

Nous  avons  donc  expérimenté  avec  chacune  des  solutions 
antiseptiques  suivantes,  et  nous  avons  trouvé  que  les  frag- 
ments de  flanelle  imprégnés  de  streptocoques  devenaient 
stériles  après  un  séjour  de  : 
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Dans  une  solution  formée  de 


Alcool. 
» 

100 
50 
25 
20 
15 
10 


Acide  tartrique. 

0.50 
0.40 
0.30 
0.20 

Chlorhydrate 
d'ammoniaque. 

0.50 
0.40 
0.30 
0.20 

lodure  de  potassium, 

2  » 

1  » 
0.50 
0.40 

6  » 
4  » 

2  » 


Acide  salicylique. 

..  2.5 


Thymol. 
1  ». 


Soude  caustique. 

. .  0.25 
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Streptocoque  Dans  une  solution  formée  de  : 

et  staphylocoque.  —  ^ — ^ — ^ — —  ~ 

'"^^     ""^  ^  Acide  pliénylsulfurique 

Eau.  préparé  à  froid. 

8   1.000   20  » 

15   ))    10  » 

Acide  pliénylsulfurique 
préparé  a  chaud. 

8   »    20  » 

15   »    10  » 

Oxycj-auure  de  mercure. 

12   ,)    1  » 

Bichlorure  de  cuivre. 

20   »    5  » 

Sulfate  de  cuivre 
ammoniacal. 

30   »    5  » 

Azotate  de  cuivre 
iiinmouiacal. 

30   »    5  » 

Chloral  (hydrate). 

50   »    2:)  )) 

Plus  de  60   .)    10  » 

Créoline  (de  Pearson). 

22   »    10  » 

30   »    5  » 

Acide  borique. 

Plus  de  60   »    30  » 

Naphtol  ? 

Plus  de  60   »    0.40 

Cyauine. 

Plus  de  60   »    1  » 

Safranine. 

Plus  de  60   »    1  » 

Violet  de  mc'thyle 
(pyoctaniue). 

Plus  de  60   »    1  » 

Jaune  (auramine) 
de  mëthylc  (pyoctaniue). 

Plus  de  60   »    1  » 

Microcidine. 

8-10   ))    4  » 

Lysol. 

10-12   »    20  » 

Fluochlorure  de  sodium 
(solution  saturée). 

Plus  de  60   »    0.60 


TABLEAU  IV.  —  7^  SÉRIE  D'EXPÉRIENCES 


\^cL&'  potasse/ 


^  AcîSjB/SdlicyTzqttt/ 

ThtrnwZx,  S  aiiSe, 
iuxusti^nie^^ 


à/  cTuuid/ 


^  OijyrtjcaTicrt.cUjJêrevcK' 
(Jdorure/de/CtdoTt/ 


ammanuLcaL 
ammoJvLaccûL' 


^  Ad2js^  hariqu» 
%.  KapTctoVS. 

Violet  a£/3ÉilyU 
H"  ilcacni  dAJîéffu^le. 
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Les  expériences  qui  précèdent,  surtout  celles  de  la  7^  série, 
permettent  de  créer  immédiatement  deux  catégories  parmi 
les  agents  que  nous  avons  étudiés  :  la  première  compre- 
nant les  antiseptiques  réellement  actifs,  la  seconde  les  antisep- 
tiques sans  grande  valeur. 

A.  —  Dans  le  premier  groupe  entrent,  d'une  part,  les  substan- 
ces dont  le  maniement  est  commode  et  l'usage  plus  ou  moins 
répandu;  d'autre  part,  celles  que  leurs  inconvénients  doivent, 
à  notre  avis,  faire  reléguer  au  second  plan. 

1"  Les  antiseptiques  actifs  et  d'un  emploi  pratique  sont  au 
nombre  de  six  ;  ils  peuvent  être  rangés  dans  l'ordre  suivant, 
qui  indique  le  degré  de  puissance  de  leurs  solutions  pré- 
parées au  titre  le  plus  compatible  avec  les  exigences  de  la 
clinique  obstétricale  : 

1**  le  biclilorure  de  mercure.,  à    0,20  pour  1.000    (2  minutes) 

2^^  le  biiodure  de  mercure.  .. .  à    0,25  pour  1.000    (6  minutes) 

3*^  la  microcidine   à    4  »  pour  1.000    (8  minutes) 

4^  l'acide  phénique   À  20  »  pour  1.000  (10  minutes) 

5°  le  sulfate  de  cuivre   à    5  »  pour  1.000  (10  minutes) 

6"  le  permanganate  de  potasse  à    0,25  pour  1.000  (15  minutes) 

2**  A  côté  d'eux,  il  convient  encore  de  ranger  parmi  les  anti- 
septiques puissants  :  le  thymol,  le  lysol,  l'iode,  l'oxycya- 
nure  de  mercure  et  Tacide  phénylsulfurique  ;  mais  pour  diffé- 
rentes raisons  relatives,  soit  à  leur  préparation,  soit  aux  incon- 
vénients de  leur  emploi,  ou  à  leur  prix  comparativement  élevé, 
nous  ne  croyons  pas  que  leur  usage  se  répande. 

B.  —  Dans  le  groupe  des  antiseptiques  médiocres  ou  insuf- 
fisants dans  l'habitude  de  l'obstétrique,  nous  avons  réuni  le 
chloral,  l'acide  borique,  le  naphtol,  l'acide  salicylique,  le  biclilo- 
rure de  cuivre,  le  sulfate  de  cuivre  ammoniacal,  l'azotate  de 
cuivre  ammoniacal,  la  créoline,  le  fluochlorure  de  sodium,  la 
cyanine,  la  safranine,  le  violet  et  le  jaune  de  méthyle.  Quelques- 
uns  de  ces  corps  (chloral,  acide  borique,  naphtol,  acide  salicy- 
lique)  peuvent  cependant  rendre  de  réels  services  dans  des  cas 
particuliers  que  je  vous  signalerai  plus  tard. 
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S®  Série  d'expériences. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  déterminer  cliniquement  la  valeur 
de  quelques-uns  des  antiseptiques  qui,  dans  nos  expériences 
précédentes,  se  sont  montrés  les  plus  puissants.  Nous  aA'ons  na- 
turellement employé  ces  agents  à  doses  suffisamment  fortes 
pour  avoir  une  action  antiseptique  réelle,  mais  suffisamment 
faibles  pour  ne  pas  exposer  les  femmes  à  un  empoisonnement. 

Pour  faire  ces  dernières  recherches,  M.  Vignal  et  mon  chef 
de  clinique,  M.  Tissier,  recueillaient,  sur  un  petit  tampon 
d'ouate  stérilisée,  du  mucus  utérin  chez  des  nouvelles  accou- 
chées bien  portantes.  Le  tampon,  saisi  avec  des  pinces  flam- 
bées, était  introduit  dans  le  col,  mis  à  découvert  à  l'aide 
d'un  spéculum  stérilisé,  et  on  évitait  avec  grand  soin 
que  l'ouate  ne  vînt  toucher  les  valves  du  spéculum.  Puis, 
on  plongeait  chaque  tampon  d'ouate  dans  un  tube  de 
bouillon  de  culture.  Si  le  bouillon  restait  clair,  c'est  que  les 
lochies  étaient  stériles  ;  si,  au  contraire,  il  se  troublait  après 
un  séjour  à  l'étuve  de  trois  ou  quatre  jours,  cela  indiquait 
que  les  lochies  contenaient  des  micro-organismes. 

Par  ce  procédé,  toujours  contrôlé  par  l'examen  microsco- 
pique de  la  culture,  nous  pouvions  donc  connaître  l'état  bacté- 
riologique du  mucus  cervical,  mais  non  déterminer  si  les  tubes 
féconds  renfermaient  des  micro-organismes  pathogènes,  ou 
seulement  des  microbes  inofî'ensifs.  Cette  détermination  nous 
eût  entraînés  dans  une  série  de  recherches  d'une  très  grande 
longueur,  que  nous  n'avons  pas  entreprises.  Nous  avons 
cependant  isolé  les  microbes  contenus  dans  quelques  tubes, 
au  nombre  de  six,  et  dans  aucun  de  ces  six  tubes  nous 
n'avons  rencontré  le  staphylocoque  ni  le  streptocoque.  Par 
contre,  dans  tous  ces  tubes,  entre  autres  micro-organismes, 
nous  avons  trouvé  :  un  petit  bacille  court,  assez  semblable 
à  celui  du  foin,  un  autre  bacille  plus  long'  et  de  gros  cocci. 

Les  femmes,  dont  nous  avons  examiné  les  lochies,  étaient 
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accouchées  depuis  deux  jours  au  moins  et  dix  jours  au  plus  ; 
on  leur  avait  fait,  immédiatement  après  la  délivrance,  une 
injection  intra-utérine  d'environ  2  litres  de  liquide  antisep- 
tique ;  puis,  pendant  les  suites  de  couches,  on  leur  donnait 
quotidiennement  trois  injections  vaginales  de  1  litre  et  demi  à 
2  litres.  Ces  injections  étaient  faites,  la  première  à  6  heures 
du  matin,  la  seconde  à  1  heure  de  l'après-midi  et  la  troi- 
sième à  6  heures  du  soir.  Nous  avons  constamment  recueilli 
les  lochies  entre  11  heures  du  matin  et  1  heure  de  l'après- 
midi,  c'est-à-dire  entre  la  5^  et  la  6®  heure  après  la  première 
injection  vaginale  de  la  journée. 

Nos  expériences  peuvent  se  diviser  en  deux  groupes  :  dans 
le  premier,  l'injection  intra-utérine  consécutive  à  la  déli- 
vrance et  les  injections  vaginales  pratiquées  pendant  les 
suites  de  couches,  ont  été  faites  avec  la  même  solution  anti- 
septique ;  dans  le  second  groupe,  on  a  employé  pour  les  deux 
sortes  d'injections,  des  liquides  différents. 

Chacune  de  nos  séries  d'expériences  a  porté  sur  10  accou- 
chées. 

Expérience  I.  —  Bichlorure  de  mercure  à  0,20  p.  1000  en  injection 
intra-utérine  après  la  délivrance  ;  même  solution  pour  les  3  injections 
vaginales  des  24heures.  —  8  tubes  sur  10  sont  restés  stériles. 

Expérience  II.  —  Sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1000  en  injection  intra- 
utérine  après  la  délivrance,  et  bichlorure  de  mercure  à  0.20  p.  1000  pour 
les  3  injections  vaginales  des  24  heures.  —  7  tubes  sur  10  sont 
restés  stériles. 

Expérience  III.  —  Microcidine  à  4  p.  1000  en  injection  intra-utérine 
après  la  délivrance  ;  même  solution  pour  les  3  injections  vaginales  des 
24  heures.  —  7  tubes  sur  10  sont  restés  stériles. 

Expérience  IV.  —  Sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1000  en  injection  intra- 
utérine  après  la  délivrance  ;  même  solution  pour  les  3  injections  vagi- 
nales des  24  heures.  —  6  tubes  sur  10  sont  restés  stériles. 

Expérience  V.  —  Acide  phénique  à  25  p.  1000  en  injection  intra-uté- 
rine après  la  délivrance  ;  même  solution  pour  les  3  injections  vaginales 
des  24  heures.  —  6  tubes  sur  10  sont  restés  stériles. 
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Expérience  VI.  —  Sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1000  en  injection  intra-uté- 
rine après  la  délivrance  et  acide phéiiiqne  pour  les  3  injections  vaginales 
des  24  heures.  —  6  tubes  sur  10  sont  restés  stériles. 

Expérience  VIL  —  Biiodure  de  mercure  à  0,20  p.  1000  en  injection  intra- 
utérine  après  la  délivrance;  même  solution  pour  les  3  injections  vagi- 
nales des  24  heures.  —  5  tubes  sur  10  sont  restés  stériles. 

Expérience  VIII.  —  Sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1000  en  injection  intra- 
utérine  après  la  délivrance,  et  biiodure  de  mercure  à  0,  20  p.  1000  pour 
les  3  injections  vaginales  des  24  heures.  —  5  tubes  sur  10  sont  restés 
stériles. 

Expérience  IX.  — Permanganate  de  potasse  à  0,25  p.  1000  en  injec- 
tion intra-utérine  après  la  délivrance  ;  même  solution  pour  les  3  injec- 
tions vaginales  des  24  heures.  —  2  tubes  sur  10  sont  restés  stériles. 

TABLEAU  V.  —  8^  SÉRIE  d'eXPÉRIENGES 

Dans  ce  tableau,  la  hauteur  des  colonnes  représente  le 
nombre  des  femmes,  sur  dix,  chez  lesquelles  le  mucus  du  col 
utérin  a  été  trouvé  stérile.  La  valeur  des  antiseptiques,  telle 
qu'elle  résulte  de  ce  genre  d'observations,  est  donc  propor- 
tionnelle à  la  hauteur  des  colonnes,  contrairement  aux  tableaux 
précédents. 


jVombrc  des 
/Crpérieruvs 
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A  la  Maternité  et  à  la  Clinique  d'accouchements,  il  est  de 
règle  défaire  une  injection  intra-utérine  immédiatemont  après 
la  délivrance,  et  des  injections  vaginales  pendant  les  suites  de 
couches.  ^Nlais  cette  pratique  n'est  pas  suivie  dans  tous  les 
services  d'accouchements  de  Paris,  où  Ton  ne  fait  le  plus 
souvent  que  des  injections  vaginales,  tant  après  la  délivrance 
que  pendant  les  suites  des  couches.  Nous  avons  donc  voulu 
savoir  quel  résultat  nous  fournirait  l'examen  bactériologique 
du  mucus  cervical  chez  des  femmes  soumises  aux  injections 
vaginales,  non  précédées  d'une  injection  intra-utérine,  et  pour 
cela  nous  nous  sommes  servis  du  biiodure  de  mercure  au 
titre  de  0.25  pour  iOOO.  Voici  ce  que  nous  avons  observé 
sur  une  série  de  10  accouchées  : 

Expérience  X.  —  Biiodure  de  mercure  à  0.25  pour  1000  en  injection 
vaginale  après  la  délivrance  ;  même  solution  pour  les  3  injections  vagi- 
nales des  24  heures.  —  1  tube  seulement  sur  10  est  resté  stérile. 

Résumé.  —  Si  nous  envisageons  les  résultats  de  ces  recher- 
ches cliniques,  nous  voyons  qu'ils  s'accordent  presque  parfai- 
tement avec  ceux  des  expériences  de  laboratoire  ^voyez  p.  155). 

Ces  recherches  démontrent,  en  effet,  que.  pour  s'opposer  à 
la  pullulation  des  microbes  chez  la  femme  vivante,  les  anti- 
septiques peuvent  être  rangés  dans  Tordre  suivant  : 

lo  Bichlorure  de  mercure  à  0,20  p.  1.000  (8  tubes  stériles,  exp.  I). 
2o  Microcidine  à  -4  p.  1.000  (7  tubes  stériles,  exp.  HT. 

Sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1.000  (6  tubes  stériles,  exp.  IV). 
4»  Acide  phénique  à  25  p.  1.000  (6  tubes  stériles,  exp.  V). 
50  Biiodure  de  mercure  à  0.20  p.  1.000  (5  tubes  stériles,  exp.  VII). 
60  Permanganate  de  potasse  à  0.25  p.  1.000  (2  tubes  stériles,  exp.  IX'. 

Elles  tendent  également  à  prouver  que  l'antisepsie  presque 
parfaite  ne  peut  s'obtenir  qu'en  pratiquant  au  moins  une  injec- 
tion intra-utérine  après  la  délivrance,  et  que,  si  on  se  contente 
d'injections  vaginales,  l'antisepsie  est  plus  aléatoire  (i  tube 
stérile,  exp.  X.  p.  159.  à  comparer  avec  l'exp.  YII.  p.  158). 
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b.  —  Vibrion  septicpie. 

Nous  avons  reproduit  sur  le  vibrion  septique  toutes  les 
expériences  que  nous  avons  faites  sur  les  deux  microbes 
pyogènes,  le  streptocoque  et  le  staphylocoque.  Ces  expériences 
ont  été  exécutées  exactement  de  la  même  façon,  toutefois,  nous 
avons  été  obligés  d'adopter  quelques  dispositions  spéciales 
pour  éviter  que  les  bouillons  de  culture  ne  fussent  exposés  à 
Tair;  le  vibrion  septique,  en  effet,  est  anaérobie,  ce  qui  veut 
dire  que  l'oxygène  le  tue.  L'oxygène  empêche  également  le 
développement  des  spores  du  vibrion  septique,  mais  il  ne 
détruit  pas  la  vitalité  de  ces  dernières,  de  sorte  qu'elles 
peuvent  se  développer  plus  tard,  si  elles  sont  placées  dans 
des  conditions  favorables. 

Pour  cultiver  le  vibrion  septique  à  l'abri  de  l'oxygène,  nous 
avons  fait  usage  de  bouillon  nutritif  contenant  2  0/0  de 
glucose,  dont  nous  avions  chassé  l'oxygène  en  le  portant  à 
l'ébullition,  et  dans  lequel  nous  avions  fait  barboter  en  même 
temps  du  gaz  hydrogène. 

Le  bouillon,  ainsi  débarrassé  de  tout  l'oxygène  dissous, 
était  versé  dans  des  tubes  ou  dans  des  ballons  de  culture, 
renfermés  eux-mêmes,  avant  et  après  l'ensemencement,  sous 
une  cloche  remplie  d'hydrogène  constamment  renouvelé.  Pour 
plus  de  sécurité  encore,  nous  avons  eu  recours  à  l'excellent 
procédé  conseillé  par  M.  W.  Wûrtz,  c'est-à-dire  que,  pour 
créer  une  barrière  infranchissable  à  l'air,  nous  avons  pris  la 
précaution  de  faire  tomber  quelques  gouttes  de  pétrole  à  la 
surface  des  bouillons  ensemencés. 

Toutefois  comme  nous  ne  pouvions  pas  éviter  de  faire 
quelques-unes  des  opérations  en  présence  de  l'air  et  par  con- 
séquent de  l'oxygène,  nous  avons  été  obligés  d'expérimenter 
non  pas  sur  les  bacilles,  mais  à  la  fois  sur  les  bacilles  et  les 
spores.  Mais  les  résultats  des  expériences  n'en  sont  pas  faussés, 
ou  du  moins  ils  ne  le  sont  que  par  excès,  car  les  spores  étant 
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plus  résistantes  que  les  bacilles,  la  dose  qui  suffit  à  tuer  les 
premières  tuera  à  plus  forte  raison  les  microbes  adultes. 

En  procédant  ainsi,  nous  avons  répété  sur  le  vibrion  sep- 
tique,  bacilles  et  spores,  les  sept  séries  d'expériences  que  nous 
avions  déjà  faites  avec  le  streptocoque  et  le  staphylocoque. 

Ce  sont  les  résultats  de  ces  expériences  que  nous  allons 
exposer  maintenant.  Cependant,  comme  il  serait  trop  long  de 
redire,  à  propos  de  chacune  d'elles,  les  détails  dans  lesquels 
nous  sommes  entrés,  avec  de  longs  développements,  quand  il 
s'agissait  du  streptocoque,  nous  nous  contenterons  d'indiquer 
nos  chiffres,  sans  commentaires,  en  les  accompagnant  des 
tableaux  qui  les  résument. 

Nous  avons,  d'ailleurs,  conservé  les  mêmes  numéros  d'ordre 
pour  les  différentes  séries  d'expériences. 

Première  série  cT expériences . 

Le  bouillon  nutritif  est  ensemencé  avec  du  vibrion  septique, 
et  on  y  ajoute  immédiatement  la  quantité  d'antiseptique  néces- 
saire pour  empêcher  le  développement  de  ce  microbe  et  le  tuer. 
Il  faut  pour  obtenir  ce  résultat  : 

Vibrion  septique. 
Grammes. 

0,015....  de  bichlorure  de  mercure  pur,  additionné  du  dou- 
ble de  son  poids  d'acide  tartrique  ou  de  chlor- 
hydrate d'ammoniaque,  ou  encore  de  100  fois  son 
poids  d'alcool. 

0,045  ....  de  biiodure  de  mercure,  additionné  du  double  de 
son  poids  d'iodure  de  potassium. 

1,85   d'acide  phénique. 

0,12  ....    de  sulfate  de  cuivre. 

0,15   de  thymol  dissous  dans  l'eau,  avec  addition  du  quart 

de  son  poids  de  soude  caustique. 
0,70  .  ...  de  naphtol  (3. 
0,35   de  microcidine. 


TARNIER. 
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2^  Série  (inexpériences. 

Le  bouillon  nutritif  ayant  été  ensemencé  avec  le  vibrion 
septique,  vingt-quatre  heures  avant  l'addition  d'antiseptique, 
le  microbe  est  bientôt  en  pleine  pullulation  dans  ce  bouillon. 
Dans  ces  conditions,  la  quantité  d'antiseptique  nécessaire  pour 
stériliser  la  culture  est  évidemment  plus  grande  que  dans 
l'expérience  précédente  ;  on  trouve,  en  effet,  que  pour  obtenir 
cette  stérilisation  il  est  nécessaire  d'y  ajouter  : 

Vibrion  septique. 
Grammes. 

0,060 ....  de  bichlorure  de  mercure  pur,  additionné  du  dou- 
ble de  son  poids  d'acide  tartrique  ou  de  chlor- 
hydrate d'ammoniaque,  ou  encore  de  100  fois  son 
poids  d'alcool. 


0,150....  de  biiodure  de  mereure,  additionné  du  double  de 
son  poids  d'iodure  de  potassium. 

2,90   d'acide  phénique. 

0,30           de  sulfate  de  cuivre. 

0,56   de  thymol  dissous  dans  l'eau  avec  addition  du 

quart  de  son  poids  de  soude  caustique. 

1,25   de  naphtol  p. 

0,40   de  microcidine. 


3®  Série  d'expériences. 

Des  fds  de  soie  imprégnés  de  vibrion  septique  sont  plon- 
gés dans  la  solution  microbicide,  puis  lavés  ;  ce  qui  nécessite 
de  la  part  de  ces  fds,  pour  leur  stérilisation,  un  séjour  de  : 

Vibrion  Dans  unc  solution  formée  de  : 

septique.   ■  — ^  

Minutes.  Eau.  Bichlorure  de  mercure.  Alcool. 

6   975   0.25   25 

8   980   0.20   20 

10   985    0.15   15 

12   990   0.10   10 
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Dans  une  solution  formée  de 


Eau. 


Bichlorure  de  mercure.         Acide  tartrique. 


1.000   0.25. 

»    0.20. 

»    0.15, 

»    0.10, 


Biiodurc 
de  mercure. 

.  0.25.. 

,  0.20.. 

.  0.15.. 

.  0.10.. 


Biiodure 
de  mercure. 

.  0.50.. 
.  0.25.. 
.  0.20.. 


Acide  phénique. 

.  30  » 
.  20  » 


Plus  de  60. 


Permanganate 
de  potasse. 

0.50 
0.25 


Sulfate  de  cuivre. 
..10  » 

.  .    5  » 


Thymol. 
1  )). 

Naphtol  { 

0.40 


0.50 
0.40 
0.30 
0.20 


Chlorhydrate 
d'ammoniaque. 

..  0.50 

. .  0.40 

..  0.30 

. .  0.20 


lodure 
de  potassium. 

.  .    1  » 

..  0.50 
, ..  0.40 


Soude  caustique. 

...  0.25 


13-15 


Microcidine. 
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TABLEAU  Vr.  —  3^  SÉRIE  d'eXPÉRIENCES  (VIBRION  SEPTIQUE) 


4®  Série  d'expériences. 

Le  vibrion  septique,  cultivé  dans  du  bouillon  simple,  sert 
à  inoculer  des  morceaux  de  flanelle  et  non  des  fils  de  soie.  On 
trouve  alors  que,  pour  obtenir  (avec  lavage)  leur  stérilisation,  il 
est  indispensable  de  laisser  séjourner  les  morceaux  de  flanelle  : 
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Dans  une  solution  formée  de  : 

Bichlorure 

E^u.  de  mercure.  Alcool. 

975                    0.25   25  » 

980                   0.20   20  » 

985                   0.15   15  » 

990                   0.10   10  » 

Acide  tartrique. 

l.OOù   0.15   0.50 

»    0.20   0.40 

»    0.15   0.30 

»    0.10   0.20 

Chlorhydrate 
d'ammoniaque. 

»    0.25   0.50 

»    0.20   0.40 


»    0.15   0.30 

»    0.10   0.20 

Biioiure  de  mercuro.     lodure  de  potassium. 

»    0.50   1  » 

D    0.25   0.50 

»    0.20   0.40 

Acide  phénique. 

V    30  » 

»    20  » 

Permanganate  de  potasse. 

»    0.50 

»    0 . 25 

Sulfate  de  cuivre. 

»    10  » 

»    5  » 

Thymol.               Soude  caustique 
»    1     1)   0.25 

Naphtol  3. 

»    0.40 


ilicrocidine. 
4  » 
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TABLEAU  VII.  —  4®  SÉRIE  d'eXPÉRIENCES  (VIBRlON  SEPTIQUE) 


5^  Séj'ie  d'expériences. 

Ces  expériences  sont  identiques  à  celles  de  la  4®  série,  mais 
le  bouillon  virulent,  qui  sert  à  inoculer  la  flanelle,  au  lieu 
d'être  du  bouillon  simple,  est  du  bouillon  albumineux.  On 
trouve  dans  ces  conditions  (avec  lavage)  que,  pour  être  stérili- 
sée, la  flanelle  doit  rester  plongée  pendant  : 
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Vibrion 
septique. 


Dans  une  solution  formée  de  : 

Eau. 

Bichloriire  de  mercure. 

Alcool. 

975 

  0.25  

25  » 

980 

  0.20  

20  )> 

985 

  0.15  

15  )> 

990 

  0.10  

..10  » 

30   1.000, 


40, 
40. 

Plus  de  60. 


35. 
40, 
40. 

Plus  de  60. 


45. 
50 

Plus  de  60 

25. 
30. 


40. 
45. 


50... 

55-60, 


Plus  de  60, 


Plus  de  60, 


0.25. 
0.20, 
0.15. 
0.10, 


0.25, 
0.20, 
0.15. 
0.10, 


Biiodure 
de  mercure. 


0.50, 

0.25 

0.20, 


Acide  phénique. 

..30  » 
. .  20  )) 


Permanganate 
de  potasse. 

. .  0.50 
. .  0.25 


Sulfate  de  cuivre. 

...10  » 

, . .    5  » 


Thymol. 
1  ». 


25-28 


Naphtol 

.  0.40 

Microcidiue. 

.    4  » 


Acide  tartrique. 

..  0.50 

..  0.40 

..  0.30 

..  0.20 


Chlorhydrate 
d'ammoniaque. 

.  0.50 

.  0.40 

.  0.30 

.  0.20 


lodure 
de  potassium. 

.  .     1  » 

. .  0.50 
. .  0.40 


Soude  caustique. 

..  0.25 
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TABLEAU  VIII. —  5®  SÉRIE  d'eXPÉRIEN CES  (VIBRION  SEPTIQUE) 


£ichlarwne    de-  jflcrcuT<' 

itjf20  0,tiO,W  O,25  0;iOO,li  0,10  0,7S  O.M  0,U  0,]0 
„ChJor/ijydrrzle 


0,feO 


L'inspection  du  tableau  de  la  5*^  série  d'expériences  montre 
que  l'acide  pliénique  à  20  pour  1000  exerce  sur  le  vibrion  sep- 
tique  une  action  plus  énergique  que  celle  du  bichlorure  de 
mercure  à  0,20  pour  1000.  Cette  constatation  nous  ayant  un 
peu  surpris,  nous  avons  pensé  qu'une  cause  d'erreur  avait 
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pu  se  glisser  dans  nos  expériences,  et  nous  les  avons  répétées 
en  nous  servant  d'un  vibrion  septique  ayant  une  origine  diffé- 
rente de  celle  du  premier  vibrion  employé;  or,  nous  avons 
obtenu  sensiblement  les  mêmes  chiffres,  ce  qui  nous  autorise 
à  penser  que  nos  résultats  sont  exacts. 

Les  premières  cultures  avaient  été  faites  avec  des  bacté- 
ries recueillies  chez  une  femme  de  la  Clinique,  qui  avait  suc- 
combé à  une  infection  putride  consécutive  à  une  délivrance 
incomplète.  Le  vibrion  septique  de  la  seconde  culture  prove- 
nait d'un  cobaye,  chez  lequel  s'était  développé  un  œdème 
malin  expérimental,  après  inoculation  sous-cutanée  de  terre 
prise  au  voisinage  d'un  fumier. 


6^  Série  d expériences. 

Ces  expériences  n'ont  pas  été  répétées  avec  le  vibrion 
septique,  car  il  nous  a  semblé  que  celles  qui  avaient  été  faites 
avec  le  streptocoque  avaient  montré  suffisamment,  qu'il  n'y  a 
pas  de  différence  sensible  entre  l'action  antiseptique  d'un 
liquide  au  repos,  et  celle  du  même  liquide  en  mouvement. 

7^  Série  d'expériences. 

Ces  expériences  ressemblent  à  celles  de  la  5*^  série  ;  toute- 
fois, on  ne  lave  pas  les  morceaux  de  flanelle  dans  l'eau  dis- 
tillée au  sortir  de  la  solution  antiseptique,  et  on  laisse 
à  leur  surface  l'excès  de  cette  solution  entraîné  mécanique- 
ment. Il  en  résulte  que  l'antiseptique  prolonge  son  action; 
aussi,  pour  devenir  stérile,  il  ne  faut  plus  à  la  flanelle  qu'un 
séjour  de  : 
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Vibrion 
septique. 


Dans  une  solution  formée  de 


2   1.000 


2. 
10. 
10, 


2, 
2, 

10. 

10, 


4. 
8. 
20. 

8. 

10, 


16.... 
16.... 

10.... 
12.... 

10.... 

Plus  de  60 

7-8  . . 


Minutes. 

Eau. 

BicMorure  de  mercure. 

Alcool. 

2  

...  975... 

  0.25  

25  » 

2  

...  980... 

  0.20  

20  » 

10  

...  985... 

15  » 

10  

...  990... 

  0.10  

.    10  » 

0.25, 
0.20. 
0.15 
0.10 


0.25 
0.20 
0.15 
0.10, 


Biiodure 
de  mercure 

0.50.. 
,  0.25.. 
,  0.20.. 


Acide  phénique. 

..30  » 
..20  » 


Permanganate 
de  potasse. 

..  0.50 
..  0.25 


Sulfate  de  cuivre. 

...10  » 
. . .    5  )) 


Thymol. 
1  ». 


Naphtol  p. 
.  0.40 

Microcidine. 

.    4  )) 


Acide  tartrique. 

. .  0.50 

. .  0.40 

. .  0.30 

. .  0.20 


Chlorhydrate 
d'ammoniaque. 

.  0.50 

.  0.40 

.  0.30 

.  0.20 


lodure 
de  potassium. 

.      1  » 

.  0.50 
.  0.40 


Soude  caustique. 

..  0.25 
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TABLEAU  IX.  —  7^  SÉRIE  d'eXPÉRIENCES  (VIBRION  SEPTIQUE) 


^  Conclusions.  —  D'après  ces  dernières  expériences,  les 
antiseptiques  que  nous  préconisons  doivent  donc  être  classés 
dans  l'ordre  suivant  : 

1°  Bichlorure  de  mercure  à  0,20  pour  1000  (2  minutes). 

2°  Microcidine  à  4  pour  1000  (7  minutes). 

3«  Biiodure  de  mercure  à  0,25  pour  1000  (8  minutes). 
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4"  Acide  phénique  à  20  pour  1000  (10  minutes). 

5°  Sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1000  (12  minutes). 

6"  Permanganate  de  potasse  à  0,25  p.  1000  (16  minutes). 

Le  bichîorure  de  mercure  est  donc  le  plus  puissant  des 
microbicides  en  présence  du  vibrion  septique.  Ce  n'est  pas  à 
dire  pour  cela  qu'il  faille  l'employer  au  lit  du  malade  pour 
combattre  l'infection  putride  ;  voici  pourquoi  :  Les  dan- 
gers d'intoxication  avec  les  sels  mercuriels,  redoutables 
surtout  à  la  suite  des  injections  intra-utérines,  obligent  à 
faire  suivre  chaque  injection  d'un  lavage  avec  un  liquide 
presque  indifférent,  qui  a  pour  but  d'entraîner  l'antiseptique 
resté  libre  dans  la  ca^âté  utérine.  Il  en  résulte  que  l'action 
antiseptique  ne  se  poursuit  plus  après  l'injection  et  qu'au 
point  de  vue  de  l'effet  produit  sur  le  vibrion  septique,  nous 
retombons  dans  les  conditions  de  la  5°  série  d'expériences. 
Or,  dans  ces  expériences,  il  faut  40  minutes  au  sublimé  à  0,20 
pour  1000  pour  tuer  le  vibrion  septique.  Si,  au  contraire,  on 
se  sert  d'acide  phénique  pour  faire  les  injections  intra-utéri- 
nes, on  peut  se  dispenser  d'enlever  l'excès  d'antiseptique 
resté  dans  l'utérus,  et  l'on  rentre  dans  les  conditions  de  la 
7^  série  d'expériences  dans  lesquelles  l'acide  phénique  à 
20  p.  1000  tue  le  vibrion  septique  en  10  minutes.  En  consé- 
quence, l'acide  phénique  à  20  pour  1000,  employé  en  injec- 
tion intra-utérine  (sans  lavage  consécutif),  tuerait  le  vibrion 
septique  en  10  minutes  et  le  bichîorure  de  mercure  à  0,20 
pour  1000  (avec  lavage  consécutif)  ne  le  tuerait  qu'en  40  mi- 
nutes ;  dans  l'emploi  clinique,  l'avantage  resterait  donc  à 
l'acide  phénique. 

Nous  pourrions  en  dire  autant  de  la  microcidine  qui  parait 
avoir  en  présence  du  vibrion  septique  un  peu  plus  de  puis- 
sance que  l'acide  phénique.  Elle  diffère  d'ailleurs  de  ce  der- 
nier par  sa  grande  diffusibilité  et  par  son  alcalinité  grâce  à 
laquelle  elle  ne  coagule  pas  l'albumine. 
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II.    DES  ANTISEPTIQUES   EN  PARTICULIER 

a.  —  Acide  phénique. 

Il  ne  faut  parler  de  l'acide  phénique  qu'avec  reconnais- 
sance, car  c'est  le  plus  ancien  des  antiseptiques  méthodi- 
quement employés.  Il  a  rendu  les  plus  grands  services,  et, 
quoiqu'on  le  délaisse  un  peu  aujourd'hui,  on  s'en  sert  encore 
avec  grand  avantage. 

L'acide  phénique  a  été  utilisé  pour  la  première  fois,  en  1860, 
par  un  médecin  français,  Lemaire,  longtemps  avant  l'appari- 
tion de  la  méthode  antiseptique  (1).  uNIais  son  emploi  ne  s'est 
généralisé  qu'à  partir  de  1867,  à  la  suite  des  travaux  de  Lis- 
ter. C'est  M.  Lucas-Championnière  qui  a  introduit  et  vulga- 
risé en  France  l'usage  de  l'acide  phénique  comme  antiseptique. 

Propriétés.  L'acide  phénique,  ou  phénol,  encore  appelé 
acide  carbolique,  surtout  à  l'étranger,  est  extrait  du  goudron 
de  houille  par  distillations  successives.  C'est  un  corps  solide, 
incolore,  cristallisable  en  longues  aiguilles.  Il  est  assez  difficile 
de  l'obtenir  chimiquement  pur,  et  celui  qu'on  emploie  en  méde- 
cine n'a  souvent  qu'une  pureté  relative,  ce  qui  est  très  regret- 
table, car,  d'après  M.  Lucas-Championnière,  les  accidents 
causés  par  l'acide  phénique  sont  dus  principalement  à  son 
impureté. 

Exposés  à  l'air,  ou  conservés  dans  des  flacons  imparfaite- 
ment bouchés,  les  cristaux  d'acide  phénique  ne  tardent  pas  à 
absorber  l'humidité  de  l'air  et  à  se  liquéfier  ;  il  suffit,  en  effet, 
d'une  très  petite  quantité  d'eau  pour  en  produire  la  liquéfac- 
tion. A  la  lumière  solaire,  ils  subissent  une  décomposition 
très  lente,  qui  leur  donne  une  coloration  rose  ou  orangée. 

L'acide  phénique  ordinaire  fond  à  35^,5  ;  aussi  pour  le  con- 

(1)  Lemaire.  De  l'acide  phénique,  de  son  action  sur  les  végétaux,  les  ani- 
maux, les  ferments,  les  venins,  les  virus,  etc.  Paris,  in-12,  2^  édit.,  18G5. 
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server  à  Fétat  cristallisé,  faut-il  le  maintenir  en  permanence 
dans  un  lieu  frais. 

Il  se  dissout  dans  20  fois  son  poids  d'eau,  mais  il  est  soluble 
en  toutes  proportions  dans  l'alcool,  la  glycérine  et  l'huile. 

Pur,  l'acide  phénique  est  un  caustique  énergique  ;  on  ne 
peut  donc  l'employer  qu'étendu  d'eau  et,  comme  la  solution  à 
5  pour  100  est  déjà  un  peu  caustique,  on  ne  fait  jamais  usage 
d'une  solution  plus  concentrée. 

En  chirurgie,  Lister  et,  après  lui,  M.  Lucas-Ghampionnière 
ont  recommandé  deux  solutions  principales  appelées,  l'une 
solution  forte^  l'autre  solution  faible  ;  la  première  renferme 
50  gr.  d'acide  phénique  pour  1,000  gr.  de  liquide,  l'autre  en 
contient  une  quantité  moitié  moindre,  soit  25  gr.  pour  1,000  gr. 
de  solution. 

Mais  quand  vous  prescrirez  de  l'acide  phénique  ne  vous 
contentez  pas  d'indiquer  sur  votre  ordonnance  :  solution  forte 
ou  solution  faible,  car  le  pharmacien  vous  donnerait  une  solu- 
tion à  sa  fantaisie  ;  ne  vous  contentez  pas  non  plus  de  demander 
une  solution  d'acide  phénique  à  5  0/0  ou  à  2,5  0/0.  Il  faut  for- 
muler plus  complètement  et  si  vous  désirez  un  litre  de  solu- 
tion phéniquée  forte,  écrivez  : 

Acide  phénique  cristallisé.  .  .      50  grammes. 

Alcool   100  ^ 

Eau  distillée   850  — 

Poui'  usage  externe. 

On  doit  toujours,  en  effet,  mettre  une  quantité  d'alcool 
double  de  la  quantité  d'acide  phénique,  si  on  A^eut  avoir  une 
solution  bien  faite  et  homogène. 

Pour  la  solution  faible,  vous  conserverez  la  formule  pré- 
cédente, en  réduisant  de  moitié  les  doses  d'acide  phénique  et 
d'alcool. 

Je  n'ai  guère  besoin  de  vous  faire  remarquer  que  l'acide 
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phénique,  prescrit  dans  la  formule  qui  précède,  est  de  l'acide 
pliénique  cristallisé.  Celui-ci  n'a  aucune  analogie  avec  ces 
liquides  qu'on  trouve  dans  le  commerce  ou  chez  les  particu- 
liers et  qui,  sous  le  nom  d'acide  phénique,  ne  sont  que  des 
mélanges  indéterminés  de  diverses  substances  au  nombre 
desquelles  se  trouve  évidemment  Tacide  phénique,  dont  ces 
mélanges  ont  Todeur,  mais  dont  ils  ne  contiennent  qu^une  pro- 
portion souvent  fort  petite. 

Les  solutions  d'acide  phénique  dans  l'alcool,  sont  plus  caus- 
tiques, et  un  peu  moins  facilement  supportées,  que  les  solutions 
d'acide  phénique  dans  la  glycérine  ;  c'est  un  point  de  pratique 
sur  lequel  M.  Lucas-Ghampionnière  a  insisté  avec  raison. 
Si  vous  adoptez  les  solutions  glycérinées,  vous  les  formu- 
lerez de  la  même  manière  que  les  solutions  alcooliques,  en  y 
remplaçant  l'alcool  par  une  quantité  égale  de  glycérine. 

Action  microbicide  de  l'acide  phénique.  Je  vais  envisager 
maintenant  cet  antiseptique  dans  son  action  sur  les  trois 
principaux  microbes  qui  assaillent  les  femmes  en  couches  : 
le  streptococcus  pyo gènes,  le  staphylococcus  aureus  et  le 
vibrion  septique. 

Ce  qui  est  vrai  pour  le  streptocoque,  pouvant,  comme  je  l'ai 
déjà  dit,  se  répéter  mot  à  mot  pour  le  staphylocoque,  je 
n'aurai  en  somme  qu'à  m'occuper  de  deux  microbes  :  le  strep- 
tocoque et  le  vibrion  septique. 

d)  Streptocoque  et  Staphylocoque.  —  J'ai  prié  M.  Vignal 
d'expérimenter  avec  la  solution  à  20  pour  1,000,  la  plus 
employée  en  obstétrique,  et  aussi  avec  la  solution  à  30  pour 
1,000  qui,  dans  certains  cas,  peut  trouver  son  indication  en 
clinique.  Voici  ce  que  ses  expériences  nous  apprennent  : 

1^  Dans  la  première  série  d'expériences,  on  ensemence  du 
bouillon  nutritif  avec  une  culture  pure  de  streptocoque,  et, 
immédiatement  après,  on  ajoute  aumélange  une  certaine  quan- 
tité d'acide  phénique,  destiné  à  empêcher  le  développement  du 
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streptocoque.  M.  Vignal  a  trouvé  qu'en  opérant  ainsi,  il  faut 
ajouter  2  grammes  d'acide  phénique  par  litre  de  bouillon,  pour 
rendre  celui-ci  stérile. 

Répétez  la  même  expérience  avec  le  sublimé,  et  il  vous  suffira 
de  15  milligrammes  de  cette  substance  pour  empêcher  le  déve- 
loppement du  streptocoque  ;  c'est  dire  que,  dans  les  conditions 
qui  nous  occupent,  l'acide  phénique  est,  à  poids  égal,  133  fois 
moins  actif  que  le  sublimé. 

2^  Dans  la  deuxième  série  d'expériences,  le  streptocoque 
est  en  pleine  pullulation  dans  le  bouillon.  Vous  prévoyez  qu'il 
faudra  alors  une  quantité  d'acide  phénique  plus  grande  que  la 
précédente  pour  obtenir  la  stérilisation  de  la  culture  ;  il  est 
nécessaire,  en  effet,  d'ajouter  3  gr.  d'acide  phénique  par  litre 
de  bouillon. 

Dans  les  mêmes  conditions,  5  centigrammes  de  sublimé 
suffisent  pour  tuer  le  streptocoque;  le  sublimé  se  montre 
donc,  ici  encore,  beaucoup  plus  énergique  que  l'acide  phéni- 
que, et,  à  poids  égal,  il  le  serait  60  fois  plus. 

Dans  ces  deux  expériences,  les  antiseptiques,  restent  en  con- 
tact permanent  avec  les  microbes  ;  or,  en  clinique,  les  conditions 
sont  toutes  différentes,  car  les  micro-organismes  se  trou- 
vent à  la  surface  et  dans  l'intérieur  des  tissus  où  ils  prolifèrent, 
ils  sont  logés  au  fond  d'anfractuosités  où  les  antiseptiques 
les  atteignent  difficilement,  enfin  leur  développement  se  fait 
au  sein  même  des  tissus  vivants  qui  n'ont  rien  de  comparable 
avec  le  bouillon  nutritif  de  nos  tubes.  D'autre  part,  les  anti- 
septiques, au  moins  en  obstétrique,  ne  restent  pas  à  demeure 
dans  les  organes  génitaux,  il  ne  font  que  les  traverser  pendant 
quelques  instants,  sans  y  séjourner.  Ces  deux  premières  séries 
d'expériences  n'ont  donc  qu'une  valeur  relative  ;  toutefois,  elles 
nous  donnent  déjà  des  indications  précieuses  sur  la  valeur 
des  antiseptiques. 

Je  vais  passer  maintenant  à  des  expériences  plus  impor- 
tantes. 

3^  Dans  la  troisième  série  de  recherches,  on  imprègne  de 
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streptocoque  des  touffes  de  fds  de  soie  grège,  puis  on  trempe 
ces  fils  de  soie  dans  la  solution  phéniquée,  où  on  les  maintient 
jusqu'à  ce  que  le  streptocoque  soit  tué.  Au  sortir  du  bain 
phéniqué,  on  lave  la  soie  dans  de  l'eau  stérilisée  qui  entraine 
l'excès  d'antiseptique  (v.  p.  136). 

M.  Vignal  a  expérimenté  sur  les  deux  solutions  à  30  pour 
1,000  et  à  20  pour  1,000  et  il  a  trouvé  que  la  durée  du  séjour 
devait  être  de  15  minutes  dans  la  première  solution  et  de 
18  minutes  dans  la  seconde.  —  Le  sublimé  agit  plus  vite  : 
dans  la  solution  alcoolique  à  0,  20  centigr.  par  litre,  le  strep- 
tocoque est  tué  en  5  minutes . 

4*^  La  même  expérience  a  été  répétée  avec  des  morceaux  de 
flanelle  ;  celle-ci  offre  des  propriétés  que  ne  possède  pas  le 
fil  de  soie  qui,  étant  absolument  imperméable,  ne  se  laisse 
pas  plus  pénétrer  par  les  microbes  que  ne  le  ferait  un  fil 
de  verre.  La  flanelle,  au  contraire,  est  poreuse  et  peut  être 
imprégnée  dans  toutes  ses  parties;  elle  présente,  en  outre, 
des  anfractuosités  et  des  inégalités  qui  ont  quelques  ressem- 
blances, lointaines  il  est  vrai,  avec  les  irrégularités  de  la 
surface  des  muqueuses  génitales. 

Il  y  avait  lieu  de  penser  que  la  stérilisation  de  la  flanelle 
imprégnée  de  streptocoque,  serait  plus  longue  à  obtenir  que 
celle  des  touffes  de  soie,  c'est  une  prévision  que  l'événement 
a  justifiée  :  Pour  que  le  streptocoque  soit  tué,  il  faut  que  la 
flanelle  plonge  pendant 

15  minutes  dans  la  solution  phéniquée  à  30  p.  1000 
20       »  »  »  20  p.  1000 

Un  séjour  de  5  minutes  dans  la  solution  alcoolique  de  sublimé 
à  0,  20  p.  1000  suffit  pour  produire  le  même  résultat. 

5^  Dans  la  cinquième  série  de  recherches,  on  emploie  du 
bouillon  albumineux.  Le  streptocoque  est  donc  disposé  sur  la 
flanelle  qui  lui  sert  de  véhicule,  non  plus  à  l'état  de  pureté, 
mais  contenu  dans  un  liquide  albumineux,  ce  qui  réalise 
approximativement  les  conditions  que  l'on  trouve  en  clinique, 
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OÙ  le  streptocoque  baigne  dans  le  sang  et  les  mucus  géni- 
taux. 

Il  faut  alors  pour  tuer  le  streptocoque  un  séjour  de 

30  minutes  dans  la  solution  phéniquée  à  30  p.  1000 
35       »  »  »  20  p.  1000 

Dans  le  sublimé  à  0,20  centigr.  pour  1000,  on  obtient  le 
même  effet  en  8  minutes. 

6**  Quand  on  se  contente  de  tremper  la  flanelle  albumi- 
neuse  dans  la  solution  phéniquée  qui  reste  immobile,  on 
peut  craindre  que  le  liquide,  en  contact  immédiat  avec  la 
flanelle,  ne  subisse  une  modification  dans  sa  composition,  et 
qu'il  n'y  ait,  dans  le  taux  de  l'antiseptique,  un  appauvrisse- 
ment capable  d'influer  sur  les  résultats.  C'est  une  objection 
théorique  à  laquelle  l'expérimentation  devait  répondre. 

Aussi  M.  Vignal,  au  lieu  de  tremper  simplement  la  flanelle 
albumineuse  dans  l'acide  phénique,  a-t-il  fait  passer  un  cou- 
rant d'acide  phénique  sur  cette  flanelle,  et  il  a  pu  constater 
qu'il  fallait,  pour  tuer  le  streptocoque,  exactement  le  même 
temps,  dans  l'acide  phénique  en  mouvement,  que  dans  l'acide 
phénique  au  repos. 

7^  J'arrive  à  la  septième  série  d'expériences,  qui  me  semble 
très  démonstrative.  Dans  les  expériences  que  je  viens  de  vous 
rappeler,  on  avait  toujours  procédé  de  la  façon  suivante  :  après 
un  séjour  dans  la  solution  phéniquée  qui  avait  eu  pour  effet  de 
tuer  le  streptocoque,  déposé  sur  la  soie  ou  la  flanelle,  celles-ci, 
avant  d'être  plongées  dans  le  bouillon  de  culture,  étaient  tou- 
jours soumises  à  un  lavage  dans  l'eau  stérilisée  ;  cette  eau  entraî- 
nait l'antiseptique  retenu  mécaniquement  sur  les  fils  de  soie  ou 
sur  la  flanelle,  ce  qui  supprimait  toute  action  ultérieure  de  l'an- 
tiseptique. Or,  les  choses  ne  se  passent  pas  ainsi  en  clinique, 
et,  quand  on  a  terminé  une  injection  vaginale  ou  une  injection 
intra-utérine  à  l'acide  phénique,  on  ne  la  fait  pas  suivre  habi- 
tuellement d'une  injection  d'eau  pure  pour  entraîner  l'antisep- 
tique qui  reste;  il  en  séjourne  donc  une  certaine  quantité 
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dans  les  voies  génitales,  et  on  conçoit  que  cet  antiseptique 
puisse  continuer  à  agir  après  l'injection,  pendant  un  laps  de 
temps  indéterminé. 

J'ai  désiré  me  rendre  compte  de  l'importance  de  cette  action, 
et  j'ai  demandé  à  M.  Yignal  de  traiter  la  flanelle  alLumineuse 
comme  dans  la  5^  série  d'expériences,  mais  sans  la  laver  dans 
l'eau  stérilisée. M.  Yignal  s'est  donc  simplement  borné  à  secouer 
la  flanelle  au  sortir  du  bain  phéniqué,  pour  qu'elle  n'entraînât  pas 
une  quantité  trop  grande  d'antiseptique,  et  aussitôt  après,  il  l'a 
p  longée  dans  le  bouillon  de  culture.  La  flanelle  est  alors  entourée 
d'une  petite  couche  d'acide  pliénique  qui  continue  à  agir  sur  le 
streptocoque.  Il  est  naturel  de  penser  que,  dans  ces  conditions 
spéciales,  l'immersion  dans  l'acide  pliénique  n'a  pas  besoin 
d'être  aussi  prolongéee  que  dans  les  expériences  précédentes; 
en  efî'et,  pour  obtenir  la  mort  du  streptocoque,  il  sufîît  d'un 
séjour  de 

6  minutes  dans  la  solution  phéniquée  à  30  p.  1000 
10       »  »  »  20  p.  1000 

Le  sublimé  à  0,20  p.  1000  produit  le  même  effet  en  2  minutes. 

Je  considère  les  données  fournies  par  cette  expérience  comme 
très  importantes,  et  si  je  les  transporte  sur  le  terrain  clinique, 
j'en  puis  déduire  que,  pour  tuer  les  streptocoques  contenus 
dans  l'utérus  ou  le  vagin,  il  faudra  faire  passer  une  injection 
d'acide  pliénique  à  20  p.  1000,  pendant  10  minutes  au  moins, 
et  laisser  ensuite  un  peu  de  la  solution  phéniquée  dans  les 
organes  génitaux. 

Ces  expériences  tendent  à  démontrer,  en  outre,  que  l'acide 
phénique  agit  assez  lentement,  et  qu'il  doit  rester  longtemps 
en  contact  avec  les  organes  malades. 

Mais  ce  ne  sont  là  que  des  expériences  de  laboratoire,  et,  si 
utiles  que  soient  les  renseignements  qu'elles  donnent,  ceux-ci 
ne  peuvent  rivaliser  en  importance  avec  des  constatations  clini- 
ques, dans  lesquelles  l'antiseptique  est  pris  en  quelque  sorte 
sur  le  vif. 
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8^  J'ai  donc  pensé  que  nos  recherches  devaient  encore  por- 
ter sur  des  femmes  nouvellement  accouchées,  et  qu'il  nous 
fallait  constater  directement  s'il  existe,  oui  ou  non,  pendant  les 
suites  de  couches,  des  microbes  dans  leurs  voies  génitales  , 
quand  on  se  sert  d'acide  phénique  pour  faire  les  injections  . 
Dans  ce  but,  M.  Vignal  a  recueilli,  sur  des  tampons  de  coton 
stérilisé,  du  mucus  du  col  utérin,  chez  des  femmes  accouchées 
depuis  deux  jours  au  moins  et  dix  jours  auplus,etqui  n'avaient 
eu  aucune  élévation  de  température  ;  chez  toutes,  on  avait 
pratiqué  une  injection  intra-utérine  après  la  délivrance,  et 
on  faisait  trois  fois  par  jour  des  injections  vaginales  et  des 
toilettes  vulvaires  avec  la  solution  phéniquée  à  25  p.  1000. 

Ces  recherches  ont  été  faites  sur  dix  femmes,  et  quatre  fois 
les  bouillons  de  culture  dans  lesquels  on  avait  introduit  les 
tampons  imprégnés  du  mucus  utérin,  sont  devenus  fertiles. 
De  telle  sorte  que  les  injections  A^aginales  phéniquées  à 
25  p.  1000  ne  donnent  pas  la  sécurité  absolue,  puisque  des 
microbes  existent  dans  le  mucus  du  col  chez  quatre  femmes 
sur  dix. 

Les  mêmes  recherches,  entreprises  chez  des  femmes  traitées 
pendant  les  suites  de  couches  par  des  injections  vaginales 
de  sublimé  à  0, 20  pour  1 , 000 ,  ont  montré  que  deux  fois  seulement, 
sur  dix,  il  existait  des  microbes  dans  le  col  de  l'utérus. 

b)  Vibrion  septique.  —  Gomme  le  vibrion  septique  adulte 
est  anaérobie  et  meurt  rapidement  quand  il  est  exposé  à  l'air, 
M.  Vignal  a  été  obligé  d'opérer  dans  une  atmosphère  d'hy- 
drogène et  d'expérimenter  à  la  fois  sur  les  bacilles  et  les 
spores.  Voici  les  résultats  que  lui  a  fournis  le  vibrion  sep- 
tique, avec  lequel  il  a  répété  toutes  les  expériences  qu'il  avait 
déjà  faites  sur  le  streptocoque  et  le  staphylocoque. 

l''®  expérience.  —  Il  faut  ajouter  1  gr.  85  d'acide  phénique 
à  un  litre  de  bouillon  pour  tuer  le  vibrion  septique  avec  lequel 
on  vient  d'ensemencer  ce  bouillon. 
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2^  expérience.  —  Quand  le  microbe  s'est  déjà  développé 
dans  le  bouillon,  depuis  vingt-quatre  heures,  la  dose  néces- 
saire pour  obtenir  le  même  résultat  est  de  2  gr.  90. 

3^  expérience.  —  Le  vibrion  septique  qui  imprègne  les  fîls 
de  soie  est  tué  après  un  séjour  de 

15  minutes  dans  l'acide  phénique  à  30  p.  1000 
18         »  »  »  20  p.  1000 

4^  expérience.  —  S'il  s'agit  de  flanelle,  il  faut  un  peu  plus 
longtemps  : 

18  minutes  dans  l'acide  phénique  à  30  p.  1000 
20         »  »  »          20  p.  1000 

5^  expérience.  —  Quand  la  flanelle  est  albumineuse,  le 
séjour  doit  être  de 

25  minutes  dans  l'acide  phénique  à  30  p.  1000 
30         »  »  »         20  p.  1000 

7^  expérience.  —  Enfin,  si  on  ne  lave  pas  la  flanelle  albumi- 
neuse à  sa  sortie  de  la  solution  phéniquée,  il  ne  faut  plus,  pour 
que  le  microbe  soit  tué,  qu'une  immersion  de 

8  minutes  dans  l'acide  phénique  à  30  p.  1000 
10         »  »  »  20  p.  1000 

Inconvénients  de  l'acide  phénique.  —  L'acide  phénique  a 
joui,  en  médecine,  pendant  dix  à  quinze  ans,  d'une  vogue 
extraordinaire.  Mais,  à  la  longue,  comme  tovijours,  l'enthou- 
siasme s'est  calmé,  et  l'on  a  reconnu  à  cet  agent  antiseptique 
des  inconvénients  que  vous  devez  connaître.  Je  vais  vous 
les  énumérer  et  je  vous  exposerai  ensuite  les  accidents  d'into- 
xication auxquels  l'emploi  de  l'acide  phénique  expose. 

L'acide  phénique  attaque  l'acier;  si  donc,  les  instruments  en 
acier  séjournent  longtemps  dans  les  solutions  phéniquées, 
leurs  pointes  et  leurs  tranchants,  rongés  par  l'acide,  s'émous- 
sent,  et  ces  instruments  sont  rapidement  hors  d'usage. 

Les  solutions  d'acide  phénique  exercent  sur  la  peau,  une 
action  très  manifeste  qu'il  nous  faut  examiner;  elles  agissent 
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sur  les  muqueuses  d'une  façon  analogue,  mais  avec  plus  d'in- 
tensité. 

Quand  on  plonge  les  mains  dans  l'acide  pliénique  à  5  p.  100 
et  même  à  2,5  p.  100,  la  peau  devient  pâle  ;  Gosselin  expliquait 
ce  phénomène  en  disant  que  l'acide  pliénique  fait  contracter 
les  capillaires.  Les  sensations  que  l'on  éprouve  alors  sont 
désagréables  :  c'est  une  sorte  d'engourdissement  des  mains 
et  des  avant-bras,  auquel  succèdent  des  fourmillements  ;  les 
membres  supérieurs  sont  lourds  et  perdent  de  leur  force  ;  la 
sensibilité  tactile  est  émoussée,  les  doigts  perçoivent  mal  les 
objets.  Ces  phénomènes,  dès  qu'ils  revêtent  une  certaine  inten- 
sité, sont  très  fâcheux  pour  l'accoucheur,  dont  le  toucher 
devient  moins  délicat,  et  dont,  par  conséquent,  l'adresse  opé- 
ratoire diminue  un  peu. 

L'acide  phénique,  appliqué  sur  les  plaies  ou  employé  en 
injections,  produit  du  picotement,  de  la  chaleur,  puis  de  la  brû- 
lure; mais  à  cette  première  sensation  pénible,  succède  une 
sensation  de  fraîcheur  et  un  véritable  soulagement  ;  il  est 
probable  que  ces  derniers  phénomènes  sont  le  résultat  d'une 
anesthésie  locale  passagère. 

On  a  reproché  à  l'acide  phénique  son  odeur  pénétrante  qui 
est,  du  reste,  très  différemment  appréciée.  Les  uns  la  supportent 
bien  ;  tels  sont,  engénéral,lesmédecins,parreffet  de  l'habitude. 
Mais  il  est  des  personnes  qui  ne  la  tolèrent  pas,  et  j'ai  vu  des 
accouchées  s'opposer  absolument  à  ce  qu'on  leur  fit  des  injec- 
tions vaginales  phéniquées  ;  non  seulement  l'odeur  du  phénol 
les  incommodait,  mais  elle  les  effrayait,  en  leur  rappelant  les 
mixtures  qu'on  met  ordinairement  dans  les  cercueils.  On  ne 
peut  nier  que  l'acide  phénique  ne  répande  une  mauvaise  odeur, 
cependant  aujourd'hui  on  prépare  de  l'acide  phénique  chimi- 
quement pur,  dont  l'odeur  n'est  pas  désagréable  ;  d'ailleurs,  on 
la  masque  facilement  en  ajoutant,  à  la  solution  phéniquée,  de 
l'essence  de  thym  à  la  dose  de  X  ou  XX  gouttes  par  litre,  mais 
comme  l'essence  de  thym  est  presque  insoluble  dans  l'eau, 
elle  donne  à  la  solution  une  coloration  blanchâtre. 
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Il  est,  d'autre  part,  incontestable  que,  soit  en  solution,  soit 
incorporé  à  de  la  gaze,  Facide  pliénique  est  parfois  irritant 
pour  la  peau  et  les  muqueuses.  Chez  quelques  accouchées, 
il  se  produit  des  éruptions  qui  siègent  aux  grandes  lèvres, 
au  périnée,  cà  la  face  interne  des  cuisses,  sur  les  fesses. 
Tantôt,  c'est  un  érythème  simple,  accompagné  de  cuisson,  de 
picotements  ;  la  peau  est  chaude  et  un  peu  sensible.  Tantôt,  c'est 
une  véritable  éruption  miliaire,  car  la  peau  se  recouvre,  au  ni- 
veau de  l'érythème ,  de  petites  vésicules  du  volume  d'un  grain  de 
millet,  contenant  un  liquide  citrin;  cette  éruption  s'accompagne 
quelquefois  d'une  fièvre  assez  vive.  Mais  si,  après  avoir  sus- 
pendu l'emploi  de  l'acide  pliénique,  on  le  remplace  par  un 
antiseptique  sans  action  sur  la  peau,  en  prenant  soin  de  sau- 
poudrer les  plaques  éry thémateuses  avec  de  l'amidon,  l'éruption 
disparait  assez  rapidement. 

Dans  certains  cas,  l'acide  pliénique  devient  caustique.  On 
voit  alors  survenir,  à  la  suite  d'injections  vaginales  trop  forte- 
ment titrées  ou  trop  souvent  répétées,  des  plaques  blanchâtres , 
mortifiées,  qui  siègent  ordinairement  à  la  face  interne  des 
grandes  lèvres.  Ces  faits  ont  été  signalés  par  M.  Bar  (1)  ;  ils  sont 
exacts,  et  je  les  ai  constatés  plusieurs  fois.  On  a  attribué  la  pro- 
duction de  cette  véritable  gangrène  superficielle,  aune  suscepti- 
bilité particulière  des  tissus  pour  l'acide  phénique,  ou  bien 
encore  à  l'emploi  d'une  solution  pliéniquée  trop  concentrée  et 
devenant  caustique.  Chez  les  femmes  accouchées  au  pavillon  de 
la  Maternité,  pour  lesquelles,  autrefois,  nous  n'employions  pas 
d'autre  antiseptique  que  l'acide  pliénique,  j'ai  observé  à  plu- 
sieurs reprises  des  brûlures  assez  étendues  de  la  vulve  et  du 
périnée.  En  cherchant  àm'expliquer  leur  production,  je  pensai 
tout  d'abord  que  les  solutions  fournies  par  la  pharmacie  avaient 
été  mal  faites.  Mais  une  enquête  me  démontra  qu'il  n'y  avait 
pas  eu  d'erreur  commise,  et  que  le  titre  de  la  solution  était 

(1)  Bar.  Des  méthodes  antiseptiques  en  obstétrique.  Thèse  d'agrég.  Paris, 
1883,  p.  70. 
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constamment  le  même.  Fallait-il  en  conclure  qu'il  s'agis- 
sait de  femmes  à  tissus  très  délicats  ?  C'était  une  explica- 
tion trop  A^ague  pour  me  satisfaire.  Or.  en  examinant  les 
cruches  dans  lesquelles  la  solution  phéniquée  était  conser- 
vée, j'ai  constaté  que  cette  solution  n'était  pas  homogène, 
et  qu'au  fond  de  ces  cruches,  le  liquide  était  épais  et  très  chargé 
d'acide  phénique.  tandis  qu'au  milieu  et  vers  la  surface,  la 
solution  était  bien  fluide.  On  disposait  donc,  pour  préparer  les 
injections,  d'un  liquide  de  densité  fort  différente,  suivant 
qu'on  en  était  encore  à  la  partie  supérieure  du  récipient,  ou  au 
contraire  déjà  arrivé  au  liquide  condensé  qui  en  occupait  le 
fond.  L'action  escharotique  devenait  alors  facile  à  comprendre  : 
on  avait  injecté  aux  femmes  dont  la  vulve  avait  été  brûlée,  non 
pas  une  solution  d'acide  phénique  à  2,5  p.  100,  mais  bien  un 
liquide  très  concentré  et  caustique,  dont  le  titre  était  peut-être 
même  supérieur  à  5  p.  100. 

Voici  comment  on  s'explique  la  présence  d'une  couche  très 
chargée  d'acide  phénique  au  fond  des  jarres.  Dans  les  hôpi- 
taux, les  solutions  phéniquées  sont  faites  de  la  façon  suivante  : 
Le  pharmacien  verse  d'abord,  dans  les  cruches  vides,  une 
solution  concentrée  d'acide  phénique  ;  puis,  il  ajoute  la  quantité 
d'eau  nécessaire  pour  l'étendre  au  titre  demandé  par  le  chef 
de  service.  Pour  que  la  dissolution  se  fasse  bien,  l'eau  doit 
être  agitée  énergiquement  avec  un  bâton  ;  aussi,  quand  le 
garçon  de  pharmacie,  chargé  de  cette  besogne,  l'exécute  cons- 
ciencieusement, le  mélange  est  homogène;  mais,  s'il  s'ac- 
quitte de  son  travail  avec  nonchalance,  et  s'il  ne  bat  pas  bien 
le  liquide,  l'acide  phénique  reste  accumulé  au  fond  du  réci- 
pient ;  à  ce  niveau,  par  conséquent,  le  titre  de  la  solution  est 
très  élevé  et  peut  atteindre  8  ou  10  p.  100,  alors  qu'en  haut  il  est 
à  peine  de  1  ou  2  p.  100.  C'est  donc  un  fait  analogue  à  celui  qui 
se  passe  quand  on  verse  de  l'eau  dans  un  verre  contenant 
un  sirop  épais,  et  qu'on  ne  prend  pas  la  précaution  de  bien 
remuer  le  liquide  :  le  sirop  reste  au  fond  du  verre. 

Ces  accidents  ne  se  produisent  pas  seulement  à  l'hôpital, 
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mais  encore  dans  la  pratique  civile,  où  j'ai  vu  des  injections 
vaginales,  données  par  des  gardes  inexpérimentées  ou  inatten- 
tives, produire  des  plaques  de  gangrène.  Ces  gardes  s'étaient 
contentées  de  verser  la  solution-mère  d'acide  phénique  dans  Tin- 
jecteur,  sans  agiter  le  liquide.  Aussi  recommanderez-vous  tou- 
jours aux  personnes  chargées  de  soigner  vos  accouchées,  de 
verser,  dans  l'eau  préparée  d'avance,  l'acide  phénique  con- 
centré il  ne  faut  pas  procéder  de  la  façon  inverse,  c'est-à-dire 
verser  l'eau  sur  l'acide  phénique\  puis  de  mélanger  intimement 
les  deux  liquides,  en  les  agitant  avec  une  cuiller  ou  simple- 
ment avec  la  canule  à  injection,  en  les  battant,  pour  ainsi  dire, 
comme  on  bat  des  œufs  quand  on  veut  faire  une  omelette. 

Intoxication  par  l'acide  phénique.  —  L'int>oxication  par 
l'acide  phénique  a  été  bien  exposée  par  Blusson  dans  sa 
thèse  inaugurale  (1),  et  par  M.  Brun  dans  sa  thèse  d'agréga- 
tion 2)  que  je  vous  conseille  de  lire. 

L'empoisonnement  par  l'acide  phénique.  qui  a  reçu  le  nom 
de  carbolisme,  est  tantôt  léger,  tantôt  grave. 

L'intoxication  légère  produit  un  état  comparable  à  Tivresse 
alcoolique  peu  prononcée  :  téte  lourde,  céphalalgie  frontale 
assez  pénible  :  les  malades  se  plaignent  en  outre  d'inappé- 
tence, de  dégoût  pour  les  aliments,  ils  ont  des  nausées,  par- 
fois même  ils  vomissent.  Les  urines  deviennent  presque  tou- 
jours foncées  et  noirâtres.  Vous  voyez,  dans  ce  verre,  l'urine 
noirâtre  d'une  femme  légèrement  intoxiquée  par  Tacide  phé- 
nique.Cette  femme,  qui  avait  eu  des  hémorrhagies  par  insertion 
vicieuse  du  placenta,  était  très  anémiée  et,  pour  ce  motif,  nous 
n'avons  pas  voulu  employer  chez  elle  le  sublimé.  On  s'est 
donc  contenté  de  pratiquer,  aussitôt  après  la  délivrance, 
une  injection  intra-utérine  avec  la  solution  phéniquée,  puis, 
dans  la  journée,  on  lui  a  fait  des  injections  vaginales  avec 

(1)  Blussox.  Des  accidents  consécutifs  à  l'emploi  de  Tacide  phénique  en 
thérapeutique.  Thèse  de  Paris.  1SS4. 

(2)  Brux.  Des  accidents  imputables  à  l'emploi  chirurgical  des  antiseptiques, 
Th.  d'agrég.  Paris,  1886. 
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le  même  liquide.  Vingt-quatre  heures  après  l'accouchement, 
les  urines  étaient  noires;  aussi  ai-je  fait  suspendre  l'emploi  de 
l'acide  phénique,  qui  a  été  remplacé  par  le  sulfate  de  cuivre, 
et  malgré  cette  précaution,  la  mélanurie  existe  encore  aujour- 
d'hui, c'est-à-dire  deux  jours  après  la  suppression  du  phénol. 

Il  est  très  important  de  prêter  une  grande  attention  à  la  colo- 
ration des  urines.  Une  urine  noire  indique  une  imprégna- 
tion de  l'organisme  par  l'acide  phénique  ;  toutefois,  elle  ne 
préjuge  en  rien  de  la  gravité  de  l'intoxication,  parce  qu'on 
l'observe  aussi  bien  dans  les  cas  légers  que  dans  les  cas 
graves.  Néanmoins,  quand  a^ous  la  constaterez,  vous  suspen- 
drez immédiatement  l'emploi  de  l'acide  phénique,  sans  quoi 
vous  vous  exposeriez  à  A^oir  éclater  les  accidents  de  l'intoxica- 
tion grave. 

Gomme  l'empoisonnement  léger,  l'empoisonnement  grave 
se  manifeste  par  des  phénomènes  généraux,  en  tête  desquels 
se  placent  les  accidents  nerveux.  Parfois  on  observe  des  convul- 
sions et  des  paralysies  ;  mais  ordinairement  le  malade  s'engour- 
dit et  s'endort  ;  il  est  bientôt  plongé  dans  un  état  de  coUapsus 
profond,  pendant  lequel  la  mort  survient.  La  peau,  décolorée 
et  d'une  pâleur  mortelle,  se  couvre  d'une  sueur  froide  et 
visqueuse  ;  la  température  s'abaisse  à  SG'^,  35'',  34"  ;  les  extré- 
mités sont  froides,  inertes  et  insensibles.  Le  pouls  est  petit, 
filiforme,  et  d'une  fréquence  extrême.  Les  urines  deviennent 
rares  ou  se  suppriment,  elles  sont  ordinairement  noirâtres, 
mais  cela  n'est  pas  constant.  Il  faut  bien  connaître  ces  symptô- 
mes, car  il  est  nécessaire  de  faire  immédiatement  le  diagnostic 
de  l'intoxication,  afin  de  suspendre,  sans  tarder,  l'usage  de 
l'acide  phénique,  et  de  combattre,  autant  que  possible,  les 
effets  de  l'empoisonnement. 

Chez  les  sujets,  hommes  ou  femmes,  empoisonnés  par 
l'acide  phénique,  on  a  signalé  des  congestions  pulmonaires, 
mais  cela  est  rare.  Les  complications  pulmonaires  sont,  au 
contraire,  fréquentes  chez  les  animaux  intoxiqués  par  l'acide 
phénique  dans  un  but  expérimental.  On  a  attribué  ces  accidents 
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à  l'élimination  du  phénol  par  la  surface  pulmonaire  ;  Paul  Bert 
et  Jolyet  ont  démontré  que  l'acide  pliénique  est  en  grande 
partie  éliminé  par  les  poumons.  Si  vous  n'étiez  pas  pré- 
venu de  la  possibilité  de  ces  congestions  pulmonaires,  vous 
pourriez  très  facilement  commettre  des  erreurs  d'interpré- 
tation ;  mais,  connaissant  cette  complication,  vous  la  recher- 
cherez sur  vos  malades  ;  c'est  ainsi  que.  chez  la  femme  dont 
je  vous  ai  montré  les  urines  tout  à  l'heure,  j'ai  pu  découvrir 
ce  matin  un  foyer  de  râles  crépitants. 

Le  plus  souvent  les  malades  intoxiqués  par  l'acide  phéniquc 
guérissent;  quelquefois  cependant  l'empoisonnement  est  mor- 
tel. M.  Brun  a  réuni,  dans  sa  thèse,  25  observations  dans 
lesquelles  la  mort  de  malades,  atteints  d'affections  chirur- 
gicales, a  été  attribuée  à  l'emploi  de  l'acide  phénique. 

Il  est  donc  nécessaire  d'éviter  les  intoxications  phéniquées, 
mais  on  n'y  arrivera  que  si  on  sait  dans  quelles  conditions 
elles  se  produisent  de  préférence.  A  ce  point  de  vue,  toute- 
fois, nos  connaissances  ne  sont  pas  encore  très  précises,  et 
j'en  reparlerai  à  propos  des  accidents  observés  pendant  les 
injections  intra-utérines  ;  mais  il  est  un  point  important  que  je 
veux  vous  signaler  immédiatement,  c'est  l'influence  de  l'âge. 
Les  enfants  présentent,  en  effet,  une  susceptibilité  toute 
spéciale  vis-à-vis  de  l'acide  phénique,  et  la  gravité  qu'ac- 
quiert chez  eux  l'intoxication  a  été  notée  par  la  plupart  des 
auteurs  (1).  Plus  les  enfants  sont  jeunes,  plus  les  accidents 
sont  à  redouter. 

M.  Dreyfous  (2)  a  publié  deux  cas  d'empoisonnement  très 
grave  chez  des  nouveau-nés  qui  venaient  d'être  circoncis.  Ces 
enfants  étaient  bien  portants  avant  l'opération  (d'ailleurs,  on  ne 
pratique  presque  jamais  la  circoncision,  lorsque  les  enfants  sont 
chétifsou  malades).  Chez  l'un,  on  pansa  immédiatementla  plaie 
résultant  de  l'opération  avec  des  compresses  phéniquées  ;  chez 

(1)  KusTER.  Des  propriétés  toxiques  de  l'acide  phénique  employé  en  chirurgie. 
Archiv.fûr  Minische  Chirurgie,  1879,  t.  XXIII,  p.  147. 

(2)  Dreyfous.  Deux  cas  d'intoxication  chez  des  nouveau-nés  à  la  suite  de 
pansements  phéniqués.  France  médicale,  188Ô,  p.  215. 
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l'autre,  il  . se  déclara  dans  la  fosse  iliaque  un  abcès  qui  fut 
ouvert,  puis  injecté  avec  une  solution  d'acide  phénique  et 
pansé  avec  de  la  gaze  phéniquée.  Or,  chez  les  deux  enfants, 
quelques  heures  seulement  après  l'application  du  pansement 
phéniqué,  des  accidents  menaçants  se  produisirent  :  vomis- 
sements, refroidissement,  engourdissement,  urines  noires. 
Ces  enfants  restèrent  gravement  malades  pendant  plusieurs 
jours,  mais  finirent  par  guérir. 

M.  Lucas-Championnière,  dontraffirmationa,  dans  l'espèce, 
une  grande  valeur,  puisqu'il  a  été,  en  France,  le  vulgarisa- 
teur de  l'acide  phénique,  a  \u  périr  dans  le  collapsus,  et  après 
avoir  présenté  des  urines  noires,  des  enfants  auxquels  des 
nourrices  imprudentes  avaient  appliqué  des  compresses  d'huile 
phéniquée  sur  les  fesses  et  sur  les  jambes. 

Pour  résumer,  en  quelques  mots,  ce  qui  intéresse  plus  par- 
ticulièrement les  accoucheurs,  je  dirai  :  l'acide  phénique,  s'il  est 
bien  manié,  peut  être  employé  sans  grand  danger  pour  les 
femmes,  mais  il  doit  être  absolument  proscrit  chez  les  nou- 
veau-nés, même  pour  le  pansement  du  cordon  ombilical,  car 
une  très  faible  absorption  d'acide  phénique  peut  devenir 
mortelle  pour  eux. 

Emploi  clinique  de  l'acide  phénique.  —  L'acide  phénique 
est  un  antiseptique  efficace,  mais  de  moyenne  activité. 

Pour  en  obtenir  un  effet  antiseptique  suffisant,  il  faut  donc 
l'employer  à  doses  relativement  fortes,  comme  l'ont  conseillé 
Lister  et  M.  Lucas-Championnière  pour  la  pratique  chirurgi- 
cale, c'est-à-dire  à  50  p.  1000  ou  à  25  p.  1000. 

Voyons  si  ces  solutions  peuvent  être  employées  en  obsté- 
trique, et  commençons  par  la  solution  à  50  p.  1000  ou  solu- 
tion forte. 

Quand  on  se  lave  les  mains  dans  la  solution  phéniquée 
forte,  on  éprouve  bientôt  les  phénomènes  d'engourdissement, 
de  picotement  et  de  brûlure,  que  j'ai  déjà  signalés.  Si  on 
insiste,  Tépiderme  devient  rugueux,  se  crevasse  et  se  fendille. 
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Ce  sont  là  de  réels  inconvénients,  car,  au  bout  de  peu  de 
temps,  l'accoucheur  aurait  de  telles  lésions  de  l'épiderme  des 
mains,  qu'il  lui  serait  impossible  de  se  les  laver  aussi  souvent 
qu'il  conviendrait  ;  la  solution  phéniquée  forte  ne  peut  donc 
servir  pour  cet  usage. 

Pour  le  lavage  des  mains,  l'acide  phénique  à  25  ou  20  p.  1000 
est  bien  toléré,  mais  il  devient  alors  insuffisant,  puisque,  à  un 
titre  aussi  faible,  il  lui  faut  vingt  minutes  pour  tuer  le  strepto- 
coque (voyez  le  tableau  de  la  page  143). 

Si  on  veut  faire  les  injections  vaginales  avec  la  solution 
forte,  on  s'expose  à  des  inconvénients  dont  il  est  impossible 
de  ne  pas  tenir  compte  ;  les  femmes  éprouvent  des  douleurs 
vives,  de  la  cuisson  et  même  une  sensation  de  brûlure  ;  elles 
se  révoltent  contre  l'emploi  de  cette  solution  qu'il  faut  absolu- 
ment abandonner. 

Au  commencement  de  l'année,  j'ai  employé  la  solution  faible 
au  titre  de  25  p.  1000,  dans  l'une  de  nos  salles  ;  mais  les  fem- 
mes ont  bientôt  accusé  ces  injections  de  produire  de  la  brû- 
lure, et  se  sont  opposées  à  ce  qu'on  les  continuât.  J'ai  été  obligé 
de  diminuer  le  titre  de  la  solution,  et  de  l'amener  à  20  p. 
1000  ;  dès  lors,  les  nouvelles  accouchées  n'ont  plus  fait  entendre 
de  doléances  ;  quelques-unes,  cependant,  éprouvaient  encore 
une  cuisson  légère.  Ainsi,  il  n'est  guère  possible  d'utiliser  en 
obstétrique,  pour  les  injections  vaginales  une  solution  phéni- 
quée à  un  titre  supérieur  à  20  p.  1000.  Quand,  à  l'hôpital, 
nous  faisons  usage  de  cette  dernière  solution,  les  femmes  ne 
se  plaignent  pas,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  ce  sont  des 
femmes  pauvres,  élevées  rudement,  peu  sensibles,  en  général; 
elles  sont,  en  outre,  disciplinées  et  acceptent,  sans  protestation, 
les  soins  qu'on  leur  donne.  Il  n'en  est  plus  de  même  en  ville, 
surtout  dans  la  clientèle  riche  :  les  femmes  y  sont  élevées 
mollement,  délicates,  impressionnables,  aussi  se  plaignent- 
elles  parfois  que  la  solution  phéniquée  à  20  p.  1000  les  brûle, 
et,  sur  leurs  instances,  est-on  contraint,  de  temps  en  temps, 
d'en  abaisser  le  titre  à  15  p.  1000. 
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En  résumé,  les  solutions  phéniquées  à  50  p.  1000  sont  trop 
caustiques  ;  les  solutions  à  25  p.  iOOO  sont  douloureuses, 
quand  on  les  emploie  en  injections  vaginales  chez  les  nou- 
velles accouchées  ;  les  solutions  à  20  pour  1000  sont  absolu- 
ment inefficaces  pour  le  lavage  aseptique  des  mains,  mais 
on  peut  les  employer  pour  les  toilettes  vulvaires  ou  pour  les 
injections  vaginales,  en  se  rappelant  toutefois  que  leur  puis- 
sance antiseptique  est  de  moyenne  valeur. 

Néanmoins,  on  tirera  de  grands  avantages  de  l'emploi  de 
l'acide  phénique.  Si,  en  effet,  il  ne  tue  pas  d'une  façon  constante 
les  microbes  des  voies  génitales,  du  moins  il  diminue  momen- 
tanément leur  activité,  de  telle  sorte  que,  plus  tard,  s'ils  repre- 
naient leur  virulence,  les  plaies  génitales,  à  peu  près  cicatri- 
sées, ne  seraient  plus  guère  exposées  à  leur  atteinte. 

Si  vous  employez  l'acide  phénique  chez  vos  accouchées, 
vous  prescrirez  la  solution  à  20  grammes  par  litre  ;  une  solu- 
tion à  un  titre  supérieur  serait  mal  supportée.  Vous  formu- 
lerez : 


Acide  phénique  cristallisé   20  gr 

Alcool   40  gr. 

Eau   940  gr. 

Pour  usage  externe. 


Il  est  bien  entendu  que  si  vous  voulez  faire  des  injections  à 
20  pour  1000,  c'est  le  liquide  même  fourni  par  le  pharmacien 
qu'il  faudra  employer.  Pour  porter  ce  liquide  à  la  température 
nécessaire,  on  pourra  simplement  laisser  séjourner,  pendant 
quelques  minutes,  la  bouteille  qui  le  contient,  dans  un  vase  ren- 
fermant de  l'eau  chaude.  Si,  au  contraire,  on  ajoutait  de  l'eau 
chaude  au  liquide  même,  le  titre  du  mélange  s'abaisserait  ; 
aussi,  pour  avoir,  en  procédant  de  cette  dernière  façon,  de 
l'acide  phénique  à  20  pour  1000,  faut-il  prescrire  une  solu- 
tion phéniquée  à  40  pour  1000,  solution  qui  sera  dédoublée 
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par  addition  d'une  égale  quantité  d'eau  chaude  ;  on  ordonnera 
par  conséquent  : 


Acide  pliénique  cristallisé   40  gr. 

Alcool   80  gr. 

Eau   880  gr. 

Poiw  usage  externe. 


Quand  on  doit  employer  l'acide  pliénique  pour  les  injections 
et  les  toilettes,  il  est  dispendieux  et  incommode  de  se  le  faire 
délivrer  ainsi,  car  il  faut  retourner  trop  souvent  à  la  phar- 
macie pour  y  chercher  chaque  fois  plusieurs  litres  de  solution. 

Vous  pourrez  donc  prescrire  une  solution-mère  composée 
de  la  façon  suivante  : 

Acide  phénique  cristallisé   300  gr. 

Alcool   600  gr. 

Pour  usage  externe. 

11  faut  ajouter  60  gr.  de  ce  liquide  à  un  litre  d'eau  pour 
avoir  une  solution  à  20  p.  1000  ;  mais  il  n'est  pas  pratique  de  se 
servir  de  la  balance,  aussi  préfère-t-on  mesurer  le  liquide. 

J'ai  fait  déterminer  par  M.  Garesnier,  mon  interne  en 
pharmacie,  le  volume  occupé  par  60  gr.  de  cette  solution  :  il  a 
trouvé  que  ce  volume  dépassait  un  peu  69  centimètres  cubes,  ou 
qu'il  était  de  70  centimètres  cubes,  en  chiffres  ronds.  Si  donc, 
pour  faire  cette  mensuration,  vous  vous  servez  d'une  cuiller 
à  soupe  d'une  contenance  de  20  centim.  cubes,  il  vous  faudra 
Scuilleréeset  demie  pour  obtenir  70centim.  cubes.  Mais  comme, 
le  plus  souvent,  les  cuillers  ont  une  contenance  de  IScentimètres 
cubes  seulement,  et  qu'on  ne  les  remplit  pas  toujours  jusqu'au 
bord,  c'est  4  cuillerées  à  soupe  qui  deviennent  néces- 
saires. Pour  être  précis,  vous  ordonnerez  à  la  garde  de  verser, 
dans  un  litre  d'eau,  4  cuillerées  à  soupe  de  la  solution-mère 
fournie  par  le  pharmacien. 
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La  solution-mère  d'acide  phénique  peut  être  faite  avec  de  la 
glycérine  : 

Acide  phénique  cristallisé   300  gr. 

Glycérine   600  gr. 

Pour  usage  externe. 

Ce  liquide  est,  à  volume  égal,  plus  riche  en  acide  phénique 
que  le  précédent,  car  la  glycérine  est  plus  dense  que  l'alcool  ; 
M.  Garesnier  a  trouvé,  en  effet,  que  53  centimètres  cubes  de 
cette  solution  glycérinée,  contiennent  20  grammes  d'acide 
phénique.  Il  ne  faudra  donc  verser  dans  un  litre  d'eau  que 
3  cuillerées  de  solution-mère,  et  l'on  aura  un  liquide  d'injec- 
tion au  titre  de  20  p.  1000. 

J'ai  du  insister  sur  ce  point,  car  les  gens  du  monde,  et 
même  quelques  médecins,  se  figurent  qu'il  suffit  qu'un  liquide, 
pour  être  efficace,  contienne  un  peu  d'acide  phénique.  Ils 
versent  donc  quelques  grammes  d'une  solution  d'acide  phé- 
nique dans  une  cuvette  d'eau,  et,  comme  cette  eau  répand 
l'odeur  caractéristique  du  phénol,  ils  la  décorent  du  nom  de 
solution  antiseptique,  et  l'emploient  de  confiance.  Mais  ils 
sont  loin  d'avoir  une  solution  ayant  un  pouvoir  antiseptique 
véritable  ;  là,  où  il  faudrait  20  grammes  d'acide  phénique 
cristallisé  par  litre,  il  n'y  a  que  quelques  grammes  d'une  solu- 
tion à  un  titre  souvent  faible.  On  n'obtient  rien  de  bon  dans  ces 
conditions  ;  prendre  l'odeur  de  l'acide  phénique  comme  crité- 
rium de  son  pouvoir  antiseptique,  c'est  prendre  Tombre  pour  la 
proie. 

Les  solutions-mères  sont  souvent  mesurées  avec  peu  de  pré- 
cision par  des  gardes  négligentes  ;  tantôt  la  quantité  d'acide 
phénique  est  trop  faible,  tantôt  elle  est  trop  forte.  Pour  ob- 
vier à  cet  inconvénient,  j'ai  pris  l'habitude,  dans  la  pratique 
civile,  de  faire  préparer  par  le  pharmacien  de  petits  flacons 
contenant  chacun  20  grammes  d'acide  phénique,  c'est-à-dire 
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la  quantité  nécessaire  pour  obtenir  un  litre  de  solution  à 
20  p.  1000,  et  je  prescris  : 


Acide  phénique  cristallisé 
Alcool  ou  glycérine  

Pour  usage  externe. 


20  gr. 
40  gr. 


Les  gardes  doivent  verser  dans  un  litre  d'eau  le  contenu 
de  l'un  de  ces  flacons,  et  bien  agiter  le  mélange.  En  comp- 
tant le  nombre  des  flacons  vides,  le  médecin  peut  donc  savoir 
si  ses  prescriptions  ont  été  scrupuleusement  observées. 

On  a  beaucoup  employé  autrefois  l'acide  phénique  sous 
forme  de  spray.  On  a  aussi  recommandé  de  vaporiser  de  l'acide 
phénique  dans  les  salles  d'hôpital,  et,  pour  atteindre  ce  but, 
j'avais  fait  installer  dans  les  salles  de  la  Maternité,  un  grand 
nombre  de  récipients  dans  lesquels  bouillait,  en  permanence, 
une  solution  forte  d'acide  phénique,  comme  je  l'avais  vu  faire  à 
Londres  par  Fancourt  Barnes. 

Le  spray  et  la  vaporisation  d'acide  phénique  étaient  desti- 
nés, dans  l'esprit  des  médecins  qui  les  ont  recommandés,  à 
détruire  les  germes  répandus  dans  l'atmosphère  ;  mais,  en  réa- 
lité, leur  action  est  bien  insufîisante,  car  l'acide  phénique  y  est 
en  quantité  beaucoup  trop  faible  pour  détruire  les  microbes  ; 
peut-être  arrive-t-il  à  les  engourdir,  mais  les  micro-organismes 
ne  tardent  pas  à  recouvrer  toute  leur  vitalité,  quand  ils  ne  sont 
plus  sous  l'influence  de  l'acide  phénique. 

De  l'emploi  clinique  de  l'acide  phénique  relativement  au 
vibrion  septique.  —  Les  expériences  sur  le  vibrion  septique 
sont  très  instructives,  car  elles  nous  montrent  qu'en  maniant 
le  sublimé  et  l'acide  phénique  d'une  façon  différente,  celui-ci 
peut  donner  des  résultats  supérieurs  à  ceux  du  sublimé,  avec 
cette  réserve,  qu'il  est  impossible  d'assimiler  complètement 
les  expériences  de  laboratoire  et  les  données  de  la  clinique. 

Le  vibrion  septique  a,  je  vous  l'ai  dit  (voy.  p.  26),  un  rôle 


TARNIKR. 


13 


194 


DES  ANTISEPTIQUES   EX  PARTICULIER 


prépondérant  dans  l'infection  putride,  et  celle-ci  se  produit 
principalement  quand  il  y  a  rétention  du  placenta,  aussi  bien 
après  l'avortement  qu'après  l'accouchement  à  terme  ;  or,  vous 
savez  que,  dans  ces  circontances,  les  injections  intra-utérines 
sont  absolument  indiquées  et  souvent  héroïques. 

Sans  doute,  le  sublimé  pourrait  être  utilisé,  en  injections 
intra-utérines,  pour  combattre  le  vibrion  septique  et  l'infection 
putride,  mais  une  pareille  manière  de  faire  serait  particulière- 
ment dangereuse  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  car  le  placenta, 
formant  éponge,  retiendrait  une  certaine  quantité  de  la  solu- 
tion de  sublimé,  ce  qui  augmenterait  les  dangers  d'intoxication 
par  le  sel  mercuriel.  Aussi,  lorsque  vous  venez  de  pratiquer 
une  injection  intra-utérine  de  sublimé,  devez-vous,  aussitôt 
après,  faire  une  injection  utérine  d'eau  boriquée,  pour  enlever 
le  sublimé  qui,  sans  cela,  pourrait  rester  dans  l'utérus.  Si,  au 
lieu  de  sublimé,  vous  vous  servez  d'acide  phénique,  le  lavage 
boriqué  consécutif  est  inutile,  car  l'intoxication  est  alors  moins 
à  redouter. 

Comparons  ces  deux  manières  de  faire,  en  nous  reportant 
aux  expériences  de  la  5®  et  de  la  7^  série,  entreprises  sur  le 
vibrion  septique  avec  la  flanelle  albumineuse. 

Si  la  flanelle  infectée  est  plongée  dans  une  solution  de 
sublimé  à  0,20  p.  iOOO^  puis  lavée^  afin  que  l'action  de  l'an- 
tiseptique ne  puisse  se  prolonger,  on  constate  que  40  minutes 
d'immersion  dans  la  solution  mercurielle  sont  nécessaires 
pour  tuerie  vibrion  septique  et  ses  spores.  (Voyez  p.  167.) 

Une  autre  expérience,  faite  avec  l'acide  phénique  à  20 
p.  1,000,  a  démontré  que,  si  la  flanelle,  après  avoir  été  plongée 
dans  l'antiseptique,  ne  subit  pas  de  lavage  consécutifs  il  faut 
10  minutes  seulement  pour  tuer  le  vibrion  septique  et  ses 
spores.  (Voyez  p.  170.) 

Je  n'ai  pas  besoin  d'insister  pour  vous  convaincre  qu'il  ré- 
sulte manifestement  de  ces  expériences,  que  l'injection  intra- 
utérine  de  sublimé,  suivie  d'un  lavage^  est  quatre  fois  moins 
énergique  que  l'injection  phéniquée  non  suivie  de  lavage.  C'est 
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uniquement  par  suite  de  cette  considération,  que  je  regarde 
l'acide  phénique  comme  étant  préférable  au  sublimé  dans 
les  cas  de  rétention  placentaire.  Mais  ce  qui  est  vrai  pour 
l'infection  putride  due  au  vibrion  septique,  ne  le  serait  plus 
s'il  s'agissait  d'une  infection  puerpérale  avec  streptocoque 
ou  staphylocoque,  sans  rétention  placentaire.  11  faut  ajouter 
enfin  que  dans  l'infection  putride,  à  côté  du  vibrion  septique, 
existent  d'autres  vibrioniens  sur  lesquels  nous  n'avons  pas 
fait  d'expériences. 

Conclusions.  — En  résumé,  l'acide  phénique  ne  doit  jamais 
être  employé  chez  les  nouveau-nés,  à  cause  de  leur  suscep- 
tibilité particulière  vis-à-vis  de  cet  antiseptique. 

Il  est  insuffisant  pour  l'antisepsie  des  mains  et  doit  céder 
le  pas  au  sublimé.  On  peut  l'employer  avec  beaucoup  d'uti- 
lité pour  les  injections  vaginales,  mais  comme  il  n'a  qu'une 
efficacité  moyenne,  il  sera  avantageusement  remplacé  par  un 
agent  antiseptique  plus  puissant. 

SU  n'est  pas  assez  puissant  contre  la  fièvre  puerpérale  pro- 
prement dite,  maladie  pyogène  au  premier  chef,  il  est,  au 
contraire,  assez  actif  dans  le  traitement  de  l'infection  putride  due 
au  développement  du  vibrion  septique.  Par  conséquent,  toutes 
les  fois  qu'il  restera  dans  Tutérus  des  corps  en  état  de  putréfac- 
tion, il  est  rationnel  d'y  avoir  recours  sous  forme  d'injections 
intra-utérines  ;  encore  faut-il,  à  cet  égard,  formuler  quelques 
réserves,  à  cause  de  la  possibilité  d'accidents  syncopaux 
[voyez  plus  loin  injections  intra-utérines)  ;  c'est  pourquoi  je 
lui  préfère  presque  toujours  le  permanganate  de  potasse. 


b.  —  Sublimé  corrosif. 


Le  bichlorure  de  mercure  ou  sublimé  corrosif  est  un  corps 
solide  qui  cristallise  en  masses  blanches,  translucides,  et 
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friables.  Il  se  volatilise  vers  300*^  et  cristallise  sur  les  parois 
froides  des  matras  à  sublimation,  d'où  le  nom  de  sublimé  cor- 
rosif qui  lui  a  été  donné. 

Le  sublimé  corrosif  possède  une  saveur  acre  et  styptique 
très  désagréable. 

11  est  assez  peu  soluble  dans  l'eau  :  100  parties  d'eau  pure 
en  dissolvent  6,57  parties  à  lO'',  et  7,39  parties  à  20"".  Ce  qui 
revient  à  dire  qu'un  litre  d'eau  distillée  peut,  à  la  température 
de  20^,  dissoudre  73  gr.  de  sublimé.  11  en  résulte  que,  si  on 
s'en  rapportait  simplement  à  ces  chiffres,  il  ne  devrait  pas  être 
utile  d'ajouter  à  l'eau,  pour  faciliter  la  dissolution  du  sublimé, 
une  substance  telle  que  l'alcool,  le  chlorure  de  sodium,  etc., 
puisqu'on  ne  dépasse  jamais  en  clinique  le  titre  de  i  gramme 
pour  1,000.  Cependant,  comme  j'aurai  l'occasion  de  vous  le 
dire  bientôt,  l'addition  de  dissolvants  est  nécessitée  par  l'im- 
pureté de  l'eau  qu'on  emploie,  et  par  l'extrême  lenteur  avec 
laquelle  le  sublimé  se  dissout  dans  l'eau  froide. 

A  100°,  la  solubilité  du  sublimé  dans  l'eau  est  plus  grande, 
et  1,000  parties  d'eau  dissolvent  539,6  parties  de  bichlorure  de 
mercure;  la  solution  saturée  à  100°  laisse  déposer,  par  refroi- 
dissement, le  sublimé  sous  forme  de  cristaux. 

Historique.  —  Le  sublimé  est  employé  en  médecine  depuis 
plusieurs  siècles.  Paracelse  le  recommandait  pour  le  panse- 
ment des  plaies.  On  l'utilisait  aussi  pour  la  désinfection  des 
locaux  en  cas  d'épidémie  :  dans  ce  but,  on  volatilisait  le 
sublimé  en  le  projetant  sur  des  charbons  ardents,  et  on  pensait 
que  ses  vapeurs  allaient  détruire  les  miasmes  contagieux 
répandus  dans  l'air. 

Les  médecins  de  la  Beauce  s'en  servaient  avec  succès  dans 
le  traitement  de  la  pustule  maligne  ;  ils  appliquaient  du 
sublimé  en  poudre  sur  la  pustule  fraîchement  incisée  :  le  su- 
blimé agissait  alors  comme  caustique,  mais  plus  encore  peut- 
être  comme  antiseptique,  à  la  suite  de  son  absorption.  Souvent 
aussi,  le  sublimé  était  employé,  en  solution,  comme  parasiticide. 
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Au  commencement  de  ce  siècle.  Chaussier,  professeur  d'ana- 
tomie  à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  qui  connaissait  le 
propriétés  antiputrides  du  sublimé,  les  utilisa  pour  la  conserva- 
tion des  pièces  anatomiques.  On  savait  donc  que  le  sublimé 
suspend  la  putréfaction  ou  l'empêche  de  se  produire  ;  mais  ce  fut 
seulement  lorsque  les  découvertes  de  M.  Pasteur  eurent  montré 
le  rôle  joué  par  les  micro-organismes  dans  le  développement 
de  la  putréfaction,  et  dans  la  production  de  la  septicémie,  qu'on 
rechercha  les  agents  capables  de  détruire  ces  micro-organis- 
mes, et  que  l'attention  fut  de  nouveau  attirée  sur  le  sublimé. 

En  1872.  A.  Petit  lut  à  l'Académie  des  sciences  une  note 
dans  laquelle  il  démontra  que  si.  dans  une  solution  de  sucre 
entrée  en  fermentation  sous  l'action  de  la  levure,  on  ajoute 
du  sublimé  dans  la  proportion  de  i  p.  100,  la  fermentation 
s'arrête  P. 

Dougall  et  Grace-Calvert  en  Angleterre,  arrivèrent,  la 
même  année,  à  des  résultats  analogues. 

Le  18  février  1873,  Davaine  déposa  à  l'Académie  de  méde- 
cine, un  pli  cacheté  contenant  l'exposé  de  recherches  relatives 
aux  effets  de  différents  antiseptiques  sur  le  virus  de  la  septi- 
cémie ;  le  10  janvier  1874.  dans  une  communication  à  la  Société 
de  biologie  (3),  il  fît  connaître  ces  recherches  qui  portaient 
sur  l'iode,  l'acide  phénique,  le  permanganate  de  potasse...,  le 
sublimé,  etc.  ;  en  1880.  il  les  compléta,  et  fixa  la  limite  de  l'ac- 
tion microbicide  du  sublimé,  en  présence  de  labactéridie  char- 
bonneuse, entre  1  sur  150,000  et  1  sur  160.000  (4). 

(1)  A.  Petit.  Xote  sur  les  substances  a ntifermentescibl es.  Q^mptes  rendus  des 
séances  de  V  Académie  des  sciences,  14  octobre  1872,  p.  881. 

(2)  Crace-Calvert.  —  Tbe  relative  power  of  various  substances  in  preven- 
ting putréfaction.  The  médical  Times  and  Gazette.  1S72,  t.  II  p.  443. 

(3)  Davaine.  —  Recherches  relatives  à  l'action  des  substances  antiseptiques 
sur  le  virus  de  la  septicémie.  Comptes  rendus  de  la  Société  de  biologie,  1874,  p.  25 . 

(4)  Davaine.  —  Recherches  sur  le  traitement  des  maladies  charbonneuses  chez 
l'homme.  Bulletin  de  V Académie  de  médeci ne.lSSO.  p.  773.  «  Parmi  les  antisepti- 
ques dont  j'ai  cherché  jusqu'ici  la  limite  d'action  sur  le  virus  charbonneux  et  sur 
celui  de  la  septicémie,  aucun  n'approche,  même  de  très  loin,  l'iode  et  le  sublimé 
corrosif.  » 
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Un  an  après  le  dépôt  du  pli  cacheté  de  Davaine,  Billroth(l) 
rangea  le  sublimé  parmi  les  antiseptiques  les  plus  puissants. 

Puis  vinrent  les  travaux  de  Buchholtz  (2)  en  1876, 
de  Kûlm  et  de  Haberkorn  en  1879,  de  Nicolaï  Jalan  de  la 
Croix  (3)  et  de  Koch  (4)  en  1881. 

De  tous  ces  travaux,  il  résulte  que  le  sublimé  corrosif  est  un 
microbicide  extrêmement  actif.  Mais  ce  ne  sont  là  que  des  expé- 
riences de  laboratoire  ;  et  on  peut  dire  qu'en  dehors  du  traite- 
ment de  la  pustule  maligne  et  de  la  syphilis,  le  sublimé  n'était 
guère  employé  en  médecine,  à  cette  époque. 

En  1880,  je  songeai,  à  m'en  servir  comme  antiseptique 
dans  la  pratique  obstétricale. 

Mais  auparavant  j'entrepris  quelques  expériences  pour  établir 
par  moi-même  la  valeur  antiputride  du  sublimé.  Je  fis  macérer 
des  fragments  de  placenta  absolument  semblables,  dans  des 
verres  renfermant  la  même  quantité  de  liquide  antiseptique, 
et  placés  dans  des  conditions  identicjues.  J'expérimentai  avec 
différents  antiseptiques,  et  je  reconnus  que  les  placentas  macé- 
rant dans  l'acide  phénique  étaient  envahis  par  la  putréfaction 
au  bout  de  quelques  jours,  alors  que  la  décomposition  n'avait 
encore  débuté  ni  dans  les  verres  contenant  le  sublimé  (liqueur 
de  Van  Swieten),  ni  dans  ceux  qui  renfermaient  de  l'acide  bori- 
que (solution  à  4  p.  100). 

Ces  expériences,  si  elles  avaient  été  interprétées  d'une 
façon  superficielle,  m'auraient  amené  à  conclure  que  le  sublimé 
et  l'acide  borique  sont  les  antiseptiques  les  plus  puissants,  et 
qu'au  contraire  l'acide  phénique  n'a  qu'une  valeur  médiocre. 

(1)  BiLLROTH.  —  rntcrmclmngen  ûher  die  Vcgctatlonsformen  von  coccohacte- 
ria  sepUca.  Berlin,  in-i",  1874,  p.  236. 

(2)  Buchholtz.  —  Uber  das  Verhalten  von  Bakterien  zu  einigen  Antisepti- 
cis.  Inaug.  Dissertation.  Dorpat,  1876. 

f3)  NicoLAi  Jalan  de  la  Croix,  —  Das  Verhalten  der  Bakterien  des 
Fleischvassers  gegen  einige  Antiseptica.  Arch.  fiir  e.vperivi.  PathoL,  1881, 
t.  XIII,  p.  ]7.^. 

(4)  Koch. —  Ueber  Desinfection.  Mittheîlungen  ans  dem  Kaiserliclien  Gesnnd- 
hcitsamte.  Berlin.  Bd  I.  1881,  p.  234. 
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C'eut  été  une  grosse  erreur.  L'infériorité  apparente  de  l'acide 
phénique  tenait,  en  effet,  à  ce  qu'étant  volatil  il  s'évaporait  peu 
à  peu,  de  sorte  que  la  solution  phéniquée  s'appauvrissait  rapi- 
dement, et  devenait  dès  lors  trop  faible  pour  empêcher  la 
putréfaction. 

Le  sublimé  et  l'acide  borique,  au  contraire,  étant  fixes, 
l'évaporation  diminuait  seulement  la  quantité  d'eau  de  leurs 
solutions,  qui  se  concentraient  déplus  en  plus,  de  telle  sorte 
qu'au  bout  d'un  certain  temps  elles  devenaient  nécessairement 
plus  actives.  N'allez  pas  croire  cependant,  Messieurs,  sur  la  foi 
de  ces  expériences  rudimentaires,  que  l'acide  borique  est  un  bon 
antiseptique  ;  comme  je  vous  l'ai  déjà  montré  et  comme  j'aurai 
encore  à  vous  le  répéter,  il  se  comporte  chez  nos  accouchées, 
en  présence  des  microbes  pathogènes,  comme  un  antiseptique 
de  peu  de  valeur. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ces  expériences  comparatives  m'engagè- 
rent à  employer  le  sublimé  dans  mon  service,  ainsi  que  j'ai  eu 
l'occasion  de  l'annoncer  au  Congrès  de  Londres,  en  août  1881, 
quand,  au  cours  d'une  discussion  sur  l'antisepsie  en  obstétri- 
que, je  fus  amené  à  faire  connaître  de  quelle  façon  je  prati- 
quais l'antisepsie  à  la  Maternité  (1). 

J'ai  dit  à  ce  Congrès  que,  pour  la  désinfection  des  mains, 
mon  interne  et  moi,  nous  nous  servions  de  liqueur  de  Van 
Sw^ieten,  et  que  nous  n'avions  jamais  éprouvé  le  moindre  symp- 
tôme d'intoxication  hydrargyrique  ;  j'ajoutai  que  je  considérais 
la  solution  de  bichlorure  de  mercure  comme  excellente  pour  le 
lavage  des  instruments. 

A  mon  retour  à  Paris,  j'employai,  de  temps  à  autre,  le  sublimé 
chez  les  femmes,  mais  je  ne  m'aventurai  qu'avec  précaution,  sa- 
chant combien  il  est  toxique.  Au  début,  je  me  bornais  à  faire  çà 
et  là  quelques  lavages  des  parties  génitales  externes  avec  la 
liqueur  de  Van  Swieten,  et  comme  il  ne  se  produisit  pas 

(I)  Taexiee.  2'ransactions  of  the  international  médical  congress,  t.  IV,  Lon- 
dres, 1881,  p.  390. 
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d'accident,  je  me  hasardai  à  pratiquer  quelques  rares  injec- 
tions vaginales,  sans  observer  d'effet  toxique.  Dès  lors, 
à  partir  du  29  juin  1882,  je  fis,  à  la  Maternité,  un  usage 
presque  constant  du  sublimé  pour  les  toilettes  des  femmes  et 
pour  les  injections  vaginales,  ainsi  que  cela  a  été  décrit  par 
M.  Olivier,  alors  qu'il  était  mon  interne  (i). 

C'est  donc  à  la  Maternité  de  Paris  que  le  sublimé  fut  em- 
ployé pour  la  première  fois  en  clinique  comme  antiseptique. 
Mais  il  se  répandit  très  vite,  et  si  vous  voulez  fixer  complète- 
ment vos  idées  à  cet  égard,  je  a^ous  conseille  de  lire  la  thèse 
d'agrégation  de  M.  Bar  (2)  et  un  article  que  M.  Bonnaire  a 
publié  en  1884  (3). 

Après  ma  communication  au  congrès  de  Londres,  Schede,  de 
Hambourg,  employa  le  sublimé  dans  son  service  de  chirur- 
gie (4)  ;  Kehrer,  l'introduisit  à  la  Maternité  de  Heidelberg  (5)  ; 
Negri,  en  Italie,  s'en  servit  également,  et  bientôt,  avec  une 
rapidité  surprenante,  le  sublimé  fut  employé  dans  le  monde 
entier. 

Je  suis  même  étonné  de  cette  rapidité,  qui  tient  peut-être 
aux  circonstances  suivantes  :  Quand  j'ai  fait  ma  communication 
au  congrès  de  Londres,  au  lieu  de  donner  la  composition  de  la 
solution  mercurielle  dont  je  m'étais  servi,  j'ai  dit  simplement 
que  j'avais  employé  la  liqueur  de  Van  Swieten;  or,  sans  m'en 
douter,  avec  les  mots  de  liqueur  de  Van  Swieteii^  je  préparais, 
je  crois,  la  vulgarisation  du  sublimé.  Je  pense,  en  effet,  que  si 
j'avais  énoncé  une  formule,  on  aurait  eu  quelque  peine  à  se  la 

(1)  Ad.  Oliviee.  De  l'emploi  du  sublimé  corrosif  en  solution, pendantraccoucbe- 
ment  et  les  suites  de  couches.  Annales  de  gynécologie^  novembre  1882,  tome  II. 
p.  338. 

(2)  P.  Bae.  Des  métbodes  antiseptiques  en  obstétrique.  Tli.  (fagrég.,  Paris,  1 883 

(3)  BONXAIRE.  De  l'emploi  du  sublimé  corrosif  comme  antiseptique.  Progrès 
médical,  1884,  p.  290. 

(4)  Schede.  Die  antiseptische  Wundbebandlung  mit  Sublimât.  Volkmann'si 
Sammlung  Idinischer  Vortrdge,  n°  251,  chirurgie  n"  78. 

(5)  Ad.  Kehrer.  Mûllers  Handhuch  der  Gehurtsliulfe.  Stuttgart,  1888,  Bd  I, 
p.  599. 
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rappeler  ;  il  ne  devait  pas  en  être  de  même  pour  la  liqueur  de 
Van  Swieten,  qui  est  universellement  connue  et  qu'on  peut 
ordonner,  dirai-je  même,  —  sans  vouloir  faire  d'insinuation 
malveillante  —  alors  qu'on  en  a  oublié  la  formule  exacte. 


Formules  et  préparation  des  colutions  de  sublimé.  —  En 

médecine,  on  se  sert  rarement  de  solutions  aqueuses  pures 
de  sublimé,  ordinairement,  on  additionne  Teau  d'une  subs- 
tance ayant  la  propriété  de  rendre  la  solution  plus  stable,  et 
destinée  également  à  faciliter  la  dissolution  du  bichlorure  qui, 
sans  cette  précaution  ne  se  ferait  que  très  lentement. 

Des  solutions  de  sublimé,  la  plus  anciennement  connue  et 
l'une  des  plus  employées,  est  la  liqueur  de  Van  Swieten,  dans 
laquelle  entre  de  l'alcool,  et  dont  voici  la  formule  : 

Bichlorure  de  mercure   1  gr. 

Alcool   100  OT. 

Eau  distillée   900  gr. 

Pour  usage  externe. 

Au  lieu  d'alcool,  on  ajoute  encore  tà  Te  au  du  chlorure  de 
sodium,  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  ou  de  l'acide  tartrique, 
en  poids  double  de  celui  du  sublimé,  et  la  solution  s'ordonne 
alors  de  la  façon  suivante  : 

Sublimé  corrosif   1  gr. 

Chlorure  de  sodium  ] 

ou  Chlorhydrate  d'ammoniaque  '    2  gr. 

ou  Acide  tartrique  ^ 

Eau   1  htre. 

Pour  usage  externe. 

Les  solutions  de  sublimé  dans  l'eau  distillée,  pure  ou  addi- 
tionnée d'une  des  substances  précédentes,  ne  s'altèrent  pas; 
mais  il  n'en  est  pas  de  même  des  solutions  faites  avec  de  l'eau 
ordinaire  qui  contient  presque  toujours  des  sels  calcaires  en 
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dissolution.  Ceux-ci  réagissent  alors  sur  le  biehlorure  de  mer- 
cure, et  donnent  lieu  à  la  précipitation  d'oxyde  mercurique  in- 
soluble. Cette  réaction  constante  est  d'ailleurs  peu  importante, 
et  ne  se  produit  que  lentement  dans  l'eau  de  source  additionnée 
d'alcool  ou  de  chlorure  de  sodium.  Mais  la  solution  de  sublimé 
dans  l'eau  ordinaire  additionnée  de  chlorhydrate  d'ammoniaque, 
se  modifie  plus  vite  et  plus  profondément,  par  suite  des  réactions 
secondaires  qui  se  produisent.  M.  Leidié,  pharmacien  en  chef 
de  l'hôpital  Necker,  M.  Grimbert,  pharmacien  en  chef  de  la 
Clinique,  et  M.  Galippe,  mon  chef  de  laboratoire,  ont  bien 
voulu  me  les  expliquer.  Il  paraît  que  le  carbonate  de  chaux 
dissous  dans  l'eau  peut,  en  réagissant  sur  le  chlorhydrate 
d'ammoniaque,  opérer,  à  la  longue,  un  dégagement  d'ammo- 
niaque et  transformer  le  biehlorure  de  mercure  en  un  ou 
plusieurs  chlorures  de  mercure-ammonium,  qui  sont  presque 
insolubles,  et  dont  les  propriétés  toxiques  et  caustiques, 
quoique  très  nettes,  n'ont  pas  été  encore  bien  étudiées.  De  là, 
résulte  la  formation  et  l'accumulation,  au  fond  des  vases  dans 
lesquels  est  contenue  la  solution  antiseptique,  de  précipités 
mercuriels  qui  peuvent  occasionner  des  accidents  d'intoxication. 
Ces  dépôts  ne  se  produiraient  pas,  si  la  solution  de  sublimé 
était  faite  avec  de  l'eau  distillée.  J'ajouterai  enfin  que  les  solu- 
tions à  l'acide  tartrique  ne  se  décomposent  pas,  même  quand 
elles  sont  préparées  avec  de  l'eau  ordinaire. 

Les  solutions  de  sublimé  sont  incolores  ;  elles  peuvent  donc 
être  confondues  avec  l'eau  ordinaire,  et  être  ingérées  par  mé- 
garde.  Autrefois,  quand  j'ai  commencé  à  employer  le  sublimé, 
il  est  arriA^é,  deux  ou  trois  fois,  que  des  femmes  ont  bu  par  inad- 
vertance quelques  gorgées  de  liqueur  de  Van  Swieten;  aucune 
de  ces  femmes  n'a  été  sérieusement  malade,  mais  il  est  bien  cer- 
tain qu'elles  couraient  du  danger.  Aussi,  pour  éviter  ces  mépri- 
ses, a-t-on  songé  de  bonne  heure  à  colorer  les  solutions  mercu- 
rielles.  Dans  ce  but,  on  a  employé  à  peu  près  toutes  les  matières 
colorantes  extraites  de  la  houille  et,  en  particulier,  la  fuchsine, 
dont  je  me  suis  servi  pendant  longtemps  à  la  Maternité- 
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Des  recherches  nouvelles  entreprises  tout  à  fait  au  commen- 
cement de  cette  année  ^i890\  m'avaient,  vous  le  savez,  amené  à 
penser  que  la  meilleure  matière  colorante  des  solutions  de  su- 
blimé, était  le  carmin  d'indigo,  et  je  l'ai  dit  partout.  La  majorité 
de  la  Commission  des  antiseptiques  n'a  pas  partagé  cette  ma- 
nière de  voir,  et  a  proposé  à  l'Académie  de  médecine  (1)  le 
rouge  de  Bordeaux,  qui  offre  cependant  le  grave  inconvénient 
de  communiquer  aux  solutions  de  sublimé  une  couleur  iden- 
tique à  celle  du  vin  étendu  d'eau,  ce  qui  prête  à  confusion 
et  expose  aux  empoisonnements.  Heureusement  l'Académie, 
saisie  du  rapport  de  la  Commission,  a  rejeté  Temploi  des 
matières  colorantes  rouges,  et  a  adopté  le  carmin  d'indigo  (2) 
qui  donne  une  solution  d'un  bleu  très  pur,  qu'on  ne  peut  con- 
fondre avec  aucun  des  liquides  servant  de  boisson. 

Les  couleurs  d'aniline,  comme  le  bleu  de  méthylène  et  la 
fuchsine,  ont  l'inconvénient  de  précipiter  en  partie  le  sublimé 
de  ses  solutions,  en  formant  avec  lui  des  sels  insolubles. 
J'espérais  que  le  carmin  d'indigo  n'aurait  pas  cet  inconvé- 
nient, mais  mon  espoir  a  été  malheureusement  déçu,  et  ^l.  Leidié 
a  constaté  que  le  sublimé,  en  solutions  concentrées,  se  com- 
bine à  cette  substance  coloraate,  et  donne  naissance  à  un  produit 
insoluble  qui  se  dépose  à  la  longue  ;  de  sorte  qu'on  n'a  pas 
encore  trouvé,  jusqu'ici,  le  moyen  de  préparer  des  solutions  de 
sublimé  colorées  et  stables.  Si  donc,  pour  dissoudre  le  sublimé» 
on  emploie,  comme  on  le  fait  dans  les  hôpitaux,  de  l'eau  ordi- 
naire additionnée  d'alcool,  de  chlorure  de  sodium  ou  de  chlo- 
rhydrate d'ammoniaque,  et  qu'on  colore  le  mélange  avec  du 
carmin  d'indigo,  on  s'expose  à  voir  le  titre  de  la  solution  s'affai- 
blir sous  deux  influences  :  d'une  part,  la  réaction  du  sublimé 
sur  les  sels  calcaires  de  l'eau,  ou  les  produits  de  décomposi- 
tion du  chlorhydrate  d'ammoniaque,  d'autre  part,  sa  combi- 
naison avec  la  matière  colorante.  11  en  résulte  que  ces  solutions 
ne  peuvent  être  préparées  longtemps  à  l'avance. 

(1)  Bulletin  de  V Académie  de  médecine,  1890,  p.  166. 

(2)  Bulletin  de  l'Académie  de  médecine,  1890,  p.  341. 
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On  peut,  il  est  vrai,  se  mettre  partiellement  à  Pabri  de  la 
précipitation  du  mercure  en  se  servant  d'eau  distillée  pour 
faire  la  solution,  mais  dans  un  hôpital,  où  l'on  emploie  des 
quantités  considérables  de  sublimé,  cela  constitue  une  très 
grosse  dépense  devant  laquelle  on  recule.  En  clientèle,  l'eau 
distillée  n'est  pas  non  plus  d'un  usage  très  pratique,  car  on 
ne  peut  se  la  procurer  que  chez  le  pharmacien,  et  alors, 
indépendemment  de  la  dépense  que  son  achat  entraine,  les  bou- 
teilles, qu'il  faut  manier  en  grande  quantité,  deviennent  encom- 
brantes. 

On  a  donc  pensé  que  l'acide  tartrique  rendrait  des  services, 
puisque,  commel'a  montré  Laplace  (1),  il  empêche  la  décompo- 
sition du  sublimé  par  les  sels  calcaires  de  l'eau,  et  par  suite  la 
précipitation  de  composés  mercuriels  insolubles.  Aussi,  d'après 
Laplace,  l'acide  tartrique  devrait-il  être  préféré,  non  pas  seule- 
ment au  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  au  chlorure  de  sodium, 
mais  encore  à  l'alcool.  Se  ralliant  à  cette  manière  de  voir, 
M.  Budin  a  proposé  l'acide  tartrique  à  la  Commission  des 
antiseptiques,  et  celle-ci  l'a  adopté. 

Autrefois,  pour  faire  les  injections  vaginales  et  même 
les  injections  intra-utérines,  j'employais  la  liqueur  de  Van 
Swieten  qui  contient,  par  litre,  un  gramme  de  sublimé  et  cent 
grammes  d'alcool.  Je  ne  maniais  cependant  cette  solution 
qu'avec  prudence,  car  je  savais  fort  bien  qu'elle  expose 
aux  empoisonnements,  aussi  n'ai-je  jamais  eu  d'accidents  d'in- 
toxication avec  elle. 

On  se  sert  encore  souvent  aujourd'hui  de  liqueur  de 
Van  Swieten;  mais,  comme  elle  coûte  cher,  on  tend  à  lui  subs- 
tituer les  solutions  de  sublimé,  dans  lesquelles  l'alcool  est 
remplacé  par  du  chlorure  de  sodium,  du  chlorhydrate  d'am- 
moniaque ou  de  l'acide  tartrique.  Pour  que  ces  solutions  soient 
bien  homogènes,  et  pour  que  le  sublimé  s'y  dissolve  rapide- 

(1)  Laplace.  Saure  Sublimat-Losung  als  desinficirendes  Mittel  und  ihr 
Verwendung  in  Verbandstoffen.  Deutsche  med.  Wochensch.,  1887,  p.  866. 
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ment,  il  est  nécessaire,  comme  je  vous  l'ai  dit,  que  les  doses  de 
ces  substances  soient  doubles  de  celle  du  sublimé. 

Si  on  se  sert  de  ces  solutions  pour  faire  les  toilettes,  les 
injections,  et  pour  se  laver  les  mains,  on  dépense  journellement 
plusieurs  litres  de  liquide,  et  on  se  heurte  encore  aux  deux 
inconvénients,  que  je  vous  ai  signalés  :  le  prix  élevé  des  solu- 
tions mercurielles  fournies  par  le  pharmacien,  et  le  maniement 
encombrant  d'un  grand  nombre  de  bouteilles.  On  a  songé  alors 
à  prescrire  des  solutions  debichlorure  de  mercure  concentrées, 
de  telle  sorte  qu'une  petite  quantité  de  liquide  fût  suffisante 
pour  obtenir  les  solutions  destinées  aux  usages  cliniques. 

Je  m'élève  absolument  contre  cette  manière  de  faire.  La 
liqueur  de  Van  Swieten  est  déjà  toxique,  et  de  son  emploi  peu- 
vent résulter  des  accidents  ;  que  serait-ce  donc  avec  une  solution 
de  bichlorure  de  mercure  concentrée,  poison  des  plus  énergi- 
ques, dont  on  pourrait  boire  par  mégarde  une  certaine  quantité  ! 
En  outre,  si  la  personne,  à  laquelle  est  confié  le  soin  de  donner 
les  injections,  se  trompait  par  inintelligence  ou  inattention,  et 
versait,  dans  le  liquide  à  injecter,  une  dose  plus  forte  que  celle 
qui  aurait  été  prescrite,  l'injection  serait  pratiquée  avec  une 
solution  contenant  peut-être  plusieurs  grammes  de  sublimé 
par  litre,  et  l'on  serait  exposé  à  des  accidents  graves  d'intoxi- 
cation. C'est  pourquoi  je  rejette  les  solutions-mères  de  sublimé; 
à  mon  avis,  on  ne  devrait  jamais  en  permettre  l'emploi. 

J'avais  vu  autrefois  M.  Budin  tirer  de  son  portefeuille  des 
petits  paquets  de  sublimé,  qui  lui  servaient  à  faire  extemporané- 
ment  des  solutions  mercurielles  :  il  suffît,  en  effet,  de  verser 
dans  de  l'eau  le  contenu  d'un  de  ces  paquets  et  d'agiter  le  liquide 
pour  que  le  sublimé  se  dissolve  ;  mais,  comme  la  dissolution 
est  assez  lente,  il  est  utile  de  la  faciliter  en  additionnant  l'eau 
d'un  peu  de  sel  de  cuisine  ou  d'alcool.  C'est  un  très  bon  moyen 
de  préparer  soi-même  les  solutions  de  sublimé. 

Sur  ma  proposition  (1),  l'Académie  a  autorisé  les  sages- 


(1)  Bulletin  de  V Académie  de  médecine,  1890,  p.  1G5. 
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femmes  à  ordonner  des  paquets  de  sublimé.  Les  paquets 
recommandés  par  l'Académie  contiennent  0  gr.  25  centigr. 
de  sublimé,  que  les  sages-femmes  doivent  faire  dissoudre  dans 
un  litre  d'eau  pour  obtenir  une  solution  à  1  pour  4000.  Voici 
la  formule  de  ces  paquets  : 

Sublimé  corrosif   0,25  centigr. 

Acide  tartrique   1  gramme. 

Solution  alcoolisée  de  carmin  d'indigo  à 

5  p.  100   I  goutte. 

La  manière  de  prescrire  le  sublimé  en  paquets  est  très 
bonne,  mais,  selon  moi,  la  dose  prescrite  l'est  moins;  car, 
A^ous  vous  le  rappelez,  la  clinique  m'a  appris  qu'on  fait  aussi 
bien  avec  0  gr.  20  centigr.  de  sublimé  par  litre,  qu'avec 
0,25  centigr.  ;  par  conséquent,  il  y  a  de  bonnes  raisons  pour 
adopter  la  première  dose  qui  est  moins  toxique.  Mon  opinion 
n'a  pas  prévalu  au  sein  de  la  Commission  des  antiseptiques, 
et  elle  n'a  pas  été  exposée  devant  l'Académie  qui  n'a  pas 
eu  à  se  prononcer  sur  elle.  Je  le  regrette.  Quoi  qu'il  en  soit, 
A^ous  qui  allez  être  bientôt  docteurs  en  médecine,  vous  serez 
autorisés  à  employer  les  doses  qui  vous  paraîtront  les  meil- 
leures et,  si  vous  voulez  m'en  croire,  vous  prescrirez  le  sublimé 
à  la  dose  de  0  gr.  20  centigr.  par  litre,  comme  nous  le  faisons 
à  la  Clinique.  Je  n'approuve  pas  non  plus  l'emploi  de  l'acide 
tartrique  pour  des  raisons  que  je  vous  exposerai  bientôt. 

On  a  fabriqué  des  pastilles  de  sublimé  ayant  la  même  com- 
position que  les  paquets  ;  il  suffit  de  plonger  ces  pastilles  dans 
l'eau  pour  quelles  se  dissolvent  en  colorant  la  solution.  On 
m'a  envoyé  de  ces  pastilles  qui  étaient  fort  belles,  appétis- 
santes même,  trop  appétissantes  devrais-je  dire,  car  on  peut 
les  confondre  avec  des  pastilles  ordinaires.  H  y  a  donc  un 
danger  véritable  à  se  servir  de  ces  produits,  qui  cachent, 
sous  une  belle  apparence,  un  poison  des  plus  violents.  Si  le 
sublimé  est  enfermé  dans  des  paquets,  les  mêmes  méprises 
ne  sont  pas  à  craindre. 
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Au  lieu  de  renfermer  la  poudre  de  sublimé  dans  des  paquets, 
on  peut  la  conserver  dans  de  petits  tubes  bien  bouchés,  faciles  à 
transporter  dans  une  trousse.  Quelques  pharmaciens  ven- 
dent aussi,  dans  des  tubes  de  ce  genre,  des  solutions  alcooliques 
de  sublimé,  concentrées  et  colorées  ;  chaque  tube  contient  la 
quantité  de  sublimé  nécessaire  pour  faire  un  litre  de  solution. 
Ces  tubes  sont  très  commodes,  et,  en  versant  leur  contenu  dans 
l'eau,  on  obtient  immédiatement  une  solution  parfaite. 

On  prépare  même  de  petits  carrés  de  papier  imprégnés,  à 
la  dose  voulue,  de  sublimé  et  de  matière  colorante  ;  il  n'y  a  qu'à 
tremper  ce  papier  dans  l'eau,  pendant  quelques  minutes,  pour 
que  le  sublimé  et  la  matière  colorante  qu'ils  renferment,  se 
dissolvent  et  fournissent  une  solution  au  titre  indiqué.  Le 
médecin  peut  transporter  ces  carrés  de  papier  dans  son  por- 
tefeuille, ce  qui  est  très  commode. 

Il  me  reste  à  vous  dire  comment  il  faut  manier  ces  solutions 
mercurielles. 

A  la  Clinique,  la  solution  de  sublimé  est  contenue  dans  de 
grands  réservoirs  en  grès,  qui  sont  remplis  touslesjours.  A  cet 
effet,  le  pharmacien  du  service  verse  dans  chaque  réservoir, 
l'un  après  l'autre,  le  sublimé,  la  matière  colorante,  l'eau,  puis 
on  agite.  Un  robinet  en  bois,  situé  vers  la  partie  inférieure  du 
récipient,  sert  à  la  prise  de  la  solution  mercurielle. 

Mais  le  sublimé  ne  tarde  pas  à  produire,  par  sa  réaction  sur 
les  sels  calcaires  de  l'eau,  d'une  part,  et  par  sa  combinaison 
avec  la  matière  colorante,  d'autre  part,  des  précipités  qui 
tombent  au  fond  des  vases,  précipités  riches  en  mercure, 
et  qu'il  serait  dangereux  d'introduire  dans  les  organes  géni- 
taux des  accouchées  pendant  les  toilettes  ou  les  injections  ; 
peut-être  même  une  partie  des  intoxications  par  le  sublimé  ne 
tiennent-elles  pas  à  d'autre  cause  ?  J'ai  observé,  en  effet,  dans 
le  service,  il  y  a  quelques  mois,  une  véritable  épidémie  d'é- 
ruptions hydrargyriques  se  faisant  au  niveau  des  organes  géni- 
taux, et  je  crus  devoir  les  attribuer  aux  dépôts  mercuriels  du 
fond  des  jarres.  En  conséquence,  je  fis  vider  et  laver  les  jarres 
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et  les  réservoirs  tous  les  matins,  et  il  ne  se  produisit  plus 
d'éruptions.  Il  y  a  peu  de  temps  encore,  après  une  absence 
de  quelques  jours,  je  constatai  de  nouveau  les  mêmes  acci- 
dents :  c'est  qu'en  mon  absence  la  discipline  s'était  relâchée, 
et  que  les  infirmières  avaient  de  nouveau  négligé  de  laver 
régulièrement  les  récipients.  Les  mêmes  mesures  furent  suivies 
du  même  résultat.  Cette  précaution  est  donc  très  importante. 
Dans  un  but  analogue,  il  est  nécessaire  que  les  robinets  soient 
un  peu  élevés  au-dessus  du  fond  des  réservoirs,  placés  par 
conséquent  au-dessus  des  précipités  mercuriels,  qu'ils  ne 
laissent  alors  pas  passer. 

De  ce  qui  précède,  il  résulte  qu'il  est  impossible  d'assurer 
la  stabilité  des  solutions  colorées  de  sublimé,  qu'on  emploie 
l'eau  distillée  ou  l'eau  ordinaire.  Toutefois,  les  solutions  dans 
l'eau  ordinaire,  sauf  celles  qui  contiennent  de  l'acide  tar- 
trique,  donnent  lieu  à  deux  sortes  de  précipités  de  sublimé  : 
précipité  par  la  matière  colorante,  précipité  par  les  sels  de 
chaux. 

Il  est  encore  de  notion  vulgaire,  en  chimie,  que  les  solutions 
de  sublimé  coagulent  l'albumine,  en  formant  avec  elle  des  albu- 
minates  insolubles. 

J'ai  désiré  produire  devant  vous  cette  réaction  et,  dans  ce  but, 
j'ai  fait  préparer  des  verres  à  expériences  contenant  une 
solution  d'albumine;  je  vais  maintenant  verser,  dans  chacun 
de  ces  verres,  différentes  solutions  de  sublimé  au  millième, 
toutes  au  même  titre  par  conséquent,  et  vous  allez  assister 
à  la  formation  des  précipités.  Vous  voyez  que  la  solution  de 
sublimé  dans  l'eau  distillée,  dans  l'eau  de  source,  ainsi  que 
la  liqueur  de  Van  Swieten,  rendent  le  liquide  lactescent,  par 
suite  de  la  formation  d'un  albuminate  de  mercure  insoluble  ; 
les  solutions  avec  le  sel  marin  et  le  chlorhydrate  d'ammoniaque 
donnent  des  précipités  beaucoup  plus  abondants.  Il  est  donc 
naturel  de  penser  que,  pendant  une  injection  de  sublimé,  il  se 
produit,  au  contact  des  lochies  et  du  sang,  qui  contiennent  de 
l'albumine,  des  combinaisons  insolubles   d'albumine  et  de 
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bichlorure  de  mercure.  Quant  à  la  solution  à  l'acide  tartrique, 
elle  laisse, vous  le  voyez  encore,  le  liquide  absolument  transpa- 
rent, ce  qui  indique  qu'il  ne  se  forme  pas  d'albuminate.  C'est 
un  fait  queLaplace  a  bien  mis  en  lumière,  et  sur  lequel  il  s'ap- 
puyait pour  considérer  les  solutions  de  sublimé  à  l'acide  tar- 
trique comme  étant,  de  toutes,  les  plus  antiseptiques.  Les  expé- 
riences entreprises  par  M.  Vignal  ont  démontré,  cependant, 
que  ces  solutions  ne  sont  pas  plus  puissantes  que  les  autres. 

Quelles  solutions  faut-il  donc  préférer  ?  celles  qui  donnent 
un  précipité  d'albuminate  de  mercure,  ou  celles  qui  ne  subissent 
pas  d'altération  en  présence  de  l'albumine  ?  Je  crois  que  ces 
dernières  solutions  —  à  l'acide  tartrique  —  sont  plus  toxiques, 
car  leur  absorption  doit  à  coup  sùr  être  plus  rapide  et  plus 
facile.  Il  vaudra  donc  mieux  renoncer  à  l'emploi  des  solutions 
à  l'acide  tartrique,  ou  du  moins  redoubler  de  prudence  avec 
elles. 

Toutefois,  on  pourrait  penser  qu'une  partie  des  albuminates 
de  mercure  insolubles  restent  dans  les  organes  génitaux  après 
l'injection,  et  qu'ils  sont  absorbés  ultérieurement.  Gela  pour- 
rait être.  Aussi  doit-on  toujours  faire  suivre  une  injection 
de  sublimé,  surtout  une  injection  intra-utérine,  d'un  lavage 
avec  un  liquide  non  toxique,  une  solution  boriquée,  par  exemple, 
destinée  à  entraîner  tout  ce  qui  reste  de  sublimé  dans  les 
organes  génitaux.  Dans  ces  conditions,  une  absorption  mercu- 
rielle  consécutive  à  l'injection  n'est  plus  possible. 

Quant  aux  solutions  au  chlorhydrate  d'ammoniaque,  je  vous 
ai  déjà  dit  qu'elles  donnent  naissance  rapidement  à  des  com- 
posés caustiques  et  toxiques.  Vous  leur  préférerez  donc  les 
solutions  de  sublimé  à  l'alcool  ou  au  chlorure  de  sodium,  d'au- 
tant plus  que  dans  le  laboratoire  d'expérimentation,  celles-ci 
se  sont  assez  souvent  montrées  un  peu  plus  actives. 

Pour  mon  compte  personnel,  je  choisirais  la  solution  alcoo- 
lique, dont  j'ai  une  grande  expérience;  mais  je  ne  ferais 
pas  usage  de  la  liqueur  de  Van  Swieten  pure,  je  la  déquin- 
tuplerais, pour  l'amener  au  titre  de  0,20  centigr.  par  litre. 
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Je  me  suis  servi  pendant  si  longtemps  de  la  liqueur  de  Yau 
Swieten  pure  ou  dédoublée,  sans  avoir  eu  à  déplorer  d'acci- 
dents d'intoxication,  que  j'ai  une  grande  confiance  en  elle; 
je  crois,  d'ailleurs  que  son  innocuité  tient  en  partie  au  tan- 
nage des  tissus  produit  par  l'alcool,  tannage  qui  s'oppose  à 
l'absorption. 

Pour  préparer  des  solutions  alcooliques  de  sublimé,  vous 
ordonnerez  donc  soit  des  bouteilles  de  liqueur  de  Van  Sweiten, 
soit  de  petits  tubes  contenant  0,20  centigr.  de  sublimé  dissout 
dans  l'alcool,  ou  encore  de  petits  paquets  renfermant  du  sublimé 
en  poudre,  que  vous  ferez  dissoudre  dans  l'eau,  en  ajoutant  à 
celle-ci  une  petite  quantité  d'alcool. 

Action  microbicide  du  sublimé.  —  a)  Streptocoque  et 
Staphylocoque.  —  L'expérimentation  et  la  clinique  ont 
démontré  que  le  sublimé  est  un  excellent  antiseptique,  cepen- 
dant j'ai  voulu  préciser  davantage,  et  savoir,  en  particulier, 
quelle  est  son  action  sur  les  trois  principaux  microbes  que 
les  accoucheurs  ont  à  redouter. 

Voici  les  résultats  de  ces  recherches  que  je  vous  rappelle 
à  cause  de  leur  importance. 

1*^  Dans  la  première  série  d'expériences,  le  bouillon  nutritif 
est  ensemencé  avec  du  streptocoque  ;  en  même  temps,  on  y 
ajoute  la  quantité  de  sublimé  nécessaire  pour  empêcher  le 
développement  du  microbe,  et  rendre  le  bouillon  stérile.  On 
trouve  ainsi,  qu'il  suffit, pour  obtenir  ce  résultat,  d'ajouter,  par 
litre  de  bouillon,  0,015  milligr.  de  bichlorure  de  mercure. 

1^  La  dose  de  bichlorure  doit  être  plus  considérable  si,  au 
lieu  de  l'ajouter  au  bouillon  nutritif  immédiatement  après 
l'ensemencement  avec  le  streptocoque,  on  ne  le  fait  qu'au  bout 
de  vingt-quatre  heures,  c'est-à-dire  après  que  les  microbes  ont 
eu  le  temps  de  proliférer  dans  le  bouillon  ;  pour  les  tuer, 
il  faut  alors  0,05  centigr.  de  sublimé  par  litre. 

3^  Dans  la  troisième  série  d'expériences,  le  streptocoque 
imprègne  des  faisceaux  de  fîls  de  soie  grêge  ;  on  trempe  ces 
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fils  dans  des  solutions  de  sublimé  diversement  concentrées  ;  au 
sortir  de  ces  solutions,  on  les  lave  à  l'eau  stérilisée  pour  les 
débarrasser  de  l'excès  d'antiseptique,  et  on  les  plonge  ensuite 
dans  du  bouillon  nutritif.  Si  le  séjour  dans  l'antiseptique  n'a  pas 
été  suffisant  pour  tuer  les  micro-organismes,  le  bouillon  de- 
vient fertile;  si,  au  contraire,  ce  séjour  a  été  assez  prolongé 
pour  atteindre  ce  but,  le  bouillon  reste  stérile.  Après  des 
tâtonnements,  nous  sommes  arrivés  à  trouver  qu'il  fallait, 
pour  tuer  le  streptocoque,  faire  séjourner  ce  microbe  : 
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Je  vous  ferai  remarquer  en  passant.  Messieurs,  combien  sont 
intéressants  quelques-uns  des  résultats  de  ce  tableau.  Que 
vous  employiez,  en  solution  alcoolique,  0,20  centigr .  ou  0, 25  cen- 
tigr.  de  sublimé,  il  vous  faut  5  minutes  pour  obtenir  la  stérilisa- 
tion des  fils  de  soie.  Quand  il  s'agit  de  la  solution  au  chlorhydrate 
d'ammoniaque,  il  faut  8  minutes  aussi  bien  avec  0  20  centigr. 
qu'avec  0,25  centigr.  de  sublimé  par  litre.  Si  vous  vous  servez 
d'acide  tartrique  comme  dissolvant,  le  séjour  des  fils  de  soie 
doit  être  de  5  minutes  dans  la  solution  à  0,25  centioT.  et  de 
6  minutes  dans  la  solution  à  0,20  centigr.  Par  conséquent, 


212 


DES  ANTISEPTIQUES   EN  PARTICULIER 


la  solution  à  0,20  p.  1,000  est  aussi  active  que  la  solution  à 
0,25  p.  1,000,  sauf  pour  la  solution  additionnée  d'acide  tartri- 
que,  et  la  légère  différence  qui  existe  dans  ce  dernier  cas,  ne 
se  retrouve  même  plus  dans  les  expériences  5,  6  et  7  (voir  plus 
loin.) 

Si  la  solution  à  0,20  centigr.  est  aussi  active  que  la 
solution  à  0,25  centigr.,  en  est-il  encore  de  même  pour 
la  solution  à  0,15  centigr.  ?  L'expérimentation  nous  répond 
qu'il  n'en  est  rien,  car  l'activité  de  la  solution  de  bichlorure 
baisse  brusquement,  et  la  durée  de  l'immersion  du  strepto- 
coque dans  les  solutions  à  0,15  centigr.  par  litre,  pour  que  celles- 
ci  soient  microbicides,  passe  de  5  à  8  minutes  avec  l'alcool, 
de  6  à  10  minutes  avec  l'acide  tartrique,  de  8  à  12  minutes 
avec  le  chlorhydrate  d'ammoniaque.  La  solution  à 0,10  centigr. 
donne  des  résultats  encore  moins  bons  que  la  solution  à  0,15 
centigr.  Par  conséquent,  lorsque  la  solution  de  sublimé  des- 
cend au-dessous  de  0,20  centigr.  par  litre,  elle  perd  une 
grande  partie  de  son  activité. 

Le  meilleur  titre  de  solution  mercurielle  paraît  donc  être  celui 
de  0,20  p.  1000  ;  or,  c'est  précisément  la  solution  à  0,20  centigr. 
qui  m'a  fourni  les  résultats  les  plus  satisfaisants  en  clinique  ; 
c'est  celle  dont  je  me  suis  servi  pendant  les  dernières  années 
que  j'ai  passées  à  la  Maternité. 

4^  Dans  la  quatrième  série  d'expériences,  au  lieu  de  fîls 
de  soie  grège,  on  imprègne  de  streptocoque  des  carrés  de 
flanelle  :  les  conditions  se  rapprochent  alors  davantage  de 
celles  qu'on  rencontre  en  clinique,  et  la  stérilisation  est  obtenue 
après  un  séjour  de  : 
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Ainsi,  comme  dans  la  3^  série  d'expériences,  nous  trouvons 
ici  que  la  solution  à  0.20  centigr.  est  presque  aussi  active  que 
la  solution  à  0.25  centiofr.  Mais,  si  on  descend  au-dessous  de 
0,20  centigr..  le  pouvoir  antiseptique  diminue  immédiatement 
dans  de  fortes  proportions,  puisqu'il  faut  passer  brusquement 
de  5  minutes  à  9  et  16  minutes,  avec  l'alcool,  et  de  6  minutes 
à  20  et  25  minutes,  avec  l'acide  tartrique  ou  le  chlorhydrate 
d'ammoniaque,  poiu*  arriver  à  tuer  le  streptocoque. 

5**  Dans  la  cinquième  série  d'expériences,  au  lieu  d'expérimen- 
ter sur  delà  flanelle  imprégnée  simplement  de  streptocoque,  on 
se  rapproche  davantage  des  conditions  de  la  clinique  en  char- 
o;^eant  la  flanelle  avec  du  bouillon  albumineux  ;  le  microbe  est 
alors  renfermé  dans  un  nuage  d'albumine,  à  peu  près  comme 
il  Test  dans  les  lochies  des  femmes  en  couches.  On  soumet  cette 
flanelle  à  l'action  du  sublimé,  on  la  lave  au  sortir  de  l'anti- 
septique, et  on  la  plonge  dans  du  bouillon  nutritif  pour  la  cul- 
tiver. L'albumine  isole,  jusqu'à  un  certain  point,  le  microbe  et 
retarde  l'action  de  l'antiseptique.  Aussi,  pour  devenir  stérile, 
la  flanelle  albumineuse  doit-elle  séjoui-ner  : 
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980 

55         —            —  — 

0.15 

....  15 

985 

Plus  d'une  heure  —  — 

0.10 

....  10 

...  990 
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8  min.  dans  la  solution  formée  de 
8         —  —  — 

Plus  d'une  heure  —  — 
Plus  d'une  heure  —  — 


9  min.  dans  la  solution  formée  de 
9         —  —  — 

Plus  d'une  heure  —  — 
Plus  d'une  heure  —  — • 


Acide 
tartrique 

Eau 

0  25 

0  50 

1000 

n  90 

n  in 

0.15  .... 

..  0.30 

0.10 

..     0.20  ... 

Sublimé 

Chlorhydr. 
d'ammon. 

Eau 

0.25 

. .     0.50  .... 

1000 

0.20 

..      0.40  ... 

0.15 

0.30  ... 

0.10 

..      0.20  ... 

Ici,  la  solution  à  0,20  centigr.  se  montre  aussi  puissante 
que  la  solution  à  0,25  centigr.  Nous  constatons,  en  outre, 
qu'en  abaissant  la  dose  de   sublimé  à  0,15  centigr.  et 
à  0,10  centigr.,  nous   perdons  presque  toute  puissance 
antiseptique,  puisqu'il  faut  un  séjour  de  plus  d'une  heure 
pour  obtenir  la  stérilisation  de  la  flanelle,  ce  qui  veut  dire 
qu'au  bout  d'une  heure  d'immersion  dans  ces  solutions  faibles, 
le  streptocoque,  incorporé  à  une  substance  albumineuse,  n'est 
pas  encore  tué. 

Enfin,  je  ne  veux  pas  omettre  non  plus  de  signaler  cet  autre 
résultat  de  nos  expériences,  à  savoir  que  la  solution  de  sublimé 
préparée  avec  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  s'est  toujours 
montrée  un  peu  moins  active  que  la  solution  à  l'alcool  et  à 
l'acide  tartrique. 

6''  Dans  la  sixième  série  d'expériences,  au  lieu  de  se  contenter 
d'un  bain  dans  le  sublimé  au  repos,  on  fait  passer  un  courant  de 
solution  mercurielle  sur  la  flanelle.  Les  résultats  sont  d'ail- 
leurs exactement  les  mêmes. 

1^  Après  une  injection  vaginale  ou  intra-utérine,  il  reste  pres- 
que toujours,  dans  les  organes  génitaux,  une  certaine  quan- 
tité de  liquide  qui  agit  encore.  Quelle  est  l'importance  de 
cette  action  secondaire  ?  Pour  la  déterminer  expérimentale- 
ment, j'ai  institué  la  septième  série  d'expériences. 

Ici,  les  choses  sont  conduites  comme  dans  la  5®  série  ;  seu- 
lement, au  lieu  de  soumettre  la  flanelle,  au  sortir  du  bain,  à  un 
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lavage  dans  l'eau  stérilisée  destiné  à  entraîner  tout  l'antisep- 
tique que  cette  flanelle  retient  mécaniquement,  on  se  contente 
de  la  secouer  pour  en  chasser  l'excès  de  liquide,  et  on  la  fait 
ensuite  séjourner  dans  le  bouillon  de  culture.  Evidemment, 
la  flanelle,  ainsi  traitée,  reste  imprégnée  d'une  certaine  quantité 
(rantiseptique  qui  continue  à  agir  dans  le  bouillon  nutritif, 
soit  pour  tuer  le  streptocoque,  soit  pour  entraver  son  déve- 
loppement. 

Il  est  à  penser  que,  dans  ces  circonstances,  les  carrés  de 
flanelle  devront  séjourner  moins  longtemps  dans  les  solutions 
mercurielles  que  pour  les  expériences  précédentes,  c'est  ce 
qui  ressort,  en  effet,  de  nos  chiffres, puisque  la  stérilisation  est 
obtenue  après  un  séjour  de  : 


Sublime 

Alcool 

Eau 

2 

min. 

dans  la  solution  formée  de 

:  1  .) 

1000 

2 

1  » 

...100 

900 

2 

0.50 

. . .    50  ))    . . 

950 

2 

0.25 

. . .    25  »    . . 

975 

2 

0.20  ... 

. . .    20  » 

980 

11 

0.15 

. .  .    15  » 

985 

11 

0.10 

. . .    10  »    . . , 

990 

Sublimé 

Acide 
tartrique 

Eau 

2 

min. 

dans  la  solution  formée  de 

:  0.25 

. ..     0.50  ... 

1000 

2 

0.20 

. .     0.40  . . , 

10 

0.15 

. .     0.30  . . . 

10 

0.10 

. .      0.20  ... 

Subiimc 

Chlorhyilr. 

Eau 

d'ammon. 

2 

min. 

dans  la  solution  formée  de  : 

:  0.25 

0.50  ... 

..  1000 

2 

0.20 

0.40  . . . 

10 

0.15 

0.30  ... 

10 

0.10 

. .      0.20  . . . 

Cette  expérience  nous  fournit  une  donnée  nouvelle  et  inat- 
tendue. Que  nous  employions  des  solutions  de  sublimé,  à 
1  gramme,  à  50  centigrammes,  à  25  centigrammes  ou  à  20  cen- 
tigrammes pour  1000.  nous  agissons  avec  une  égale  rapidité 
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sur  le  streptocoque.  En  laissant,  par  conséquent,  après  une 
injection  vaginale,  le  liquide  antiseptique  baigner  les  sur- 
faces imprégnées  de  streptocoque,  on  ne  fait  pas  mieux  avec 
une  solution  au  i/1000^  qu'avec  une  solution  au  1/5000^.  Il  est 
donc  préférable  d'employer  cette  dernière,  qui  présente 
moins  de  danger  d'intoxication  pour  la  femme.  Mais  si  on 
descend  au-dessous  de  ce  titre,  et  si  on  passe  à  0,15  centigr. 
ou  à  0,10  centigr.  par  litre,  la  puissance  microbicide  diminue 
aussitôt,  et  ces  solutions,  devenues  trop  faibles,  ne  donnent 
plus  une  sécurité  suffisante. 

8^  Passons  maintenant  aux  recherches  cliniques  proprement 
dites,  dans  lesquelles  on  examine,  au  point  de  vue  bactério- 
logique, le  mucus  du  col  de  l'utérus  chez  quelques  nouvelles 
accouchées.  Chez  ces  femmes  on  faisait,  immédiatement  après 
la  délivrance,  une  injection  intra-utérine,  puis,  pendant  les 
suites  de  couches,  trois  injections  vaginales  par  jour  ;  les 
toilettes  étaient  faites,  comme  les  injections,  avec  la  solution 
de  sublimé  àO  gr.  20  centigr.  par  litre.  Chez  10  femmes,  qui 
ont  été  l'objet  de  nos  recherches,  8  fois  le  mucus  cervical  est 
resté  stérile;  il  ne  contenait  donc  pas  de  microbes.  C'est  un 
fait  très  important,  qui  démontre  une  fois  de  plus  la  supé- 
riorité du  sublimé,  puisqu'avec  les  autres  antiseptiques  nous 
avons  obtenu  une  plus  grande  propoi'tion  de  mucus  fertile 
(voyez  page  158). 

b)  Vibrion  septique.  —  Ce  microbe  se  comporte  vis-à- 
vis  du  sublimé  à  peu  près  comme  le  streptocoque,  ainsi  qu'en 
témoignent  les  chiffres  suivants  que  je  me  contente  de  vous 
rappeler  : 

1'^''  série  d'expériences.  — 0,015  milligr.  empêchent  le  déve- 
loppement du  vibrion  septique  dans  un  litre  de  bouillon. 

2®  série  d'expériences.  —  0,060  milligr.  par  litre,  tuent  le 
vibrion  septique  et  ses  spores,  envoie  de  multiplication  dans 
le  bouillon  nutritif. 

3®  série  d'expériencco.  —  Fils  de  soie  rendus  stériles  après 
un  séjour  de  : 
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Sublime  Alcoul  Eau 

6  min.  dans  la  solution  formée  de  :  0.25    25    »    U75 

8         —  —  —        0.20    20    ..    980 

10         —  —  —        O.lâ   15    »    985 

12         —  —  —        O.lo    10    «    990 


6 
8 

10 
12 


min.  dans  la  solution  formée  de 


Sublimé 

0.25 
0.20 
0.15 
0.10 


Acide  t.artrique 
ou 

chlorh.  d'ainin. 

0.50  . . , 
0.40  ... 
0.30  .., 
0.20  .., 


Eau 


1000 


4®  série  d'expériences.  —  Flanelle  simple  rendue  stérile 
après  un  bain  de  : 


Sublimé  Alcool  Eau 

8  min.  dans  la  solution  formée  de  :  0.25    25    »    1000 

10         —            —            —        0.20    20    »    — 

U         —            —            —        0.15    15    »    — 

14         —            -             —        0.10    10    »    — 

Sublimé  Acide  tartrique  Eau 

8  min.  dans  la  solution  formée  de  :  0.25    0.50    1000 

10         —            —            —        0.2;)    0.40    — 

14         —            —            —        0.15    0.30    — 

14          —             —             —        0.10  ......  0.20    — 


Sublimé 

8  min.  dans  la  solution  formée  de  :  0.25 
12         —  —  —  0.20 

15         —  —  0.15 

15         —  —  —  0.10 

5''  série  d'expériences.  —  Flanelle  albumineuse,  stérilisa- 
tion obtenue  après  une  immersion  de 


Sublimé  Alcool  Eau 

30  min.  dans  la  solution  formée  de  :  0.25    25    »    975 

40         —            —            —        0.20    20    »    980 

40         —            —            —        0.15    15    »    985 

Plus  de  60             —            —        0.10    10    »    990 


Cblorhydrate 
d'aninidii. 

0.50    1000 

0.40    — 

0.30   — 

.      0.20   — 
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Sublimé              Acide  tartriquc  Eau 

30  min.  dans  la  solution  formée  de  :  0.25                 0.50    1000 

40         —            —             —        0.20                 0.40    — 

40         —            —             —        0.15                 0.30    — 

Plus  de  GO              —            —         0.10                0.20    — 

Sublimé                Chlorbydrate  j,^^^^ 
d  ammou. 

35  min.  dans  la  solution  formée  de  :  0.25                 0.50    1000 

40         —            —            —         0.20                 0.40    — 

40         —            —            —         0.15                  0.30    — 

Plus  de  60            —            —         0.10                  0.20    — 


7^  série  d'expériences.  —  Flanelle  albumineuse,  sans  lavage, 
rendue  stérile  après  un  séjour  de 


min.  dans  la  solution  formée  de 


2 
2 

10 
10 


2  min.  dans  la  solution  formée  de 
2  —  —  — 

10         —  —  — 

10         —  —  — 


Sublimé 

Alcool 

Eau 

0.25 

...    25    »  . . . . 

975 

0.20 

...    20    »  .  .  .  . 

980 

0.15 

15  )).... 

985 

0.10 

...    10  )>.... 

990 

Acide  tartrique 

Sublimé 

ou 

Eau 

chlorh.  d'à  mm. 

0.25 

...      0.50  .... 

ICOO 

0.20 

...      0.40  .... 

0.15 

...      0.30  .... 

0.10 

...      0.20  .... 

Intoxication  par  le  sublimé.  —  Quand  j'ai  commencé  à 
faire  usage  du  sublimé,  j'ai  employé  la  liqueur  de  Van  Sweiten 
pure  et  n'ai  pas  eu  d'accidents.  Cependant,  un  peu  effrayé  par 
la  toxicité  bien  connue  du  sublimé,  je  ne  tardai  pas  à  réduire 
de  moitié  le  titre  de  la  solution  et,  de  1882  à  1886,  je  fis  usage, 
pour  les  injections  vaginales  et  intra-utérines,  de  liqueur  de 
Van  Swieten  dédoublée,  sauf  dans  les  cas  graves,  ruptures  de 
l'utérus,  par  exemple,  pour  lesquels  je  revenais  à  la  liqueur 
de  Van  Swieten  pure  ;  de  telle  sorte  que,  pendant  cette  période 
déplus  de  quatre  ans,  8,000  à  9,000  femmes  ont  été  traitées  par 
le  sublimé  à  1  p.  2000  en  solution  alcoolique.  Chez  quelques- 
unes,,  j'observai  bien  un  peu  de  gingivite,  de  stomatite,  de  diar- 
rhée, mais  aucune  d'elles  ne  présenta  d'intoxication  grave. 
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Plusieurs  fois  je  vis  encore  se  produire  un  autre  phénomène  : 
après  un  grand  noml)ro  d'injections  (on  en  faisait  ([iielquefois 
10,  15,  20  par  jour  chez  les  femmes  atteintes  de  rupture  de 
l'utérus),  la  muqueuse  du  vagin  devenait  dure,  jaune,  comme 
tannée;  j'attribuai  d'abord  ces  modifications  au  sublimé,  mais 
je  reconnus  bientôt  que  l'alcool  de  la  solution  mercurielle 
était  le  principal  et  peut-être  le  seul  agent  de  ce  tannage, 
d'ailleurs  sans  aucune  gravité. 

C'est  donc,  enm'appuyant  sur  une  observation  déjà  longue, 
qu'en  1884,  dans  ma  leçon  d'ouverture  du  cours  théorique  de 
la  Faculté  (1),  je  me  crus  autorisé  à  recommander  les  injec- 
tions avec  la  liqueur  de  Van  Swieten  dédoublée  ;  j'ajoutai  qu'en 
employant  cette  solution  on  évitait  tout  danger,  et  que  dans 
l'observation  que  venait  de  publier  Stadfeldt,  la  mort  ne  devait 
pas,  à  mon  avis,  être  attribuée  au  sublimé.  Malheureusement 
je  me  trompais.  Deux  ans  plus  tard,  enefTet.  pendant  les  vacances 
de  l'année  1886,  une  femme  mourut  d'intoxication  mercurielle, 
à  la  Maternité,  où  le  sublimé  était  employé  cependant  comme 
par  le  passé  ;  l'observation  en  a  été  publiée  par  mon  interne, 
M.  Berthod  (2). 

Le  doute  n'était  plus  possible;  aussi,  quand  je  repris  mon 
service,  en  novembre  1886,  j'abaissai  le  titre  des  solutions  et 
adoptai  celui  de  0,10  centigr.  de  sublimé  par  litre.  L'état  sani- 
taire s'en  ressentit  immédiatement,  et  devint  moins  bon  ;  il 
ne  mourut  pas  d'accouchées,  mais  plusieurs  femmes  tom- 
bèrent assez  gravement  malades  pour  m'inspirer  de  l'inquié- 
tude. S'il  n'y  eut  pas  de  mortalité,  il  y  eut  du  moins  une  assez 
grande  morbidité. 

La  solution  à  0,10  centigr.  par  litre  était  donc  insullisante  ; 
je  l'abandonnai  rapidement  et  la  remplaçai  par  une  solution  à 
0,15  centigr.  par  litre.  Celle-ci  ne  donnant  pas  de  meilleurs 
résultats  que  la  solution  précédente,  j'arrivai  finalement  au 
titre  de  0,20  centigr.  pour  1000,  c'est-à-dire  à  la  liqueur  de 

(1)  Tarnier,  Leçon  d'ouverture.  Annales  de  gynécologue  avril  1881,  p.  211. 

(2)  Berthod.  Gaz.  méd.  de  Paris,  7  mai  1887,  p.  219. 
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Van  Swieten  cléquintuplée  (4  litres  d'eau  et  1  litre  de  liqueur 
de  Van  Swieten).  Alors,  la  morbidité  disparut  ou  du  moins 
diminua  beaucoup,  et  je  n'eus  pas  d'accidents. 

C'est  la  solution  de  sublimé  à  0,20  centigr.  par  litre,  em- 
ployée à  la  Maternité  depuis  1886,  dont  je  me  sers  ici,  à  la 
Clinique,  depuis  1888,  et  j'en  suis  très  satisfait.  Vous  vous  rap- 
pelez, du  reste,  que  les  expériences  faites  par  M.  Vignal  ont 
démontré  que  la  solution  à  0,20  centigr.  par  litre  est  presque 
aussi  active  que  la  solution  à  0,25  centigr.,  presque  aussi  puis- 
sante même  que  la  solution  à  0,50  centigr.,  tout  en  offrant 
cet  immense  avantage  d'être  moins  dangereuse,  puisqu'elle 
contient  une  proportion  moindre  de  sublimé. 

Ainsi,  l'observation  clinique,  c'est-à-dire  ce  que,  d'une  façon 
dédaigneuse,  on  pourrait  appeler  l'empirisme,  m'avait  appris 
que  la  meilleure  solution  est  celle  qui  contient  0,20  centigr.  de 
sublimé  par  litre,  donnée  importante  que  les  expériences  de 
laboratoire  sont  venues  confirmer.  Il  est  intéressant  de  faire 
remarquer,  à  ce  propos,  que  le  clinicien  avait  découvert  par 
une  observation  attentive  et  par  des  tâtonnements  successifs, 
ce  que  l'expérimentateur  devait  trouver  plus  tard.  Tant  il  est 
vrai  qu'en  médecine,  la  pratique  devance  souvent  la  théorie. 

Je  A^ous  conseille  donc  de  ne  faire  usage  que  des  solutions 
mercurielles  contenant  0  gr.  20  centigr.  de  sublimé  par  litre. 
Avec  0  gr.  25  centig.,  vous  n'obtiendriez  pas  une  action  plus 
puissante  et  vous  augmenteriez  les  chances  d'intoxication.  L'in- 
toxication est,  en  effet,  à  craindre  toutes  les  fois  qu'on  se  sert  du 
sublimé.  M.  Vallin  a  écrit  fort  justement  :  «  On  pourrait  dire 
que  c'est  (le  sublimé)  l'antiseptique  par  excellence,  si  satoxicité 
ne  limitait  pas  singulièrement  ses  applications  pratiques  ;  il 
détruit  rapidement  la  vie  de  tous  les  organismes  vivants,  et 
ses  solutions,  môme  très  diluées,  se  peuplent  difficilement  de 
ces  algues  microscopiques  dont  il  est  si  malaisé  de  préserver 
les  médicaments  liquides  ))(!). 


(1)  Vallin.  Traité  des  désinfectants  et  de  la  désinfection.  Paris,  1883,  p.  115. 
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Vous  savez  déjà  qu'on  a  eu  malheureusement  à  enregis- 
trer plusieurs  empoisonnements  mortels  consécutifs  à  l'emploi 
du  sublimé  en  obstétrique. 

Le  premier  cas  observé  est  celui  de  Stadfeldt,  de  Co- 
penhague; il  remonte  à  1883  (1).  Quehjues  autres  se  sont  pro- 
duits ensuite,  et  en  1880  ^I.  Brun  (2)  a  recueilli,  dans  sa  thèse 
d'agrégation,  tous  les  faits  d'empoisonnement  parle  sublimé, 
publiés  et  observés  tant  en  chirurgie  qu'en  obstétrique. 
Kaufmann  (3),  de  Breslau,  en  1888,  a  ajouté  des  observations 
nouvelles  à  la  statistique  de  !M.  Brun. 

L'an  dernier,  Garrigues  (4\  de  New-York,  dans  une  étude 
sur  l'emploi  du  sublimé  en  obstétri([ue,  a  réuni  22  obser- 
vations de  femmes  en  couches  dont  la  mort  a  été  attribuée  à 
l'emploi  de  cet  agent  antiseptique.  En  analysant  soigneuse- 
ment ces  observations,  il  a  reconnu  que  IG  fois  seulement  la 
mort  devait  être  mise  à  l'actif  du  sublimé  :  14  fois  elle  était 
survenue  à  la  suite  d'injections  intra-utérines  et  d'injections 
vaginales  ;  2  fois  cependant  on  n'avait  fait  que  des  injections 
vaginales. 

M.  Budin,  qui  a  étudié  la  question  à  nouveau,  cette  année, 
dans  son  rapport  à  l'Académie  de  médecine  (5),  est  arrivé 
exactement  aux  mêmes  chiffres  que  Garrigues.  Vous  savez, 
en  outre,  qu'une  femme  vient  de  succomber  dans  mon  service, 
par  intoxication  mercurielle.  Est-ce  tout,  et  ne  s'est-il  pas 
produit  d'autres  intoxications  mortelles  ?  Je  ne  le  crois  pas  fi). 

(1)  Stadfeldt.  Sind  als  Desinficiens  in  der  Geburtsliilfe  Sublimatlosungen 
der  Karbolsaiire  vorzuzieLen .'  CentralM.  fiir  Gynàli.^  IG  février  1884,  p.  97. 

(2)  Brux.  Des  accidents  imputables  à  l'emploi  chirurgical  des  antiseptiques . 
Th.  d'agrégation.  Paris,  1886. 

(3)  Kaufmann.  Die  Sublimatintoxikation.  Ccntralh.f.  Gyn.,  1889,  p.  848. 

(4)  Garrigues.  Corrosive  sublimât  and  creolin  in  obstetric  practice.  American 
joiirnal  of  the  médical  sciences.  Philadelphie^  1889,  t.  98,  p.  109. 

(5)  BUDIN.  Rapport  sur  la  question  de  savoir  s'il  convient  d'autoriser  le 
sages-femmes  à  prescrire  les  antiseptiques.  Bulletin  de  l'Académie  de  méde- 
cine, 4  février  1890,  p.  149. 

(6)  Actuellement  (novembre  1891)  nous  connaissons  un  plus  grand  nombre  de 
cas  mortels  d'intoxication  par  le  sublimé.  Ils  ont  été  recueillis  par  mon  ancien 
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11  est  possible,  en  effet,  qu'on  n'ait  pas  rassemblé  toutes  les 
observations  publiées;  de  plus,  quelques  médecins  ont  pu 
observer  des  cas  de  mort  consécutive  à  l'empoisonnement  par 
le  sublimé  sans  les  publier,  soit  par  négligence,  soit  parce 
qu'ils  ne  comprenaient  pas  tout  l'intérêt  qui  s'y  attache,  soit 
encore  parce  qu'ils  obéissaient  à  ce  sentiment  regrettable 
qui  fait  reculer  devant  la  divulgation  d'un  cas  malheureux. 
Je  crois  aussi  que  le  sublimé  a  dù  produire  des  empoison- 
nements qui  ont  été  méconnus,  la  mort  ayant  été  attribuée  par 
erreur  à  l'infection  puerpérale.  Je  n'en  veux  pour  preuve  que 
la  difficulté  que  nous  avons  eue  ici,  où  cependant  notre  atten- 
tion est  toujours  en  éveil,  à  diagnostiquer  l'intoxication  hydrar- 
gyrique  chez  une  malade  dont  je  vous  parlerai  bientôt,  et  dont 
je  vous  lirai  l'observation  in  extenso. 

Absorption  du  sublimé.  —  Le  sublimé  est  facilement 
absorbé  pendant  les  injections  intra-utérines,  car,  quelle  que 
soit  la  rapidité  avec  laquelle  s'écoule  le  liquide,  celui-ci  n'en 
reste  pas  moins,  pendant  un  certain  temps,  en  rapport  avec  la 
muqueuse  de  l'utérus  et  ses  nombreux  orifices  vasculaires. 
Cette  absorption  se  poursuit  encore  après  l'injection,  quand 
il  est  resté  du  liquide  dans  les  voies  génitales  ;  cela  se  com- 
prend facilement,  sans  que  j'aie  besoin  d'y  insister. 

L'absorption  du  sublimé  est  très  prompte  ;  ainsi,  on  trouve 
déjà  du  mercure  dans  l'urine,  une  demi-heure  après  une  injec- 
tion hypodermique  de  sublimé,  et  deux  heures  après  l'ingestion 
de  liqueur  de  Van  Swieten,  l'absorption  par  le  tissu  cellulaire 
étant  plus  rapide  que  l'absorption  par  l'estomac.  Par  contre, 
le  mercure  met  plus  de  temps  à  passer  dans  la  salive,  où  on 
ne  constate  son  existence,  par  l'analyse  chimique,  que  quatre 
heures  après  l'introduction  du  sublimé  dans  l'estomac.  Je 
crois  néanmoins  que  la  pénétration  du  mercure  dans  la 
salive  doit  être  plus  rapide  qu'on  ne  le  dit,  car  j'ai  vu  des 

externe,  M.  Sêbillotte,  qui  a  fait  de  l'intoxication  par  le  sublimé  l'objet  d'une 
très  bonne  thèse  soutenue  à  la  Faculté  de  médecine  en  juillet  1891. 
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femmes  qui,  presque  immckliatement  aj)rrs  une  injection  intrn- 
utérine  au  sublimé,  ont  accusé  une  saveur  métallicjuc  dans 
l'arrière-bouclie  :  or,  comment  expli([uer  ce  fait  autrement  que 
par  l'arrivée  du  sublimé  dans  le  pharynx  ? 

L'absorption  du  sublimé  est  d'ailleurs  fréquente,  car  sur 
IG  femmes  accouchées,  soumises  aux  injections  utérines  et 
vaginales  de  sublimé,  et  qui  pourtant  n'ont  pas  présenté  d'ac- 
cidents, Keller,  de  Berne,  a  pu  déceler  11  fois  la  présence  du 
mercure  dans  l'urine,  et  9  fois  il  y  a  trouvé  aussi  de  l'jdbu- 
mine  (1). 

N'allez  pas  croire.  Messieurs,  que  la  présence  du  mercure 
dans  l'urine  soit  un  signe  d'empoisonnement  ;  elle  est  simple- 
ment la  conséquence  de  l'élimination  du  sublimé.  Mais  si,  pour 
une  cause  ou  pour  une  autre,  l'organisme  ne  se  débarrasse 
pas  du  mercure  absorbé,  ou  si  cette  absorption  est  trop 
grande,  les  accidents  d'empoisonnement  éclatent. 

Symptomatologie .  —  Les  symptômes  de  l'intoxication  par 
le  sublimé  sont  assez  variables,  et  se  groupent  quebjuefois 
d'une  façon  si  bizarre,  qu'à  un  premier  examen  il  est  souvent 
bien  difficile  de  soupçonner  l'intoxication  mercurielle.  C'est  que, 
pour  la  plupart,  ces  signes  ne  sont  pas  caractéristiques  ;  ils  se 
retrouvent,  en  eff'et,  dans  beaucoup  d'états  pathologiques,  et  ne 
constituent  en  quelque  sorte  que  des  indices  capables  de  mettre 
sur  la  voie  du  diagnostic.  Celui-ci  est  donc  loin  de  s'imposer 
au  début,  et  ordinairement  on  ne  pense  guère  à  un  empoison- 
nement qui,  somme  toute,  est  rare,  et  sur  lequel  l'attention 
n'est  pas  attirée.  Ce  qu'il  faut  donc,  avant  tout,  pour  faire  ce 
diagnostic,  c'est  d'y  penser. 

Tardieu  (2),  qui  a  publié  une  étude  complète  de  l'empoison- 
nement par  le  sublimé  corrosif,  en  décrit  trois  formes  :  la 
forme  suraiguë,  la  forme  subaiguë  et  la  forme  lente.  J'aime 

(1)  Kellee.  Zur  Sublimatfrage.  Arch.  fiir  Gynœh.,  1880,  t.  XXVI,  p.  107. 

(2)  Taudieu.  Étude  médico-légale  et  cluiique  sur  Vcmjjoisonjieinent .  In-8°, 
Paris,  18G7,  p.  559. 
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mieux  admettre  deux  groupes  d'intoxication  :  les  intoxications 
légères  et  les  intoxications  graves. 

1^  Intoxication  légère.  —  Vous  la  connaissez  certainement 
pour  l'avoir  observée  quelquefois  chez  nos  accouchées.  Il  s'agit 
d'accidents  légers,  assez  analogues  à  ceux  que  l'on  observe 
dans  le  cours  d'un  traitement  mercuriel  antisyphilitique  poussé 
un  peu  énergiquement. 

Tout  d'abord,  apparaissent  des  coliques  intestinales,  suivies 
bientôt  d'une  diarrhée  sans  caractères  bien  particuliers.  Puis, 
survient  de  la  gingivite  avec  une  salivation  plus  ou  moins 
accusée  et  une  haleine  fétide  ;  les  gencives  sont  gonflées  et 
légèrement  douloureuses  ;  les  douleurs  sont  plus  vives  pendant 
la  mastication,  et  il  semble  aux  malades  que  leurs  dents,  qui 
branlent  légèrement,  sont  plus  longues  qu'à  Tordinaire.  Au 
bord  libre  des  gencives,  on  trouve  un  liséré  livide,  facile  à 
constater,  puisqu'il  existe  d'abord  en  avant,  au  niveau  du 
collet  des  incisives. 

Si  on  suspend  les  injections  de  sublimé,  le  plus  souvent 
ces  accidents  se  dissipent  rapidement,  et  c'est  à  peine  si  les 
malades  s'en  sont  préoccupés. 

Ces  phénomènes  sont  donc  bénins,  mais  il  faut  bien  les  con- 
naître, et  avoir  l'attention  éveillée  sur  la  possibilité  de  leur  pro- 
duction, car  ils  peuvent  être  le  signal  d'une  intoxication  plus 
grave.  Néanmoins,  ni  la  diarrhée,  ni  la  gingivite,  ne  sont 
caractéristiques  d'une  intoxication  mercurielle.  On  les  cons- 
tate, en  eff"et.  très  souvent  chez  des  nouvelles  accouchées  dont 
les  injections  sont  faites  avec  des  antiseptiques  autres  que  le 
sublimé,  par  exemple  avec  l'acide  phénique  ou  le  naphtol.  On 
aurait  donc  tort  d'attribuer,  dans  tous  les  cas,  ces  troubles 
digestifs  à  l'absorption  du  sel  mercuriel. 

Pour  ma  part,  je  n'attache  pas  grande  importance  à  la  diar- 
rhée, quand  les  femmes  ne  sont  pas  soumises  aux  injections  de 
sublimé  ;  mais  je  m'en  inquiète  beaucoup  dans  le  cas  contraire, 
et  je  fais  alors  suspendre  l'emploi  dubichlorure  de  mercure,  pour 
le  remplacer  par  un  antiseptique  moins  toxique,  et  comme  je 
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préfère  pécher  par  excès  que  par  défaut  de  prudence,  je  me 
conduis  comme  si  cette  diarrhée,  vulgaire  peut-être,  était  la 
première  manifestation  d'un  empoisonnement  par  le  sublimé. 

Mais  je  ne  suspends  pas  aussi  rapidement  l'usage  du 
sublimé  quand  j'observe  de  la  gingivite  légère,  car  M.  Pinard 
a  démontré  que  cette  gingivite  est  fréquente  chez  les  femmes 
enceintes,  surtout  chez  celles  qui  ne  prennent  pas  de  soins 
de  propreté  de  leur  bouche  (i). 

Pensez  donc  à  la  possibilité  d'une  intoxication  par  le  sublimé, 
quand  vous  observerez  des  coliques,  de  la  diarrhée  et  de  la 
gingivite,  mais  ne  Tairirmez  pas. 

En  applications  locales  sur  les  téguments,  le  sublimé  pro- 
duit des  éruptions  dont  les  caractères  et  l'évolution  méritent 
une  description  spéciale. 

La  peau,  lorsqu'elle  est  en  contact  avec  le  sublimé,  devient 
rugueuse,  comme  desséchée  ;  l'épiderme  s'épaissit  et  s'exfolie 
assez  souvent  sous  forme  de  petites  lamelles.  Si  le  contact 
avec  le  sublimé  se  prolonge,  les  modifications  de  la  peau  s'ac- 
centuent :  il  survient  une  éruption  dont  l'intensité  et  la  forme 
varient  avec  le  titre  de  la  solution  mercurielle  et  la  durée  du 
traitement. 

C'est  d'abord  un  simple  ér\i;hème  qui  disparait  rapidement, 
si  on  suspend  l'usage  du  sublimé,  et  ne  laisse  après  lui  qu'une 
légère  desquamation.  Il  s'accompagne  cependant  de  très  vives 
démangeaisons,  dont  la  fréquence  est  telle  que  certains  auteurs 
les  ont  considérées  comme  caractéristiques  de  l'intoxication 
par  le  sublimé. 

A  un  degré  plus  avancé,  la  plaque  érythémateuse  se  recou- 
xre  de  petites  élevures  rouges,  de  papules  qui  se  détachent  sur 
le  fond  de  l'érythème,  en  revêtant  même  quelquefois  l'aspect 
de  l'urticaire  ;  fréquemment  enfin,  il  se  produit  de  nombreuses 
vésicules,  remplies  de  sérosité,  comme  dans  la  miliaire; 
abandonnées  à  elles-mêmes,  ces  vésicules  se  rompent  ou  se 

(1)  A.  et  D.  PiXARD.  De  la  ginzivite  des  femmes  enceintes  et  de  son  traite- 
ment. Bulletin  général  de  thèrajyeut.  1877,  p.  157. 
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dessèchent,  et  la  croûte,  qui  se  forme  à  leur  place,  tombe  au 
bout  de  quelques  jours.  Ces  éruptions  hydrargvriques  sont 
d'ailleurs  bien  connues,  car  elles  ne  sont  pas  rares  à  la  suite 
des  frictions  avec  l'onguent  napolitain. 

Chez  nos  accouchées,  cette  éruption  vésiculeuse  apparaît 
dans  les  régions  où  la  peau  est  soumise  au  contact  du  sublimé, 
c'est-à-dire  aux  faces  internes  des  cuisses,  aux  grandes  lèvres, 
au  périnée  ;  de  là,  Féruption  se  propage  aux  fesses,  à  la  région 
hypogastrique  et  peut  s'étendre  encore  plus  loin. 

Nous  la  voyons  aussi  se  produire  de  temps  à  autre  sur  les  ma- 
melles, que  nous  recouvrons  de  compresses  trempées  dans  le 
sublimé  pour  éviter  les  lymphangites  et  les  abcès  du  sein. 
Cette  éruption,  essentiellement  locale,  véritable  dermatite 
vésiculeuse.  n'offre  aucune  gravité. 

Quelquefois  cependant,  on  rencontre  une  forme  particulière 
d'éruption  mercurielle  qui  se  généralise  plus  ou  moins,  comme 
dans  les  intoxications  graves,  et  qui  ressemble  aux  éruptions 
cutanées  causées  par  Fadministration  interne  du  mercure. 
L'éruption  débute  par  la  vulve,  la  face  supéro-interne  des 
cuisses  et  les  régions  inguinales.  Elle  est  formée  par  des 
taches  rouges,  lenticulaires,  à  contours  nets,  ne  faisant  pas 
ordinairement  saillie,  quelquefois,  au  contraire,  formant  un 
léger  relief  appréciable  au  doigt  et  visible  quand  on  regarde 
à  jour  frisant.  Au  moment  où  l'éruption  apparaît,  la  malade 
ressent  une  sécheresse  brûlante  de  la  peau,  et  un  prurit  extrê- 
mement pénible  qui  l'oblige  à  se  gratter.  L'ér}i:hème  se  généra- 
lise en  suivant,  dans  tous  les  cas,  un  ordre  presque  constant  : 
il  envahit  d'abord  l'hypogastre.  les  faces  interne  et  antérieure 
des  cuisses,  puis  monte  sur  la  poitrine  et  descend  jusqu'à  la 
partie  interne  des  jambes  ;  c'est  beaucoup  plus  tard  que 
l'éruption  se  fait  sur  les  membres  supérieurs,  ainsi  qu'à  la  face 
externe  des  jambes.  Le  plus  souvent  le  visage,  les  mains  et 
les  pieds  restent  indemnes. 

Les  taches,  d'un  rouge  vif.  s'effacent  à  la  pression.  Elles 
peuvent  rester  isolées,  et  offrent,  dans  ce  cas,  l'apparence  des 
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taches  de  la  rougeole  ou  de  l'urticaire  ;  mais  rarement  les 
choses  se  passent  aussi  discrètement.  L'éry thème,  en  effet, 
devient  confluent,  les  taches  s'étendent  à  leur  périphérie,  ne 
tardent  pas  à  former  par  leur  réunion  de  larges  nappes,  d'où 
résulte  une  éruption  érythémateusc  diffuse,  semblable  à  celle 
de  la  scarlatine. 

L'éruption  marche  par  poussées  successives,  mais,  dans 
certains  cas,  elle  se  généralise  en  quelques  heures;  on  n'as- 
siste plus  alors  aux  diverses  transformations  ([ue  je  viens  de 
décrire,  l'éruption  d'un  rouge  framboisé  affecte  immédiatement 
l'apparence  scarlatineuse. 

L'érythème  s'efface  progressivement,  en  commençant  par  les 
points  où  il  est  apparu  d'abord.  Souvent  les  taches  qui  se 
sont  montrées  les  premières,  ont  déjà  pâli  ou  même  disparu, 
alors  que  l'érythème  continue  encore  sa  marche  envahissante. 
Toutefois,  après  une  durée  variant  de  quatre  à  dix  jours,  l'érup- 
tion disparait  complètement,  en  laissant  la  peau  sèche  et 
rugueuse  ;  alors  peut  se  produire,  mais  d'une  façon  incons- 
tante, une  desquamation  furfuracée,  dont  les  squames  sont 
plus  petites  que  celles  de  la  scarlatine. 

Habituellement  ces  éruptions  sont  bénignes  et  ne  s'accom- 
pagnent d'aucune  réaction  générale;  mais  quelquefois,  il  y  a 
du  malaise,  de  la  céphalalgie,  de  la  surexcitation  nerveuse, 
une  chaleur  mordicante  de  la  gorge,  des  sueurs  abondantes 
et  une  fièvre  modérée. 

2°  Intoxication  grave.  —  Dans  certains  cas,  les  accidents 
débutent  pendant  une  injection  intra-utérine,  et,  pendant  cette 
injection  même,  les  malades  accusent  un  goût  métallique 
désagréable  dans  la  gorge.  Mais  les  signes  caractéristicjues  et 
presque  constants  de  l'intoxication  sont  fournis  par  des  troubles 
digestifs,  tels  que  la  diarrhée,  les  nausées  et  les  vomissements. 

La  diarrhée  est  la  règle;  elle  n'est  pas  fatale  cependant, 
car  elle  a  manqué,  en  particulier,  chez  la  malade  qui  a  succombé 
à  la  Clinique.  Elle  peut  survenir  quelques  heures  seulement 
après  l'emploi  du  sublimé  ;  mais  plus  fréquemment,  elle  n'ap- 
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paraît  qu'au  bout  de  trois,  quatre  ou  cinq  jours,  alors  qu'on 
a  déjà  pratiqué  un  nombre  plus  ou  moins  considérable  d'in- 
jections utérines  ou  vaginales. 

Les  garde-robes  sont  profuses  et  se  répètent  à  de  courts 
intervalles;  elles  s'accompagnent  de  coliques,  d'épreintes  et 
de  ténesme,  ainsi  que  d'une  sensation  de  brûlure  au  niveau 
du  rectum  et  de  l'anus.  Elles  sont  liquides  au  début;  plus 
tard,  elles  renferment  des  glaires  et  des  mucosités  qui  leur 
donnent  l'aspect  du  frai  de  grenouille.  Les  matières  sont 
grisâtres  ou  verdâtres,  et  répandent  une  odeur  fétide  qu'il  est 
difficile  de  faire  disparaître.  Très  souvent  dès  le  début,  d'au- 
tres fois  à  partir  du  second  ou  du  troisième  jour,  elles  sont 
striées  de  sang  ou  franchement  sanguinolentes  ;  quelquefois 
elles  sont  sanieuses  et  renferment  des  débris  de  muqueuse 
gangrenée  ou  des  lambeaux  de  fausses  membranes. 

Le  ventre  se  météorise,  mais  il  reste  habituellement  insen- 
sible àla  pression  ;  parfois  cependant  la  palpation  peut  éveiller 
de  la  douleur  dans  les  fosses  iliaques,  cette  douleur  est  alors 
en  rapport  avec  l'existence  d'ulcérations  siégeant  dans  le  gros 
intestin.  Lorsque  la  terminaison  fatale  approche,  les  selles  de- 
viennent involontaires  et  de  plus  en  plus  fréquentes,  jusqu'à 
ce  que  la  mort  arrive  dans  le  coma. 

Comme  l'intestin,  la  bouche  est  presque  toujours  le  siège 
d'altérations  plus  ou  moins  graves;  mais  l'apparition  de  la 
stomatite  est  habituellement  plus  tardive  que  celle  de  la 
diarrhée.  Si  les  lésions  de  la  stomatite  sont  parfois  peu  in- 
tenses dans  les  cas  graves,  il  n'est  pas  exact  de  dire  qu'elles 
y  sont  plus  rares  et  moins  marquées  que  dans  les  cas  légers. 
En  effet,  chez  les  femmes  qui  ont  succombé,  et  dont  les 
observations  ont  été  publiées,  la  stomatite  était  très  accentuée 
dans  la  moitié  des  cas  environ,  et  souvent  même,  Tautopsie 
révéla  des  lésions  plus  profondes  et  plus  étendues  qu'on  ne 
l'avait  soupçonné  pendant  la  vie. 

Dans  la  forme  la  plus  simple,  il  y  a  une  sensibilité  assez 
grande  de  la  bouche  ;  les  gencives  sont  rouges,  à  peine  tuméfiées, 
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présentant  sur  leur  bord  lil)re  le  liséré  métalli([uo.  A  un  stade 
plus  avancé,  les  gencives  s'excorient  et  saignent;  les  dents 
déchaussées  branlent  dans  les  alvéoles.  L'inflammation  gagne 
alors  la  muqueuse  des  joues  qui  se  congestionne  et  s'œdématie 
à  son  tour.  Les  amygdales  se  tuméfient,  la  langue  devient 
épaisse.  Il  n'est  pas  rare  non  plus  de  voir  une  joue,  ([uel([ue- 
fois  les  deux,  se  gonfler  comme  s'il  s'agissait  d'une  simple 
fluxion  dentaire  ;  dans  certains  cas  même,  ce  gonflement  a 
été  le  premier  signe  qui  ait  attiré  l'attention. 

A  ce  propos,  je  dois  faire  une  remarque  fondée  sur  le  résul- 
tat de  mon  expérience  personnelle  :  Si  vous  vous  contentez 
d'examiner  les  gencives,  vous  pourrez  n'y  observer  que  fort 
peu  de  tuméfaction  et  de  ramollissement  ;  mais  si  vous  en  con- 
cluiez qu'il  n'y  a  dans  la  bouche  que  des  altérations  insignifian- 
tes, vous  vous  exposeriez  à  commettre  une  erreur,  car,  plus 
profondément,  au  niveau  des  grosses  molaires,  à  la  face  interne 
des  joues,  il  s'est  peut-être  déjà  formé  des  plaques  blanchâtres, 
pseudo-membraneuses,  qui  témoignent  d'une  stomatite  intense. 
Souvent  donc,  il  faut  rechercher  la  stomatite  avec  soin,  car  elle 
peut  exister  sans  avoir  encore  donné  naissance  ni  à  un  gonfle- 
ment appréciable,  ni  à  des  troubles  bien  accusés  des  fonctions 
de  la  langue  ou  du  voile  du  palais. 

Les  plaques  de  gangrène  peuvent  se  développer  avec  une 
grande  rapidité  ;  elles  s'étendent  alors  sur  la  cavité  buccale 
toute  entière,  la  langue,  les  amygdales  et  le  pharynx;  mais, 
le  plus  ordinairement,  elles  sont  limitées  et  occupent  les  gen- 
cives, en  même  temps  que  les  portions  de  la  face  interne  des 
joues  et  du  bord  de  la  langue  qui  leur  correspondent.  Si  l'on 
détache  la  fausse  membrane  qui  recouvre  les  parties  malades, 
on  met  à  nu  une  muqueuse  enflammée,  d'aspect  rugueux, 
qui  va  bientôt  se  gangrener  et  se  détacher,  en  laissant  une 
ulcération  saignante,  plus  étendue  que  profonde,  dont  les 
bords  sont  sinueux  et  irréguliers.  La  chute  de  l'eschare  peut 
s'accompagner  d'une  hémorrhagie  buccale  assez  importante. 

A  cette  période  de  la  stomatite,  la  tuméfaction  est  souvent 
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énorme.  La  malade  éprouve  une  sensation  de  brûlure  vive 
dans  la  bouche;  dans  cet  état,  elle  ne  peut  remuer  la  langue 
que  difficilement,  et  il  lui  est  presque  impossible  de  parler  ; 
les  mouvements  des  lèvres,  des  joues  et  du  voile  du  palais 
étant  également  gênés,  la  mastication  et  la  déglutition  sont 
pénibles  et  douloureuses;  aussi,  les  malades  refusent-elles  de 
prendre  aucun  aliment,  aucune  boisson,  malgré  une  soif  très 
vive.  La  salive,  qui  souvent  est  sécrétée  en  quantité  exagérée, 
s'écoule  au  dehors,  sans  que  la  malade  puisse  rien  faire  pour 
la  retenir. 

L'haleine,  fétide  comme  dans  la  stomatite  ulcéro-membra- 
neuse,  répand  autour  du  lit  une  odeur  repoussante,  et  la  malade 
à  demi  soulevée,  le  regard  abattu  et  morne,  ayant  à  peine  la 
force  de  se  soutenir  et  ne  pouvant  parler,  essaie  de  se  faire 
comprendre  par  signes  ;  enfin  ses  lèvres  épaissies,  ressem- 
blant à  deux  bourrelets  violacés  enduits  d'un  liquide  visqueux, 
mêlé  de  sang  noir  ou  de  débris  gangréneux,  lui  donnent  un 
aspect  pénible  à  voir. 

Fort  heureusement,  la  stomatite  ne  présente  cette  gravité 
qu'exceptionnellement  ;  le  plus  souvent,  elle  est  de  moyenne 
intensité,  et  si  on  la  combat  énergiquement  dès  le  début,  elle 
se  borne  à  produire  de  la  gingivite  et  quelques  ulcérations 
sur  les  joues  et  la  langue. 

L'appareil  urinaire  est  atteint  comme  le  tube  digestif.  Les 
urines  ne  tardent  pas  à  changer  de  caractère  ;  elles  deviennent 
troubles,  épaisses,  sanguinolentes  même  dans  quelques  cas. 
A  l'examen,  elles  se  montrent  chargées  d'albumine,  soit  que 
l'albuminurie  ait  préexisté  à  l'intoxication,  soit  qu'elle  en  ait 
été  la  conséquence  ;  l'albuminurie  a  été  signalée  dans  tous 
les  cas  graves  où  les  urines  ont  été  examinées. 

Le  microscope  fait  reconnaître  dans  ces  urines  la  présence, 
en  grand  nombre,  d'éléments  figurés  et  particulièrement  de 
cylindres  hyalins,  de  cylindres  épithéliaux  et  de  cellules 
épithéliales  de  la  vessie. 

La  quantité  d'urine  émise  en  vingt-quatre  heures  diminue 
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rapidement;  quelquefois  on  ol)serve,  dès  le  2**  ou  le  3®  jour 
de  l'intoxication,  une  anurie  presque  complète.  Cette  anurie 
peut  durer  pendant  trois  jours,  quatre  jours,  et  même  persis- 
ter jusqu'à  la  mort.  Lorsque  la  sécrétion  urinaire  se  rétablit, 
le  taux  de  l'urine  n'atteint  que  lentement  la  normale,  mais  le 
retour  aux  conditions  physiologiques  se  fait  plus  vite,  qujind 
la  malade  doit  guérir.  Chez  la  femme  qui  vient  de  succom- 
ber dans  le  service,  l'anurie  a  persisté  pendant  cinq  jours. 

Dans  plusieurs  cas,  il  s'est  manifesté,  du  côté  de  l'appareil 
respiratoire,  des  signes  de  congestion  :  bronchite,  broncho- 
pneumonie. Enfin,  on  a  noté  des  hémorrhagies  nasales  ; 
notre  malade,  en  particulier,  a  eu  plusieurs  épistaxis;  je 
crois  donc  qu'il  faudrait  ajouter  l'épistaxis  aux  autres  symp- 
tômes de  l'intoxication  grave  par  le  sublimé. 

Des  symptômes  généraux,  plus  ou  moins  accusés,  accom- 
pagnent les  troubles  fonctionnels  que  je  viens  de  vous  décrire. 
Les  battements  du  cœur  sont  sourds,  mal  frappés,  irrégu- 
liers. Le  pouls  est  faible,  fréquent,  il  bat  100  à  120  fois  par 
minute.  La  température,  au  contraire,  est  normale  ou  s'abaisse 
même  au-dessous  de  37°  ;  il  y  a  donc  défaut  de  parallélisme 
entre  le  pouls  et  la  température. 

Les  symptômes  généraux  acquièrent  souvent  une  intensité 
telle,  que  l'empoisonnement  par  le  sublimé  revêt  la  physiono- 
mie d'une  fièvre  typhoïde.  Les  femmes  accusent  alors  de  la 
céphalalgie;  elles  ont  du  malaise,  de  l'angoisse,  de  l'agitation, 
qui  s'accompagne  d'insomnie  et  de  quelques  troubles  passa- 
gers de  l'intelligence.  Plus  tard,  quelquefois  même  très  rapi- 
dement, ces  symptômes  font  place  à  de  la  faiblesse,  à  une 
grande  prostration  des  forces,  à  de  l'abattement  et  de  la 
torpeur,  qui  conduisent  au  coUapsus  dans  lequel  on  voit  les 
malades  s'éteindre. 

Notre  malade  (observ.  I,  page  239)  présenta  ce  tableau 
symptomatique,  et  nous  pensâmes  tout  d'abord  qu'il  s'agissait 
d'une  fièvre  typhoïde.  Voyez  en  effet  combien  l'analogie  était 
grande:  La  malade  saignait  du  nez;  elle  était  abjittue,  engour- 
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die,  obnubilée  ;  elle  accusait  quelques  coliques,  bientôt  suivies 
de  diarrhée.  Je  voulus  néanmoins  attendre  l'apparition  des 
taches  rosées  lenticulaires  pour  me  prononcer  définitivement  ; 
mais  elles  ne  se  produisirent  pas  à  l'époque  voulue,  et  je 
découvris  alors  des  plaques  gangréneuses  à  la  face  interne  des 
joues.  Dès  ce  moment,  l'intoxication  par  le  sublimé  ne  pouvait 
plus  faire  de  doute. 

Pour  terminer  la  description  des  symptômes  de  cette  intoxi- 
cation grave,  il  me  reste  encore  à  vous  dire  les  caractères  des 
éruptions  qu'on  y  observe. 

Les  éruptions  hydrargyriques  s'accompagnent  presque  tou- 
jours de  chaleur  de  la  peau,  de  cuisson  et  de  démangeaisons, 
si  vives  parfois,  qu'elles  empêchent  les  malades  de  prendre  le 
moindre  repos,  ni  le  jour,  ni  la  nuit.  L'intensité  des  déman- 
geaisons n'a  d'ailleurs  aucune  valeur  au  point  de  vue  du 
pronostic. 

Chez  notre  deuxième  malade  (observ.  IL  page  240;  l'éruption 
a  été  très  remarquable  et  sa  longue  durée  nous  a  permis  d'en 
mieux  observer  l'évolution.  Dans  les  aquarelles  que  je  vous 
montre,  les  caractères  en  sont  fidèlement  reproduits  à  trois 
stades  différents.  En  voici  la  description  : 

L'éruption  apparaît  dix-sept  jours  après  l'accouchement, 
dix  jours  après  une  injection  intra-utérine  au  sublimé  à 
i  p.  5.000,  suivie  d'un  grand  nombre  d'injections  vaginales 
au  même  titre.  Elle  est  constituée  par  des  taches  lenticulaires 
isolées,  légèrement  saillantes  et  rappelant  la  rougeole;  elle 
envahit,  dès  le  premier  jour,  les  bras,  les  mains,  les  cuisses 
et  les  jambes.  Le  lendemain,  elle  s'étend  sur  les  pommettes,  où 
elle  s'étale  en  larges  plaques  d'un  rouge  violacé.  Vous  le 
voyez,  l'éruption  atteint  ici  les  membres  et  la  face  avant  de 
gagner  l'abdomen  et  la  poitrine  ;  sa  marche  est  donc  inverse 
de  celle  de  l'hydrargyrie  des  intoxications  légères  ;  d'ailleurs 
ses  caractères  sont  également  différents. 

Les  taches,  d'abord  lenticulaires,  s'élargissent  progressi- 
vement, et  présentent  une  coloration  plus  vive  à  leur  périphérie 
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qu'à  leur  centre  qui  pâlit  peu  à  peu.  Bientôt,  en  s'étendant, 
elles  se  joignent  par  leurs  bords  et  se  confondent  pour  former 
de  larges  plaques  dont  les  contours  sont  sinueux  et  irrégu- 
liers. C'est  de  cette  façon  que  l'éruption  se  généralise  aux 
membres  supérieurs  d'abord,  et  presque  en  mémo  temps 
sur  les  jambes  et  sur  les  cuisses;  mais,  tout  en  grandissant, 
les  plaques  d'érythème  restent  toujours  un  peu  plus  pâles  au- 
centre  qu'à  la  périphérie.  Vous  pouvez  très  bien  suivre  ces 
différentes  phases  de  l'éruption  sur  les  planches  I  et  II.  Vous 
y  voyez  en  outre  que  l'éry thème,  qui  était  d'un  rouge  vif  au 
début,  est  devenu  plus  tard  d'un  rouge  sombre,  légèrement 
violacé. 

Sur  l'abdomen  et  la  poitrine,  où  l'éruption  apparaît  en  der- 
nier lieu,  les  taches  présentent  les  mêmes  caractères  et  sui- 
vent la  même  évolution;  cependant,  quoi([ue  très  nombreuses, 
elles  n'ont  jamais  été  aussi  étendues  que  sur  les  membres,  et 
elles  sont  toujours  restées  séparées  })ar  des  intervalles  de 
peau  saine  (planche  III). 

L'érythème  disparaît  d'abord  dans  les  régions  qu'il  a  occu- 
pées les  premières.  La  face  commence  à  pâlir  lorsque  l'abdo- 
men présente  les  premières  taches,  et  quand  celles-ci  devien- 
nent confluentes,  l'éruption  est  à  peu  près  terminée  sur  les 
membres.  Finalement,  la  peau  devient  sèche,  ridée,  et  l'épi- 
derme  desquame  par  places. 

L'éruption  que  je  viens  de  vous  décrire  peut  être  considérée 
comme  caractéristique  de  l'intoxication  grave  par  le  sublimé  ; 
elle  est  notée  çà  et  là,  mais  elle  ne  se  produit  pas  dans  tous 
les  cas. 

En  résumé,  l'intoxication  grave,  consécutive  à  l'emploi  du 
sublimé  en  injections  chez  les  femmes  en  couches,  présente  les 
caractères  suivants  : 

Saveur  métallique,  brûlure  au  fond  de  la  gorge  ;  vomisse- 
ments ; 

Diarrhée  très  fétide,  grisâtre,  noirâtre,  quelquefois  sangui- 
nolente, d'abord  liquide,  puis  glaireuse  ; 


234 


DES   ANTISEPTIQUES  EN  PARTICULIER 


Gingivite,  stomatite,  plaques  gangréneuses  à  la  face  interne 
des  joues,  salivation,  hémorrhagies  buccales;  épistaxis  ; 

Albuminurie  ;  diminution  de  la  quantité  des  urines  ;  anurie. 

Pouls  petit  et  fréquent  ;  température  normale  ou  abaissée  ; 

Céphalalgie,  insomnie,  abattement,  prostration,  état  ty- 
phoïde, collapsus  ; 

Erythème  rubéoliforme  et  scarlatiniforme,  débutant  par  les 
membres  et  finissant  par  le  tronc. 

L'intoxication  grave  ne  se  présente  pas  toujours  avec  une 
symptomatologie  aussi  complète.  Certains  symptômes  peuvent 
manquer,  de  telle  sorte  que  ceux  qui  existent  donnent  à  l'in- 
toxication des  physionomies  variables.  On  ne  sait  au  juste  à 
quoi  tiennent  ces  dilFérences.  Il  faut  très  vraisemblablement 
faire  intervenir  dos  facteurs  encore  mal  définis  :  la  quantité 
de  sublimé  absorbée;  la  répétition  de  l'absorption,  en  rap- 
port elle-même  avec  la  prolongation  de  l'usage  du  sublimé  ;  la 
région  du  canal  génital  au  niveau  de  laquelle  se  fait  l'absorp- 
tion, muqueuse  utérine,  muqueuse  vaginale,  plaie  vulvaire 
ou  périnéale  ;  enfin,  la  pénétration  directe  du  sublimé  dans  le 
torrent  circulatoire  par  un  sinus,  ou  un  lymphatique  utérin. 

L'intensité  de  l'intoxication  et  la  nature  des  symptômes 
doivent  dépendre  aussi  de  l'état  des  organes  et  appareils,  c'est 
ce  qui  explique  les  résistances  si  variables  suivant  les  indivi- 
dus. Ainsi,  par  exemple,  chez  une  femme  dont  le  tube  digestif 
est  sain,  la  diarrhée  sera  moins  accusée  que  chez  une  autre 
femme  dont  l'intestin  fonctionne  mal  en  temps  ordinaire.  Dans 
le  langage  médical,  ces  différences  ont  reçu  le  nom  d'idiosyn- 
crasies,  expression  qui  ne  sert  qu'à  masquer  notre  ignorance 
de  la  cause  exacte  des  susceptibilités  individuelles. 

La  marche  de  l'intoxication  est  des  plus  variables  et  ne 
peut  guère  être  déterminée  d'avance  avec  précision.  L'ordre 
d'apparition  des  symptômes  est  aussi  très  irrégulier.  Tantôt, 
c'est  la  diarrhée  qui  se  montre  la  première,  tantôt,  c'est  la 
stomatite  ;  ailleurs,  elles  se  montrent  en  même  temps  ;  leur 
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intensité,  leur  durée,  varient  érrnloment  avec  clia(|U('  malade. 

Dans  les  cas  relativement  heureux,  les  accidciils  durent 
deux  à  trois  jours,  et  la  guérison  est  prompte.  Dans  les  cas 
graves,  la  diarrhée  est  plus  particulièrement  rchcllc  au 
traitement,  la  stomatite  est  intense,  la  sécrétinn  urinairc  se 
fait  mal;  mais  assez  souvent  tout  rentre  dans  Tordre,  les  ui'ines 
redeviennent  normales,  la  malade  reprend  des  forces  et  guérit; 
d'autres  fois,  on  avait  lieu  d'espérer  une  terminaison  heureuse, 
quand  une  aggravation  rapide  emporte  la  malade. 

La  mort  arrive  à  une  époque  extrêmement  variable  ;  on  l'a 
vue  survenir  après  trois  jours,  (juatre  jours,  cinq  jours  de 
maladie,  fréquemment  du  G*'  au  12®  jour. La  maladie  peut  avoir 
une  durée  plus  longue  :  15  jours,  16  jours  et  même  18  jours. 

Lésions  anatomiqucs . —  Les  lésions  anatomi(pies  occupent 
plus  particulièrement  ra])pareil  digestif  et  les  reins. 

Les  altérations  de  .  la  bouche  présentent  des  degrés  très 
différents.  Parfois,  il  ne  reste  plus  sur  le  cadavre  (pie  les  trîices 
de  l'inflammation  qu'on  avait  observée  pendant  la  vie,  ou  seu- 
lement un  peu  d'œdème  et  de  rougeur  de  la  muqueuse  buccale. 
On  rencontre  aussi  des  fausses  membranes,  des  plaques  de 
gangrène,  ou  des  ulcérations  irrégulières  qui  succèdent  à  la 
chute  des  eschares.  On  a  vu  les  fausses  membranes  se  pro- 
longer jusque  sur  le  voile  du  palais  et  le  fond  du  pharynx. 

Le  pharynx  et  l'œsophage  sont  rouges  et  présentent  des 
suffusions  sanguines.  La  congestion  et  les  ecchymoses  su])er- 
licielles  sont  d'ailleurs  presque  constantes  dans  l'empoison- 
nement  par  le  sublimé;  on  les  trouve,  en  effet,  non  seulement 
dans  rœsopliage,  mais  encore  dans  l'estomac  et  l'intestin,  et 
même  dans  la  trachée  et  les  bronches. 

C'est  sur  la  dernière  partie  de  l'intestin  grêle  et  sur  le  gros 
intestin  que  portent  les  lésions  les  plus  étendues  et  les  plus 
remarquables.  J /intestin  grêle  peut  être  complètement  in- 
demne; le  plus  souvent,  cependant,  il  est  atteint  dans  la 
seconde  moitié  de  l'iléon,  sur  une  hauteur  très  variable;  dans 
certains  cas,  la  valvule  iléo-cœcale  est  seule  touchée. 
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Sur  le  gros  intestin,  les  lésions  se  distribuent  très  inégale- 
ment; c'est  dans  le  côlon  ascendant,  VS  iliaque  et  le  rectum 
que  siègent  les  lésions  les  plus  importantes .  Suivant  leur  degré, 
la  muqueuse  intestinale  présente  des  aspects  bien  différents, 
depuis  une  congestion  intense  avec  de  la  suffusion  sanguine 
ou  des  ecchymoses  punctiformes,  jusqu'à  l'ulcération  étendue 
et  profonde.  Tout  d'abord,  la  muqueuse  de  l'intestin  s'infdtre, 
puis  elle  est  frappée  par  places  d'une  nécrose  superficielle 
qui  donne  à  la  couche  gangrenée  une  coloration  gris  clair; 
d'autres  fois,  il  existe  une  infiltration  d'apparence  diphtéri- 
tique,  disposée  par  îlots  ou  par  grandes  plaques.  Quand  les 
eschares  ou  les  plaques  diphtéroïdes  se  détachent,  il  reste 
des  ulcérations  superficielles,  à  contour  sinueux,  à  bords 
épaissis,  comme  taillés  à  l'emporte-pièce  ;  ces  ulcérations, 
quelquefois  arrondies,  sont  peu  étendues,  mais  profondes.  Le 
microscope  démontre  qu'il  s'agit  d'un  véritable  phlegmon  de 
la  muqueuse. 

Le  foie  est  toujours  graisseux  et  contient  ordinairement 
du  mercure. 

Les  reins  sont  le  siège  d'altérations  dont  l'importance 
est  capitale.  Ils  sont  augmentés  de  volume,  décolorés 
et  surtout  très  mous.  La  couche  corticale,  hypertrophiée, 
ramollie  et  pâle,  présente  une  coloration  gris  clair,  sur 
laquelle  se  détachent  des  zones  dont  la  couleur  varie  du 
gris  jaune  au  rouge.  Les  pyramides  de  Malpighi  tranchent 
sur  la  substance  corticale  par  leur  aspect  rouge  vif,  rouge 
sombre,  ou  lie  de  vin.  Le  microscope  démontre  l'existence 
d'une  néphrite  parenchymateuse  aiguë  avec  dégénérescence 
graisseuse;  mais  si  la  mort  a  été  rapide,  on  ne  trouve  qu'une 
simple  congestion. 

Les  autres  viscères  ne  présentent  aucune  altération  qui  soit 
spéciale  à  l'empoisonnement  mercuriel.  Quant  aux  organes 
génitaux,  à  l'utérus  en  particulier,  il  sont  ordinairement  dans 
un  état  d'intégrité  parfaite. 

Plusieurs  fois  enfin,  la  présence  du  mercure  a  été  constatée 
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dans  les  reins,  le  foie  et  au  niveau  des  lésions  intestinales. 
On  l'a  aussi  rencontré  dans  l'urine. 

Kaufmann  (1)  qui  a  fait,  au  point  de  vue  microsco- 
pique, une  étude  particulière  des  lésions  observées  chez  des 
chiennes  et  des  lapines  empoisonnées  par  le  sublimé,  a  trouvé 
une  stase  très  accusée  dans  le  système  veineux,  avec  fréquentes 
coagulations  du  sang;  des  tromboses  capillaires  dans  les  pou- 
mons, rintestin,  les  reins  et  d'autres  organes  ;  une  altération 
des  globules  rouges  du  sang,  et  eniin  des  concrétions  cal- 
caires dans  les  reins.  Les  altérations  portant  sur  l'appareil 
circulatoire  expliquent,  vous  le  voyez^  d'une  façon  assez  satis- 
faisante, la  genèse  des  lésions  observées  dans  l'empoisonne- 
ment par  le  sublimé. 

De  toutes  les  lésions  que  je  viens  de  décrire,  les  plus  impor- 
tantes sont  celles  du  gros  intestin  et  celles  des  roiiis.  On  a 
trouvé  ces  dernières  d'une  façon  bien  nette  chez  la  femme 
qui  a  succombé  dans  notre  service  ;  mais  on  n'a  pas  constaté 
d'ulcérations  du  gros  intestin,  c'est  ce  qui  explique  pourquoi 
cette  femme  n'avait  pas  présenté  de  diarrhée  sanguinolente. 

Deux  observations  d'intoxication  par  le  sublime. —  Avant 
d'en  finir  avec  l'intoxication  par  le  sublimé,  je  désire  vous 
rappeler  les  observations  de  deux  femmes  du  service.  L'une 
a  guéri  ;  l'autre  a  succombé. 

La  première  de  ces  femmes  fut  soumise,  pendant  les  suites 
de  couches,  aux  injections  vaginales  d'eau  bouillie  —  c'était  à 
l'époque  où  je  désirais  me  rendre  compte  de  Faction  de  l'eau 
simple,  récemment  vantée  pour  les  injections — .  Elle  eut  de  la 
septicémie,  pour  laquelle  on  lui  fit  des  injections  intra-utérines 
de  sublimé  ;  mais  ces  injections  déterminèrent  des  accidents 
d'empoisonnement  graves,  et  je  portai  un  pronostic  fatal.  Fort 
heureusement  cette  malade  guérit.  En  voici  d'ailleurs  l'obser- 
vation in  extenso. 

(1)  Kaufmann.  Die  Sublimatintoxikation.  Ccntralh.f.  0'j/n.,lS8'J,  page  818, 
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Observation  I.  —  Intoxication  grave  par  le  sublimé.  Trois  injections 
utérines  de  2  litres  chacune,  ai  ec  une  solution  de  sublimé  à  i  pour 
5000.  Plusieurs  injections  vaginales  avec  la  même  solution.  Guérison. 

R....,  23  ans,  primipare,  accouche  spontanément,  le  2  janvier  1890. 
après  un  travail  de  13  heures,  d'un  enfant  vivant,  pesant  2,670  gr.,  se 
présentant  par  le  sommet  en  O.I.G.P.  Périnée  intact.  Délivrance  spon- 
tanée, cinq  heures  après  l'accouchement . 

Aucun  antécédent  pathologique.  Dernières  règles  fm  mars  1889. 
Varices  très  développées  aux  deux  membres  inférieurs;  névralgies 
dentaires. 

Après  la  délivrance,  injection  intra-utérine  avec  2  litres  de  la  solu- 
tion de  sublimé  à  1/  5000  ;  pendant  les  suites  de  couches,  trois  injec- 
tions vaginales  quotidiennes  avec  de  l'eau  bouillie. 

3  Janvier.  T.  matin,  36'^, 8  ;  soir.  36-\7. 

4  »       »       »      36o,8;    »  370,6. 

5  »       »       »      360,5;    »  36o,8. 

6  »       »       »      36o,6  ;    »    370,2  et  38^,4. 

6  janvier.  Le  soir,  violent  frisson  :  douleurs  dans  le  bas-ventre,  réveil- 
lées par  la  pression  sur  le  côté  droit  de  l'utérus;  odeur  pénétrante  des 
lochies.  T.  axillaire  39^.  Injection  intra-utérine  avec  2  litres  de  sublimé 
à  1/5000. 

Le  7.  T.  matin,  38°  ;  soir,  36^.4.  Nouveaux  frissons  dans  la  nuit,  la 
sensibilité  du  ventre  persiste.  Nouvelle  injection  utérine  au  sublimé, 
2  litres  à  1/5000  et,  toutes  les  3  heures,  injections  vaginales  au  sublimé. 

Le  8.  T.  matin  36°, 4  ;  soir,  37^,6.  Dans  la  nuit,  7  à  8  selles  grisâtres, 
d'odeur  infecte  ;  épreintes  très  douloureuses.  Gencives  tuméfiées  et 
saignantes.  Les  injections  au  sublimé  sont  remplacées  par  des  injec- 
tions au  permanganate  de  potasse  à  0,50/1000.  Dans  la  journée,  il 
s'écoule  du  sang  par  l'anus,  mais  il  n'y  a  pas  d'hémorrhoïdes  :  selles 
très  douloureuses,  muco-sanguinolentes.  Urines  peu  abondantes,  trou- 
bles et  fortement  albumineuses. 

Le  9.  T.  matin,  37°  ;  soii%  37^,6.  Gencives  tuméfiées  :  à  la  face  interne 
des  joues  et  à  la  face  inférieure  de  la  langue,  plaques  grisâtres  avec 
ulcérations  superficielles  correspondant  aux  dents.  L'état  général  est 
mauvais.  La  malade,  apathique,  dans  un  état  semi-comateux,  ne  parle 
pas,  gênée  qu'elle  est  par  la  douleur  et  la  tuméfaction  de  la  bouche. 
Le  ventre  est  très  douloureux  partout  ;  il  n'est  pas  plus  sensible  dans 
la  région  de  l'utérus.  Diarrhée  gris  verdàtre,  fétide. 
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Vomissements  verdàtres,  à  deux  reprises  différentes.  Anurie.  Cathé- 
térisme  sans  résultat. 

Le  10.  T.  matin  36o,3;  soir  37o.  L'état  général  est  plus  mauvais.  Pâleur 
extrême,  abattement  considérable.  La  tuméfaction  de  la  langue  est 
telle  que  la  malade  ne  peut  la  remuer  et  qu'elle  parvient  difficile- 
ment à  boire.  Fausses  membranes  sur  la  face  interne  des  joues  et  des 
lèvres  :  haleine  fétide,  peu  de  salivation.  Epistaxis.  La  diarrhée  persiste. 
Urines  en  quantité  extrêmement  faible,  très  fortement  albumineuses. 
Ventre  ballonné,  douloureux  spontanément  et  à  la  pression.  La  rate 
n'est  pas  augmentée  de  volume.  Sur  le  ventre,  légère  éruption  d'acné. 

Ce  qui  domine  la  scène,  outre  la  stomatite,  la  diarrhée,  les  urine  s  rares 
et  albumineuses,  c'est  l'état  de  stupeur,  véritable  état  typhoïde,  avec 
une  faiblesse  et  une  rapidité  du  pouls,  qui  contrastent  avec  la  tempé- 
rature de  37».  Rien  aux  poumons,  ni  au  cœur. 

Involution  utérine  normale,  utérus  indolore  ;  culs-de-sac  souples  ; 
lochies  peu  abondantes,  sans  odeur. 

Dès  l'apparition  des  accidents,  régime  lacté,  lavage  fréquent  et 
minutieux  de  la  bouche,  bismuth  et  naphtol  à  l'intérieur  : 

11  Janvier.  T.  matin,  37», 2;  soir,  37», 4. 

12  »  »  »  37«,1;  »  38o. 

13  »  »  »  36«,8;  »  37«,2. 

14  »  »  »  36»,4;  »  37M. 

15  »  »  »  370,7  ;  »  370,3. 

Du  11  au  15  janvier,  l'état  ne  s'amende  pas  sensiblement.  La  stomatite 
ne  diminue  pas  malgré  l'emploi  du  chlorate  de  potasse  et  du  jus  de 
citron  ;  toutefois,  il  n'y  a  jamais  eu  de  salivation  très  appréciable.  La 
langue  et  la  muqueuse  buccale  enflammées  se  détergent  un  peu,  chaque 
badigeonnage  ramenant  des  dépôts  membraneux  grisâtres.  La  fétidité 
de  l'haleine  de\'ient  moins  forte.  Les  urines  restent  rares,  malgré 
l'ingestion  de  grandes  quantités  de  lait. 

Le  15  et  les  jours  suivants,  on  doit  sonder  la  malade,  il  est  retiré 
par  jour  environ  1500  gr.  d'urine. 

La  diarrhée  persiste,  7  à  8  selles  séro-muqueuses  par  \'ingt-quatre 
heures.  Douleur  dans  la  partie  supérieure  de  l'abdomen. 

16  Jam-ier.  T.  matin,  36**,8  ;  soir,  37o,4. 

17  »  »  »  360,4 :  36\7. 

18  »  »  »  360,2  ;  36^4. 

19  »  »  »  36o,s  :  370,2. 

20  »  »  »  360,7;  .  37o,2. 


A  partir  du  16  janvier,  amélioration  très  grande  ;  urine  en  quantité 
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normale,  faiblement  albumineiise.  Stomatite  guérie.  Il  se  produit 
cependant  de  la  lymphangite  du  sein  et  un  abcès  mammaire,  qui  est 
ouvert  le  25  janvier  et  guérit  en  peu  de  jours. 

21  Janvier.  T.  matin,  37°;     soir,  37°, 

22  »  »  »  36°, 2;  »  38°, 4. 

23  »  »  »  37°;  »  36%8. 

24  »  ))  »  37«,2;  »  36o.8. 

25  »  »  »  37°;  »  370,2. 

Dans  les  premiers  jours  de  février,  second  petit  abcès  du  sein, 
voisin  du  premier. 

La  malade  sort  guérie  le  13  février  ;  état  général  bon,  pas  d'albu- 
mine, ni  de  diarrhée. 

Chez  la  femme  qui  a  succombé,  il  restait  quelques  lambeaux 
de  caduque  dans  la  cavité  utérine,  et  on  fît,  immédiatement 
après  la  délivrance,  une  injection  intra-utérine  de  sublimé  à 
1  p.  5000.  Le  3^  jour,  cette  femme  eut  un  petit  frisson  et 
M.  Bar,  qui  me  remplaçait  à  la  Clinique,  prescrivit  du  sulfate 
de  quinine.  Mais,  sept  jours  après  l'accouchement,  un  nouveau 
frisson  étant  survenu,  on  pratiqua  une  autre  injection  intra- 
utérine  au  sublimé  à  1  p.  5000  ;  cette  fois  la  femme  fut  intoxi- 
quée et  nous  eûmes  la  triste  occasion  d'observer  chez  cette 
malheureuse  tous  les  détails  de  l'empoisonnement  mortel  par 
le  sublimé.  En  voici  la  relation  complète. 


Observation  II.  —  Intoxication  mortelle  par  le  sublimé.  Une  injection 
intra-utérine  après  la  délivrance  ;  une  seconde  injection  intra-utérine, 
avec  la  solution  de  sublimé  à  1  p.  5000,  le  7e  jour  des  couches  ;  injections 
vaginales  nombreuses  avec  la  même  solution.  Début  rapide  des 
accidents.  Mort. 

R...,  25  ans,  mécanicienne,  est  entrée  le  26  mars  1890  à  la  Clinique 
d'accouchements.  Elle  a  marché  à  11  mois  ;  pas  de  maladie  dans  son 
enfance.  Réglée  à  12  ans  régulièrement,  3  à  4  jours  chaque  mois.  En 
1885,  bronchite  suspecte^  avec  crachats  sanguinolents.  En  1886, 
rhumatisme  articulaire  aigu. 

Trois  accouchements  antérieurs,  à  terme,  en  1881,  1883,  1885  ;  ses 
enfants  sont  morts,  en  bas  âge,  de  convulsions. 


Eruption  dans  l'mtoxi cation  par  le  sublimé 
Service  de       le  Professeur  TAKNIER 
N'I    28  Avril  1890. 


Eruption     dans   iinloxi cation  par  le  sublimé 
Service  de      le  Professeur  TARNIER 
N'  2  25  Avril  1690. 


T 


puption  dans  l'mtoxicalion  par  le  sublirr.é 
?^epvice  de      le  Professeur  TARNIER 


,V'^  3    26  Avril   109 C 
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Dernières  règles,  plus  abondantes  qu'à  l'ordinaire,  dans  les  premiers 
jours  de  juillet  1889.  Le  2  août,  léger  écoulement  de  sang  pâle.  A 
partir  de  cette  époque,  vomissements  et  douleurs  de  dents,  ([ui  per- 
sistent pendant  toute  la  grossesse.  Les  mouvements  actifs  du  fd'tus, 
perçus  dès  la  fin  d'octobre,  cessent  sans  cause  appréciable,  vers  le 
18  mars  1890. 

Cette  femme,  quoique  de  petite  taille,  a  le  squelette  bien  conformé. 
A  son  entrée,  elle  est  un  peu  paie,  mais  elle  a  les  appanMices  d'une 
bonne  santé.  Varices  aux  membres  inférieurs,  surtout  i\  gauche  au-des- 
sus des  genoux;  pasd'œdème;  ([uelciuciois,  le  soir,  la  i)arlie  inférieure 
des  jambes  est  enllée. 

Utérus  normal  s'élevant  à  3  travers  do  doigt  au-dessus  de  l'ombilic. 
Tête  au-dessus  du  détroit  supérieur  ;  dos  à  droite,  A  l'auscultation, 
aucun  battement  foetal.  Toucher  :  col  gros,  étalé. 

Cœur  :  Souille  anémique,  la  patiente  accuse  des  palpitations.  Rien 
au  poumon.  Pas  d'albumine. 

Accouchement  le  3  avril,  à  9  heures  du  malin.  Enfant  mort  et  ma- 
céré. Délivrance  spontanée  une  heure  plus  tard.  Les  memlu-anes, 
largement  déchirées,  paraissent  privées  de  caduque  sur  une  certaine 
étendue.  Immédiatement  après  la  délivrance,  injection  intra-utérine  avec 
1  litre  1/2  à  2  litres  d'une  solution  chaude  de  sublimé  à  1/5000;  pan- 
sement vulvaire  à  l'iodoforme.  A  cause  de  la  rétention  probable 
d'un  lambeau  de  caduque,  il  sera  fait,  pendant  les  suites  de  couches, 
des  injections  vaginales  supplémentaires  au  nombre  de  7  \){\r  24  heures, 
avec  une  solution  de  sublimé  à  1/5000.  — Les  urines  examinées,  avant 
et  pendant  l'accouchement,  ne  renferment  pas  d'albumine. 

Le  3  avril.  T.  soir,  38o,2. 

Le  4.  T.  matin,  36«,G  ;  soir,  30,4. 

Le  5.  T.  matin,  30°, 3  ;  soir,  36^,8. 

Rien  d'anormal  jusqu'au  6  avril. 

Le  G.  T.  matin  37°  ;  soir,  37'J,2  et  37^, 5.  Dans  la  journée,  léger  frisson. 
Sulfate  de  quinine  0,75  centigr. 

Le  7.  T.  matin,  37o,'5  ;  soir,  30°, 4.  Rien  d'anormal.  Ventre  souple  et 
indolore.  On  supprime  les  injections  supplémentaires  et  l'on  fait  seule- 
ment 3  injections  vaginales  par  jour  avec  la  solution  de  sublimé  à  1/5000. 

Le  8.  T.  matin,  36^,5  ;  soir,  3G«,4. 

Le  9.  T.  matin,  3G^1  ;  soir,  3Go,2. 

Le  10.  T.  matin,  39°, 3  ;  soir,  37», 9.  Le  matin,  grand  frisson  avec  dou- 
leur de  ventre  et  fièvre.  M.  le  D""  Bar,  suj^pléant  momentanément 
M.  le  professeur  Tarnier,  prescrit  une  injection  utérine  et  du  sulfate 
de  quinine. 

L'injection  intra-utérine  est  faite  à  midi  au  moyen  de  la  sonde  plate  en 

TARXIER.  16 


242 


DES  ANTISEPTIQUES   EX  PARTICULIEP, 


verre;  on  fait  passer  d"abord  dans  l'utérus  2  litres  de  sublimé  tiède 
à  1/5000,  et  immédiatement  après,  1  litre  12  d'une  solution  d'acide 
borique.  Pendant  toute  la  durée  de  Tirrig-ation,  la  main  gauche  em- 
brasse le  fond  de  l'utérus.  Le  retour  du  liquide  se  fait  bien  et  lïnjection 
n'est  pas  suivie  d'écoulement  sanguin.  Le  môme  jour,  on  donne  encore 
2  injections  vaginales  au  sublimé,  de  1  litre  1  2  chacune.  Dans  l'après- 
midi,  la  malade  eut  2  fois  des  vomissements  bilieux  et  5  à  6  selles 
diarrhéiques.  avec  ténesme.  En  raison  de  ces  symptômes,  le  sublimé 
est  remplacé,  pour  les  injections,  par  le  permanganate  de  potasse  à 
0,50/1000.  , 

Le  11.  T.  matin,  30o/2  ;  soir,  36°, 6.  Plus  rien  d'anormal.  État  général 
satisfaisant  ;  les  urines  auraient  été  peu  abondantes. 

Le  12.  T.  matin,  35°, 3  ;  soir,  36°, 8.  Anurie.  Le  cathétérisme  n'évacue 
pas  une  goutte  d'urine. 

Le  13.  T.  matin,  36», 5;  soir,  36°. 9.  Anurie  ;  le  matin  et  le  soir,  cathé- 
térisme sans  résultat.  Céphalalgie  légère  avec  un  peu  d'abattement  et 
de  mauvaise  humeur  ;  appétit  conservé.  Pas  de  liséré  métallique. 

Le  14.  T.  matin,  36°, 4;  soir,  37o,2.  Pas  de  modification  apprécial3le 
dans  l'état  général.  Ventre  souple,  utérus  bien  rétracté,  pas  d'écou- 
lement vaginal.  L 'anurie  persiste.  La  malade  a  une  fluxion  de  la  joue 
droite  ;  elle  se  plaint  de  douleurs  de  dents,  ayant  débuté  trois  ou  quatre 
jours  auparavant  (elle  avait  souffert  des  dents  pendant  sa  grossesse). 
Tuméfaction  très  limitée  de  la  gencive  au  niveau  d'une  petite  molaire 
supérieure  droite  cariée.  Injections  A'aginales  au  naphtol. 

Le  15.  T.  matin,  37o,l  ;  soir,  37°, 2.  L'anurie  persiste  ;  céphalalgie. 
Auo-mentation  considérable  de  la  lluxion,  tuméfaction  au  niveau  de 
la  parotide  droite.  La  muqueuse  buccale  est  très  rouge  et  tuméfiée, 
surtout  à  droite.  Stomatite  avec  plaques  grisâtres  sur  la  face  interne 
des  joues.  On  prie  M.  le  D^"  Galippe  de  vouloir  bien  soigner  la  bouche. 
Les  gencives  paraissent  en  bon  état.  —  Epistaxis  répétées  dans  la 
journée  et  dans  la  nuit.  Déglutition  très  difficile  et  douloureuse. 

Se  basant  sur  les  symptômes  précédents  :  stomatite  avec  dépôts  néo- 
membraneux, anurie,  céphalalgie,  épistaxis,  et  sur  l'absence  de  lésions 
ou  de  troubles  dans  les  autres  organes.  M.  le  professeur  Tarnier,  de 
retour,  porte  le  diagnostic  d'intoxication  par  le  sublimé. 

Lavage  phéniqué  de  la  bouche,  gargarisme  au  chlorate  de  potasse. 
Lait,  comme  alimentation. 

Le  10.  T.  m.  36o,8  ;  s.  36o,2. 

Le  17.  T.  m,  37o  ;  s.  37o,9. 

Le  16  et  le  17,  la  stomatite  prend  une  intensité  considérable  ;  les  deux 
joues  sont  extrêmement  tuméfiées,  surtout  la  droite,  qui  extérieure- 
ment est  rouge,  lisse  et  luisante. 
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La  malade,  qui  peut  à  peine  desserrer  les  mâchoires,  laisse  voir  la  pointe 
et  la  face  inférieure  de  la  lanp^ue,  couvertes  de  dépôts  j:^risâtres  ;  il  y 
a  en  outre  des  ulcérations  blanc  jaunâtre,  dans  le  sillon  bucco-lingual 
et  dans  les  points  où  les  bords  de  In  Innprno  sont  en  contact  avec  les 
dents. 

Dans  le  sillon  labio-gingival,  existent  des  ulcérations  analogues, 
allongées.  Il  y  en  a  également  sur  la  face  interne  des  joues  des  deux 
côtés  et  surtout  à  droite  au  niveau  des  grosses  molaires.  La  bouche  et 
les  lèvres  gonflées  sont  très  douloureuses.  L'examen  est  pénible.  Les 
mouvements  de  déglutition  sont  fort  douloureux,  une  salive  épaisse  et 
fdante  s'écoule  constamment  le  long  des  lèvres  tuméfiées.  L'odeur  de 
l'haleine  est  repoussante  et  se  fait  sentir  dans  toute  la  salle.  Anurie 
absolue. 

18  avril.  T.  m.  37*', 4  ;  s.  38", C.  La  malade  a  rendu  100  c.  c.  environ 
d'urine  trouble,  très  albumineuse.  Epistaxis,  la  nuit.  La  bouche  est 
dans  le  même  état  ;  boursouflement  des  lèvres  ;  chaque  nettoyage  ra- 
mène des  lambeaux  néo-membraneux  avec  un  peu  de  sang.  Salivation 
très  abondante. 

19  a\Til.  T.  m.  37-^,1  ;  s.  38o.4.  Pouls  petit  et  fréquent.  250  gr.  d'urine 
albumineuse  ;  ni  diarrhée,  ni  vomissements,  alimentation  dillicile.  Pas 
de  douleur  de  ventre,  ni  de  frisson.  Rien  au  cœur,  ni  aux  poumons. 
Dans  la  matinée,  angoisse,  attribuée  à  l'ingestion  d'une  quantité  nota- 
ble de  pilules  de  glace.  Alimentation  par  letube  de  Debove,  péniblement 
introduit.  Les  lavages  vaginaux  â  l'acide  phénique,  accusés  de  pro- 
duire de  la  cuisson,  sont  remplacés  par  des  lavages  avec  une  solution 
de  naphtol. 

20  avril.  T.  m.3~°.2  ;  s.  37o.4.  Mémo  état  que  la  veille.  350  gr.  d'urino 
albumineuse.  Douleur  en  un  point  très  limité  sur  le  frontal  droit,  près 
de  la  suture  médiane,  où  il  existe  une  tuméfaction.  Il  s'agit  d'une 
périostite  qui  dure  4  à  5  jours,  puis  disparaît.  Le  soir,  démangeaisons 
très  violentes  sur  le  front,  les  avant-bras  et  les  cuisses.  En  même  temps, 
apparaît  sur  les  avant-bras,  les  mains,  les  cuisses  et  les  jambes  une 
éruption  de  taches  rouges  lenticulaires,  rappelant  la  rougeole,  légère- 
ment saillantes. 

21  avril.  T.  m.  36^,8  ;  s.  38«,8.  Même  état  que  les  jours  précédents. 
350  gr.  d'urine  albumineuse.  L'éruption  s'étend  sur  la  face;  au  ni- 
veau des  pommettes,  elle  est  marquée  par  de  grandes  plaques  rouge 
violacé  ;  sur  les  membres,  ce  sont  au  contraire  des  taches  arrondies, 
moins  prurigineuses  que  la  veille,  d'un  rose  vif.  Les  lavages  buccaux 
ramènent  du  fond  de  la  bouche  des  débris  néo-membraneux,  montrant 
qu'il  existe  sur  les  amygdales  et  sur  le  pharynx  des  plaques  de  spha- 
cèle  analogues  à  celles  des  joues. 
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22  avril.  T.  m.  37°, 1;  37o,6.  Pouls  petit,  filiforme,  rapide.  Respi- 
ration fréquente.  Rien  au  cœur,  ni  aux  poumons.  cOO  gr.  d  urine  albu- 
mineuse.  Quatre  selles  diarrhéiques.  La  bouche  se  nettoie  un  peu. 
L'écart  des  mâchoires  étant  plus  considérable,  on  peut  examiner  le  fond 
de  la  gorge  ;  les  amygdales  sont  rouges  et  tuméfiées. 

L'éruption  persiste,  mais  ses  caractères  sont  modifiés.  Les  petites 
taches  ont  de  la  tendance  à  s'élargir;  par  leurs  bords,  elles  joignent 
leurs  voisines  et  forment  un  dessin  irrégulier  à  contours  arrondis. 
Leur  teinte  générale  es^t  toujours  rosée,  mais  leur  centre  commence 
à  pâlir,  de  sorte  qu'une  tache  isolée  présente  une  sorte  de  collerette 
rose  vif  et  un  centre  gris  perle. 

A  la  suite  de  grattages  énergiques  provoqués  par  les  démangeaisons, 
il  se  produit  une  inflammation  de  quelques  veines  superficielles  vari- 
queuses du  tiers  supérieur  et  interne  de  la  jambe  gauche.  Cet  acci- 
dent léger  disparaît  le  surlendemain. 

23  avril.  T.  m.  37°,!  ;  37^,8.  Parole  plus  facile,  haleine  horrible- 
ment fétide.  Gonflement  considérable  de  la  région  sous-maxillaire  ;  les 
lèvres  sont  très  enflées.  L'examen  de  la  bouche  laisse  voir  à  la  face 
interne  de  la  joue  droite,  des  plaques  grisâtres  d'aspect  gangréneux, 
elles  sont  surtout  abondantes  au  niveau  de  la  commissure  labiale  droite 
et  à  la  face  interne  de  la  lèvre  inférieure  du  même  côté.  Sur  le  bord 
libre  des  lèvres,  des  plaques  analogues  existent,  mais  elles  sont  moins 
profondes,  elles  se  correspondent  en  haut  et  en  bas.  M.  Galippe  pense 
qu'elles  se  sont  produites  par  auto-inoculation.  Les  gencives,  surtout 
au  niveau  des  incisives  inférieures,  sont  également  couvertes  de  pla- 
ques gangréneuses.  La  langue,  très  gonflée,  montre  des  ulcérations 
grisâtres  surtout  sur  le  bord  droit. 

Les  lavages  antiseptiques  de  la  bouche  sont  faits  désormais,  tous  les 
quarts  d'heure,  avec  une  solution  d'acide  phénique  à  3/1000.  additionnée 
de  thymol  ;  ces  lavages  sont  pratiqués  à  l'aide  d'un  injecteur  et  d'une 
sonde  en  caoutchouc.  Sous  l'influence  de  ce  traitement,  la  fétidité  de 
l'haleine  a  diminué  le  lendemain.  Il  ne  s'est  point  formé  de  nouvelles 
plaques  gangréneuses,  le  gonflement  ganglionnaire  est  moindre, 
la  salivation  est  moins  abondante  ;  les  lèvres  ont  diminué  de  volume. 
Une  plaque  de  sphacèle,  siégeant  sur  la  face  interne  de  la  joue  droite, 
se  détache  et  provoque  une  hémorrhagie  abondante,  qui  est  arrêtée  par 
compression.  Urine  albumineuse  :  600  cent,  cubes. 

L'éruption  s'est  généralisée,  surtout  aux  membres  inférieurs, où  elle 
est  très  confluente.  Sur  le  tronc  apparaissent  quelques  taches  isolées, 
très  rares, 

24  avril,  T.  matin,  36", 8  ;  soir,  3ôo,6.  L'état  de  la  bouche  va  en  s'amé- 
liorant.  Le  gonflement  ganglionnaire  a  presque  disparu  du  côté  gau- 
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che  ;  à  droite,  il  a  sensiblement  diminué.  Les  lavages  antiseptiques, 
toujours  fréquents,  ramènent  des  laml)eaux  d'épilhélium  adliérents  à 
la  muqueuse,  surtout  au  niveau  du  pharynx.  Il  se  produit  une  nou- 
velle hémorrhag-ie  buccale.  La  salivation  est  presque  nulle  ;  l'haleine 
n'a  plus  d'odeur. 

La  malade  se  plaint  d'une  douleur  siégeant  derrière  le  sternum  et 
ravivée  par  la  déglutition.  Déprimée  et  apathique,  la  malade  maig-rit 
notablement;  l'état  général  est  moins  bon.  Urine,  600  c.  c,  albumi- 
neuse.  Alimentation  lactée  copieuse.. 

Les  plaques  érythémateuses  de  la  face  disparaissent;  réru])tion, con- 
fluente  sur  les  membres  supérieurs  et  inférieurs,  est  d'un  rose  moins 
vif,  avec  une  teinte  légèrement  vineuse. 

25  avril.  T.  matin,  30°, 4  ;  soir,  30°, 8,  Même  état  que  la  veille.  500  gr. 
d'urine  albumineuse.  Deux  ou  trois  selles  demi-solides.  Stomatite 
en  voie  de  guérison;  gonflement  ganglionnaire  disparu;  lèvres  reve- 
nues à  leur  état  normal;  dépression  plus  marquée. 

L'éruption  prend  sur  les  membres  une  teinte  cyanique,  légèrement 
ardoisée. 

26  avril.  T.  matin,  36°, 6  ;  soir,  3()0,3.  Urine,  500  grammes. 
Stomatite  à  peu  près  guérie.  La  malade  peut  boire  spontanément. 
Lavages  moins  fré([uents  ;  ils  ramènent  encore  des  débris  membraneux, 
constitués  par  des  cellules  épithéliales  agglutinées  dans  du  lait  coa- 
gulé, et  accompagnées  d'un  nombre  prodigieux  de  micro-organismes. 
Garde-robes  normales. 

Les  plaques  érythémateuses  ont  à  peu  près  disparu  sur  la  face  elles 
bras,  laissant  à  leur  place  un  épidémie  ridé,  se  détachant  en  squames 
furfuracées.  Sur  le  tronc,  taches  plus  nombreuses. 

27  avril.  T.  matin,  38o,8;  soir,  36°, G.  L'état  de  la  bouche  est  très 
satisfaisant  ;  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'état  général.  La  malade  urine 
et  se  laisse  aller  sous  elle. 

L'éruption  s'est  étendue  sur  l'abdomen  ;  elle  y  présente  les  caractères 
qu'elle  avait  au  début  sur  les  membres. 

28  avril.  T.  matin,  37o,5  ;  soir,  36°, 5.  Même  état.  L'éruption  du  tronc 
a  conservé  les  caractères  de  la  veille  ;  elle  est  fidèlement  reproduite 
comme  forme  et  comme  couleur  sur  l'aquarelle  3.  L'éruption  des 
membres  a  considérablement  pâli. 

29  avril.  T.  matin,  37°  ;  soir,  36°, 2.  Diarrhée,  somnolence. 

La  malade,  sans  sortir  de  sa  torpeur,  mais  sans  présenter  de  nou- 
veaux phénomènes,  meurt  le  30  avril,  à  4  heures  du  matin,  28  jours 
après  l'accouchement  et  18  jours  après  la  seconde  injection  utérine. 

Uaiitopsie  fut  pratiquée,  le  2  mai  1890,  par  M.  le  D""  Tissier,  en  pré- 
sence de  M.  le  professeur  Tarnier,  de  MM.  Galippe  et  Vignal. 
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Il  n'existait  aucune  lésion  des  voies  génitales,  de  l'utérus,  ni  du  péri- 
toine. Dans  la  cavité  péritonéale,  pas  trace  d'inflammation  ancienne 
ni  récente  ;  pas  d'exsudats,  ni  d'adhérences  dans  les  culs-de-sac.  Les 
annexes  sont  dans  un  état  d'intégrité  parfaite. 

L'utérus  petit,  1 1  centimètres  de  long  sur  7  de  large,  fendu,  puis  coupé 
au  long  des  trompes,  ne  montre  nulle  part  trace  d'inilammation.  La 
cavité  ouverte  est  parfaitement  saine.  Au  fond  et  en  avant,  se  trouve  la 
surface  d'insertion  i^lacentaire. 

Les  trompes  et  les  ligaments  larges,  regardés  par  transparence  et 
coupés,  n'otFrent  aucune  lésion.  Sur  l'ovaire  droit,  cicatrice  du  corps 
jaune.  Rien  au  vagin,  ni  à  la  vessie.  La  rate  est  toute  petite.  Pas  de 
ganglions  infiltrés. 

Les  poumons  ne  présentent  pas  de  tubercules,  mais  des  adhérences 
massives.  Rien  au  cœur.  Rien  au  cerveau. 

Pour  toute  lésion,  on  trouve  de  la  congestion  de  l'œsophage,  des 
sulï'usions  ecchymoti({ues  de  l'estomac,  une  congestion  assez  intense 
de  l'intestin  grêle  (partie  moyenne  de  l'iléon),  de  la  sufFusion  sanguine 
et  un  piqueté  brunâtre  sur  toute  la  dernière  portion  du  gros  intestin. 

Les  deux  reins  sont  gros ,  très  mous,  blancs,  décolorés  dans  toute 
l'étendue  de  la  substance  corticale  ;  les  pyramides  de  Malpighi  ont  une 
couleur  lie  de  vin  sale.  Les  capsules  se  détachent  facilement. 

L'examen  chimique  a  été  pratiqué  par  M.  Galippe  ;  du  mercure  a  été 
trouvé  en  petite  quantité  dans  le  foie  et  les  reins,  particulièrement 
dans  les  reins. 

L'examen  liistologique,  fait  j)ar  ]\L  Vignal,  a  confirmé  le  diagnostic 
macroscopique  de  néphrite  parenchymateuse  aiguë. 

Interprétation  des  observations  précédentes .  —  Nous 
avons  donc  observé  un  cas  des  plus  nets  d'intoxication  mor- 
telle par  le  biclilorure  de  mercure  ;  il  faut  savoir  le  recon- 
naître et  le  dire,  quelque  triste  qu'en  soit  l'aveu.  Permet- 
tez-moi d'y  revenir  encore  et  d'insister  sur  quelques  points 
particuliers,  car  je  le  crois  utile,  non  seulement  pour  votre 
instruction  personnelle,  mais  encore  pour  répondre  à  certaines 
objections  :  Quelques  personnes,  en  effet,  ont  pensé  que  la 
mort  de  notre  malade  n'était  pas  due  à  l'intoxication  par 
le  sublimé. 

L'injection  intra-utérine  pratiquée  immédiatement  après  la 
délivrance  étant  mise  hors  de  cause  —  puisque  les  symptômes 
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criiitoxication  n'ont  ap[)arii  que  le  T^'jonr  —  on  nrol)jocto  qu'il 
est  impossil)le  de  produire  une  intoxication  en  Taisant  passer 
seulement  1  litre  et  demi  de  sublimé  à  1  ]>.  r)()00,  surtout 
quand  on  prend  soin  de  débarrasser  l'utérus,  de  la  solution 
mercurielle  qui  peut  y  séjourner,  pjir  une  seconde  injection 
faite  immédiatement  avec  de  Teau  boriquée.  On  en  conclut 
qu'il  n'y  a  pas  eu  d'empoisonnement  par  le  sul)limé,  et 
que  les  symptômes  observés  doivent  être  rattachés  à  une 
autre  cause  ;  mais  on  oublie  que  cette  malade  a  reçu  un 
grand  nombre  d'injections  vaginales  au  sublimé,  jus(ju'à  7 
par  jour,  ce  qui  est  un  chiffre  considérable.  On  m'objecte  encore 
que  l'éruption  était  due  non  pas  au  sublimé,  mais  à  Tinfection 
puerpérale.  Je  vais  examiner  ces  hypothèses,  et  je  vous  prou- 
verai, je  pense,  qu'en  réalité  les  symptômes  et  les  lésions 
cadavériques  sont  bien  ceux  de  l'empoisonnement  par  le 
bichlorure  de  mercure. 

Commençons  par  l'éruption.  On  a  fait  remarquer  que  depuis 
longtemps,  depuis  deux  siècles,  bien  avant  qu'on  n'employât 
le  sublimé  en  obstétrique,  bien  avant  qu'il  ne  fut  question 
d'antisepsie,  on  observait,  chez  les  femmes  en  couches  atteintes 
de  fièvre  puerpérale,  des  éruptions  scarlatiniformes  que 
M.  Guéniot  a  bien  décrites  dans  sa  thèse  (i).  Et  on  a  dit 
que  notre  malade  avait  été  infectée,  et  que  son  infection  s'était 
compliquée  d'une  éruption  scarlatiniforme,  sans  relation  au- 
cune avec  un  empoisonnement  mercuriel.  ^lais  alors  nous 
aurions  dù  observer  de  la  fièvre,  car  la  fièvre  puerpérale  est 
une  maladie  essentiellement  fébrile  ;  or,  notre  malade  n'a  pas 
eu  d'élévation  de  température,  à  partir  du  moment  où  on  a 
observé  l'éruption.  De  plus,  dans  la  fièvre  puerpérale,  avec 
éruption  scarlatiniforme,  il  n'y  a  ni  stomatite,  ni  gangrène 
buccale,  ni  salivation.  Autre  différence  plus  importante  encore  : 
dans  la  fièvre  puerpérale,  la  fonction  urinaire  est  normale, 


(1)  GuÉxiOT.  De  certaines  éruptions  dites  miliaires  et  scarlatiniformes  des 
femmes  en  couches  ou  de  la  scarlatinoïde  puerpérale.  Thèse  inauij.  Paris,  1SG2. 
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tandis  que  notre  malade,  après  avoir  présenté  de  l'albumi- 
nurie, a  eu  de  l'anurie  pendant  cinq  jours.  Il  ne  s'agissait 
donc  pas  d'une  éruption  scarlatiniforme  d'origine  infectieuse. 
D'ailleurs,  à Tautopsie,  on  n'a  trouvé  aucune  trace  de  suppura- 
tion, mais  le  foie  et  les  reins  contenaient  du  mercure  qui  a  été 
décelé  par  l'analyse  chimique. 

La  dernière  objection,  la  plus  sérieuse,  est  la  suivante  :  l'érup- 
tion est  de  natVire  urémique;  vous  savez,  en  effet,  que  l'urémie 
produit  quelquefois  des  éruptions  scarlatiniforme  s.  Il  y  a,  évi- 
demment, de  nombreux  points  communs  entre  la  maladie  ob- 
servée chez  notre  malade  et  l'urémie  :  abaissement  de  tempéra- 
ture, albuminurie,  anurie,  céphalalgie,  prostration,  collapsus; 
mais  l'urémie  ne  s'accompagne  jamais  de  salivation,  ni  de  sto- 
matite. J'admets  cependant  que  notre  malade  ait  été  urémique, 
mais  alors  sous  quelle  influence  cette  urémie  se  serait-elle 
développée?  Pour  moi,  je  ne  crains  pas  d'affirmer  qu'elle  est 
due  au  sublimé.  Que  celui-ci  ait  produit  directement  l'éruption 
scarlatiniforme,  ou  qu'il  ne  l'ait  produite  que  secondairement 
à  l'urémie  dont  il  a  été  la  cause  première,  peu  importe  :  le 
sublimé  est  le  seul  coupable.  Il  faut  le  reconnaître,  car  ce 
n'est  que  trop  évident. 

Utilité  de  conserver  le  sublimé  malgré  les  faits  d'intoxi- 
cation. —  Faut-il  renoncer  à  l'emploi  du  sublimé  chez  les 
femmes  en  couches,  puisqu'il  peut  occasionner  des  intoxi- 
cations mortelles  ?  Examinons  cette  question  sans  parti 
pris,  en  déterminant  la  fréquence  des  accidents  causés  par 
le  sublimé,  et  en  recherchant  ensuite  les  services  qu'il  a 
rendus. 

Dans  cet  examen,  je  ne  tiendrai  compte  que  de  ce  qui  s'est 
passé  sous  ma  direction,  dans  les  deux  services  de  la  Mater- 
nité et  de  la  Clinique.  Depuis  que  j'emploie  le  sublimé,  j'ai 
observé  2  morts,  qui  peuvent  être  attribuées  à  cet  agent  anti- 
septique, l'une  à  la  Maternité,  en  1886,  l'autre  à  la  Clinique,  en 
1890.  Combien  de  femmes  ont  été  soumises  aux  injections  de 
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sublimé  pendant  ce  laps  de  temps  ?  J'ai  commencé  à  employer  le 
sublimé  en  1880  et  1881,  mais  ce  n'est  qu'après  les  tâtonnements 
dont  je  vous  ai  entretenus,  c'est-à-dire  à  partir  de  l'année  1882, 
que  j'en  ai  fait  presque  constamment  et  régulièrement  usage 
chez  les  femmes  en  couches.  J'ai  quitté  la  Maternité  le  20  juin 
1889.  Or,  pendant  cette  période,  toutes  ou  presque  toutes  les 
femmes  ont  été  soumises  aux  injections  de  sublimé,  soit  plus  de 
15,000  femmes.  A  la  Clinique,  depuis  que  je  dirige  le  service, 
il  y  a  eu  plus  de  1,800  accouchements,  et  je  ne  compte  dans  ce 
nombre  aucun  des  accouchements  qui  ont  été  faits  sous  la 
direction  de  MM.  Pajot,  Pinard  et  Budin. 

En  réunissant  les  chiffres  de  la  Maternité  et  ceux  de  la  Cli- 
nique, on  obtient  environ  17,000  accouchements.  Il  faut  bien 
avouer  cependant  que  toutes  les  femmes,  indistinctement,  n'ont 
pas  été  injectées  avec  le  sublimé  ;  on  a  évité  de  s'en  servir, 
dans  les  cas  d'albuminurie,  d'hémorrhagics  graves,  car  je 
savais  que  l'intoxication  est  bien  plus  à  redouter  dans  ces 
circonstances.  Faisons  une  large  part  de  ces  cas  exception- 
nels et  admettons,  ce  qui  est  fort  au-dessus  de  la  vérité, 
que  2,000  femmes  rentrent  dans  cette  catégorie  ;  il  nous 
restera  encore  un  minimum  de  15,000  femmes  injectées  régu- 
lièrement avec  le  sublimé.  Sur  ce  nombre  de  15,000  femmes 
il  y  a  eu  2  morts  par  empoisonnement  mercuriel,  soit  1  mort 
pour  7,500  accouchements  ;  c'est  le  très  regrettable  tribut  payé 
à  Tantisepsie  réalisée  avec  le  sublimé. 

Il  nous  faut  savoir  maintenant  si  ce  tribut  n'est  pas  plus 
important  que  les  bénéfices  qui  résultent  de  l'emploi  du  bichlo- 
rure  de  mercure.  Reprenons  quelques-uns  des  chiffres  que  vous 
connaissez  déjà. 

Quand,  à  la  Maternité,  en  1872,  on  prit  les  mesures  néces- 
saires pour  éviter  la  contagion  de  la  fièvre  puerpérale,  la  mor- 
talité descendit  brusquement  à  2  0/0  et,  quand,  à  l'isole- 
ment des  malades,  j'ajoutai  la  pratique  de  la  méthode  antisep- 
tique avec  l'usage  du  sublimé,  il  ne  mourut  plus  qu'une  femme 
sur  100.  C'est  donc  150  morts  que  nous  avons  enregistrées 
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chez  les  15,000  femmes  soignées  avec  la  solution  de  sublimé. 

Supposez  un  instant  que  nous  ayons  renoncé  à  l'antisepsie 
et  au  sublimé,  et  que  nous  nous  soyons  contentés  de  recourir 
à  l'isolement  des  femmes  malades,  la  mortalité  serait  remontée 
immédiatement  à  2  0/0  et  ce  n'est  plus  150  femmes  que  nous 
aurions  perdues  pour  15,000  accouchements,  mais  bien 
300  femmes,  c'est-à-dire  150  de  plus.  L'emploi  antiseptique 
du  sublimé,  uni  à  l'isolement,  a  donc  sauvé  de  la  mort  150  des 
femmes  accouchées  à  la  Maternité  et  à  la  Clinique,  pendant 
une  période  de  8  ans  ! 

En  résumé,  le  sublimé  a  conservé  à  la  vie  150  femmes. 
Il  est  donc  précieux,  et  il  faudrait  bien  se  garder  de  l'aban- 
donner, puisqu'il  est  plus  utile  qu'il  n'est  nuisible,  dans  la 
proportion  de  150  à  2. 

Le  sublimé  est  cependant  le  plus  dangereux  des  antisep- 
tiques, il  faut  le  savoir,  mais  il  n'est  pas  moins  urgent  de 
reconnaître  qu'il  en  est  le  plus  puissant.  Employé  dans  un 
service  d'accouchements  en  injections  vaginales,  il  n'éloigne 
pas  seulement  la  mortalité ,  mais  encore  la  morbidité  ; 
c'est  un  point  qui  a  été  bien  mis  en  lumière  par  le  professeur 
Charles,  de  Liège,  qui  a  comparé  la  morbidité  de  son  service 
pendant  la  période  où  il  employait  l'acide  phénique,  à  celle  de 
la  période  actuelle  où  il  fait  exclusivement  usage  du  sublimé,  la 
méthode  antiseptique  n'ayant  subi  dans  son  service  aucune 
autre  modification  (1).  Les  mêmes  résultats  ont  été  obtenus  à  la 
Maternité  de  Bruxelles  par  le  de  Saint-Moulin  :  Quand  on 
faisait  usage  d'acide  phénique,  la  mortalité  puerpérale  par 
infection  était  de  0,96  0/0;  elle  devint  nulle  quand  on  se  servit 
du  sublimé,  en  même  temps  que  la  morbidité  tomba  à 
8,51  0/0  (2). 

(1)  Charles.  De  l'emploi  par  les  accoucheuses  du  sublimé  corrosif  daus  les 
accouchements.  Journ.  d'acconch.  Liège,  15  mars  1888,  p.  50. 

(2)  De  Saint-Moulin.  Dix  ans  de  Maternité.  Journ.  à'accoucli.  Liège^  15  avril 
1889,  p.  76. 
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Contre-indications.  —  On  ne  doit  pas  prescrire  des  injec- 
tions de  sublimé  dans  tous  les  cas  ;  il  faut  savoir  s'en  abstenir 
dans  certaines  circonstances  bien  déterminées,  où  leur  emploi 
peut  être  particulièrement  dangereux. 

1^  C'est  en  premier  lieu  dans  les  cas  de  rétention  du  pla- 
centa, quand  le  délivre  est  en  entier  ou  partiellement  retenu 
dans  la  cavité  utérine,  soit  après  l'avortement,  soit  après  l'ac- 
couchement à  terme.  Dans  ces  circonstances,  en  eflet,  il  se 
produit  de  l'infection  putride,  et  comme  l'acide  pliénique  à  2  0/0 
(sans  injection  boriquée  consécutive)  tue  plus  rapidement  le 
vibrion  septique  que  le  sublimé  à.  0  gr.  20  p.  1,000  (suivi  d'une 
injection  boriquée,  voy.p.  195),  on  se  servira  d'acide  pliénique 
ou  d'un  autre  antiseptique. 

2^  Il  faut  s'abstenir  de  pratiquer  des  injections  vaginales 
au  sublimé,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  des  délabrements  considé- 
rables du  vagin  ou  du  périnée,  c'est-à-dire  des  plaies  anfrac- 
tueuses,  bien  disposées,  par  conséquent,  pour  l'absorption  du 
sel  mercuriel. 

3^  On  redoutera  aussi  Temploi  du  sublimé  chez  les  femmes 
épuisées  par  des  hémorrhagies  abondantes.  Les  muqueuses 
anémiées  ont,  en  effet,  un  grand  pouvoir  absorbant,  de  telle 
sorte  que,  les  solutions  mercurielles  des  injections  étant  en 
partie  absorbées,  le  sublimé  passerait  dans  le  sang  en  quan- 
tité notable. 

4^  Il  sera  proscrit  également  chez  les  albuminuriques,  car 
le  sublimé,  produisant  la  dégénérescence  graisseuse  de  la  subs- 
tance corticale  du  rein,  ajouterait  des  altérations  nouvelles 
aux  lésions  déjà  existantes,  et  aggraverait  considérablement  le 
mal;  l'insuffisance  de  l'élimination  du  mercure  par  le  rein  pour- 
rait donc  devenir  la  cause  d'une  intoxication  redoutable. 

5*^  Les  femmes  cachectiques,  dont  l'organisme  a  peu  de 
résistance,  ne  supportent  pas  le  sublimé  ;  aussi,  pour  ne  pas 
s'exposer  à  empoisonner  ces  femmes  en  cherchant  à  les  mettre 
à  l'abri  de  l'infection,  devra-t-on  se  contenter  d'antiseptiques 
inoffensifs,  comme  la  microcidine  ou  le  permanganate  de  po- 
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tasse.  On  n'emploiera  donc  le  sublimé  dans  aucun  des  cas  sui- 
vants : 

Rétention  du  placenta  ou  des  membranes  ; 

Grandes  plaies  anfractueuses  du  périnée  ou  du  vagin  ; 

Hémorrhagies  graves  ; 

Albuminurie  ; 

Cachexie. 

De  plus,  dans  tous  les  autres  cas,  même  chez  les  accouchées 
bien  portantes,  il  faut  être,  pour  ainsi  dire,  à  l'affût  des  acci- 
dents d'intoxication,  afin  de  suspendre  immédiatement  les 
injections  mercurielles,  quand  il  en  est  temps  encore.  Les 
premiers  symptômes  qui  attireront  alors  votre  attention,  se- 
ront :  les  coliques  et  la  diarrhée,  la  gingivite  et  la  stomatite 
avec  ou  sans  salivation. 

J'arrive  à  l'examen  d'une  question  de  pratique  très  impor- 
tante :  Faut-il  faire  des  injections  intra-utérines  avec  le 
sublimé  ? 

Les  injections  intra-utérines  rendent  de  grands  services; 
elles  doivent  donc  être  conservées,  mais  il  faut,  je  crois 
cesser  de  les  faire  avec  du  sublimé.  En  effet,  en  recherchant 
dans  quelles  circonstances  l'intoxication  s'est  produite, 
MM.  Garrigues  et  Budin  ont  trouvé  que,  sur  les  16  cas  qu'ils 
ont  réunis,  14  fois,  on  a  eu  recours  aux  injections  intra- 
utérines  et  2  fois  seulement  aux  injections  vaginales  ;  par  consé- 
quent, si  on  n'avait  jamais  employé  le  sublimé  en  injections 
intra-utérines,  et  si  on  l'avait  remplacé  par  un  autre  antisep- 
tique, on  n'aurait  que  2  morts  par  intoxication  à  déplorer. 
C'est  pourquoi  je  renonce  dorénavant  à  faire  des  injections 
intra-utérines  avec  la  solution  de  sublimé.  Mais  je  nV  renonce 
qu'à  regret,  à  cause  des  nombreux  et  grands  services  qu'il 
m'a  rendus  tant  à  la  Maternité  qu'à  la  Clinique. 

Si  je  bannis  le  sublimé  comme  antiseptique  pour  les  injec- 
tions intra-utérines,  je  proclame  bien  haut  qu'il  faut,  à  moins 
de  contre-indications,  le  conserver  pour  les  injections  vagina- 
les, car  le  danger  de  son  emploi  dans  ces  conditions  est 
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presque  nul  et  les  ser\'ices  qu'il  rend  sont  indiscutables. 
Rappelez-vous  nos  recherches  microbiologiques.  Quand,  pen- 
dant les  suites  de  couches,  on  pratique  les  injections  vaginales 
trois  fois  par  jour,  avec  la  solution  de  sublimé  à  0.20  centigr. 
par  litre.  8  fois  sur  10,  le  mucus  pris  dans  le  col  est  indemne 
de  microbes  ;  avec  la  microcidine,  ce  mucus  n'est  plus  stérile 
que  7  fois  sur  10.  Si.  au  contraire,  on  se  sert  d'autres  anti- 
septiques, comme  l'acide  phénique.  le  biiodure  de  mercure  ou 
le  sulfate  de  cuivre,  le  mucus  cer\'ical  donne  lieu  plus  fré- 
quemment au  développement  de  colonies  microbiennes. 

Le  sublimé  est  donc  l'antiseptique  qui  donne  la  plus  grande 
sécurité  et  avec  lequel  nous  sommes  presque  certains  d'ob- 
tenir l'asepsie. 

Mais  les  femmes,  chez  lesquelles  on  fait  des  injections  vagi- 
nales de  sublimé,  sont-elles  exposées  à  l'intoxication  par  le 
sel  mercuriel?  Oui.  mais  vous  ne  leur  faites  courir  de  dan- 
gers que  dans  une  proportion  infinitésimale;  il  n'est  mort,  en 
efTet,  que  deux  femmes,  sur  plusieurs  centaines  de  mille, 
soumises,  dans  le  monde  entier,  à  ces  injections  vaginales. 

L'absorption  du  sublimé,  employé  en  injection  vaginale,  est 
surtout  à  craindre,  quand  une  partie  du  liquide  injecté 
séjourne  dans  le  vagiii.  comme  cela  a  lieu  chez  certaines 
femmes  dont  la  vulve  est  étroite  et  le  périnée  élevé  en  avant. 
Garrigues,  qui  a  insisté  sur  cette  particularité,  recommande 
pour  obtenir  l'évacuation  du  liquide  retenu  dans  le  vagin,  de 
repousser  en  bas  le  périnée,  ou  de  faire  coucher  la  femme  sur 
le  côté,  quand  l'injection  est  terminée. 

Il  faut  employer  le  sublimé  à  une  dose  suffisamment  forte 
pour  tuer  les  microbes,  et  suffisamment  faible  pour  ne  pas 
faire  courir  de  danger  à  la  femme.  Il  n'est  pas  facile  de  satis- 
faire à  la  fois  à  ces  deux  desiderata. 

Si  nous  recherchons  la  fréquence  des  accidents  dans  ses 
rapports  avec  le  titre  de  la  solution  mercurielle,  nous 
arrivons  à  trouver  que  les  17  cas  d'empoisonnement  mortel 
(y  compris  celui  de  mon  serN-ice)  se  répartissent  de  la  façon 
suivante  : 
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Sublimé  Eau 

1  fois  la  mort  a  été  produite  avec  une  solution  formée  de  1  srr.    750  a'r. 


7  —  —  —  _  1  _  1000  — 

2  —  —  —  _  1  _  1500  — 

3  —  —  —  _  1  _  2000  — 
2  ~  —  —  _  1  _  3000  — 
1  —  —  —  _  1  _  4000  — 

^  1  —  —  —  —  1  —  5000  — 


11  résulte  de  ce  tableau  que,  si  les  solutions  à  un  titre  élevé 
sont  les  plus  dangereuses,  les  solutions  faibles  le  sont 
encore  à  un  certain  degré.  On  fera  donc  usage  de  solutions 
faibles  ;  mais  quel  titre  adopter  pour  conserver  une  action  an- 
tiseptique réelle,  en  évitant  autant  que  possible  l'intoxication  ? 
La  meilleure  solution,  je  le  dis  très  catégoriquement,  est  celle 
qui  contient  0  gr.  20  centigr.  de  sublimé  par  litre  (voyez  p.  220). 

Certes,  je  n'oublie  pas  que  j'ai  perdu  une  femme  intoxiquée 
par  la  solution  tà  1  p.  5000.  Mais  la  dose  de  0,20  centigr.  par 
litre  ne  fait  courir  qu'un  minimum  de  chances  d'empoisonne- 
ment. Cette  solution  est-elle  active  ?  La  clinique  et  les  expé- 
riences de  M.  Vignal  nous  ont  répondu  par  l'affirmative  ;  elles 
nous  ont  montré  qu'avec  cette  dose  de  sublimé,  on  tue  rapi- 
dement le  streptocoque  et  le  staphylocoque. 

Ne  pourrait-on  pas  faire  mieux  encore  et,  pour  diminuer  les 
chances  d'intoxication,  adopter  la  solution  à  0,15  centigr. 
par  litre  ?  Nos  expériences  démontrent  que  le  sublimé  à 
0,15  p.  1000  a  perdu  une  grande  partie  de  sa  puissance  anti- 
septique et  que,  par  conséquent,  il  n'est  pas  utilisable,  comme 
me  l'avait  déjà  démontré  la  clinique  (voy.  p.  219) 

Est-on  autorisé  à  faire  usage  d'une  dose  supérieure  à 
0,20  centigr.  Je  répète  qu'il  n'y  a  à  cela  aucun  avantage. 
On  a  objecté, il  est  vrai,  que  si  on  employait  une  dose  supé- 
rieure à  0  gr.  20  centigr.  par  litre,  on  diminuerait  la  morbi- 
dité dans  les  maternités,  et  qu'on  éviterait  ainsi  une  partie  des 
métrites  et  des  salpingites  qui  surviennent  à  la  suite  de  l'ac- 
couchement. C'est  une  supposition  qui  n'est  nullement  prou- 
vée. Je  suis  même  d'avis  qu'employer  le  sublimé  à  une 
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dose  supérieure  à  celle-là,  c'est  courir  au-devant  du  danger 
sans  raisons  valables,  c'est  faire  abstraction  des  données  si 
précieuses  que  nous  fournissent  la  clinique  et  l'expérimen- 
tation. Vous  n'emploierez  donc,  Messieurs,  que  la  solution 
à  0  gr.  20  centigr.  de  sublimé  par  litre. 

Conclusions.  —  Je  résume  tout  ce  que  j'ai  dit  du  sublimé 
dans  les  quatre  propositions  suivantes  : 

1°  Il  faut  conserver  le  sublimé.  C'est  le  meilleur,  le  i)lus 
puissant  et  le  plus  sûr  des  antiseptiques;  c'est  avec  lui  qu'on 
sauvegarde  le  mieux  la  vie  des  femmes  ; 

2^  On  devra  l'employer  prudemment,  car  c'est  un  antisep- 
tique dangereux.  Je  vous  conseille  donc  d'adopter  le  titre 
de  0,20  centigr.  de  sublimé  par  litre. 

3^  Pour  les  injections  intra-utérines,  il  faut  lui  préférer  un 
autre  antiseptique. 

4**  On  surveillera  attentivement  son  emploi,  et  l'on  y  renon- 
cera à  ia  première  apparition  de  l'un  des  symptômes  de  l'ir.- 
toxication  mercurielle. 


c.  —  Biiodure  de  mercure. 

Les  médecins  emploient  depuis  longtemps  le  biiodure  de 
mercure,  principalement  contre  la  syphilis,  et  vous  savez  que 
ce  corps  est  l'agent  actif  du  sirop  de  Gibert,  composé  de  biio- 
dure de  mercure  et  d'iodure  de  potassium. 

C'est  sur  les  conseils  de  M.  le  professeur  Bouchard  qu'à 
partir  de  1884,  M.  Pinard  Ta  employé  dans  son  service  d'ac- 
couchement. M.  le  professeur  Panas  s'en  sert  également  en 
chirurgie  oculaire  (1),  et^Nl.  Trélat  l'avait  substitué  au  sublimé 
pour  les  opérations  chirurgicales.  Après  M.  Pinard,  le  biio- 


(1)  Panas.  Des  applications  de  la  méthode  antiseptique  en  chirurgie  oculaire. 
Bullet.  de  VAcad.  de  médecine,  1885,  p.  46G. 
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dure  de  mercure  fut  employé  par  quelques  accoucheurs  et  en 
particulier  par  Bernardy,  de  Philadelphie  (i). 

Propriétés.  —  Le  biiodure  de  mercure  est  un  corps  cristallisé, 
écarlate,  très  dense,  très  peu  soluble  dans  l'eau.  Il  ne  s'en 
dissout  à  froid  que  0  gi\  04  centigr.  par  litre  d'eau  distillée; 
il  faudrait  donc  25  litres  d'eau  pour  en  dissoudre  i  gr.  Il  est 
plus  soluble  dans  l'alcool  ;  ainsi,  un  litre  d'alcool  ordinaire  en 
dissout  2  gr.  85  et  un  litre  d'alcool  absolu  11  gr.  86.  En  ajou- 
tant tà  l'eau  10  0/0  d'alcool,  il  se  dissout  0,08  centigr.  de  bi- 
iodure par  litre  ;  sa  solubilité  est  dans  ces  conditions  2  fois  plus 
grande  que  dans  l'eau  pure  et  passe  de  1/25.000  à  1/12.500. 

Si  l'on  fait  dissoudre  le  biiodure  de  mercure  dans  l'eau  ordi- 
naire, il  subit  comme  le  bichlorure  une  décomposition  en  pré- 
sence des  sels  calcaires  contenus  dans  l'eau,  ainsi  que  l'a 
démontré  M.  Leidié. 

On  ne  peut  donc  se  servir  du  biiodure  en  solution  aqueuse 
ordinaire,  pour  deux  motifs  :  En  premier  lieu,  le  biiodure  est 
trop  peu  soluble,  et  la  solution,  fùt-elle  faite  avec  de  l'eau 
distillée,  même  saturée,  est  à  un  titre  trop  faible  pour  présen- 
ter un  pouvoir  antiseptique  suffisant.  En  second  lieu,  si  la 
solution  dans  l'eau  distillée  est  inutilisable,  à  plus  forte  raison 
doit-il  en  être  ainsi  de  la  solution  dans  l'eau  ordinaire,  qui 
forcément  contient  encore  moins  de  biiodure  dissous,  puisque 
»  ce  sel  est  en  partie  précipité  par  les  sels  terreux  de  Teau 
ordinaire. 

Fort  heureusement  le  biiodure  est  très  soluble  dans  l'eau 
additionnée  d'iodures  alcalins,  car  il  forme  avec  euxdesiodures 
doubles  très  stables.  On  choisit,  en  clinique,  Tiodure  de  potas- 
sium, dans  la  proportion  de  2  gr.  d'iodure  de  potassium  pour 
1  gr.  de  biiodure  de  mercure.  M.  le  professeur  Pinard,  qui 
emploie  actuellement  le  biiodure  de  mercure  à  la  dose  de 
0,25  centigr.  par  litre^  formule  la  solution  de  son  service  de 
la  façon  suivante  : 


(1)  Berxardy.  Biniodide  of  mercury  as  a  disinfectant  in  obstetrics.  Americ. 
Journal  of  Obstetrics,  1885,  p.  1093. 
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Biiodure  de  mercure   0,30  centigr. 

lodore  de  potassium   L  gramme. 

Eau     1  litre. 

Pour  usage  t^ntune. 

Cette  solution  est  dédoublée  par  addition  d'une  quantité  ég^ale 
d'eau  chaude,  et  ramenée,  par  conséquent,  au  titre  de  0/25 
p.  1000. 

On  peut  employer  Feau  ordinaire  pour  faire  cette  solution  ; 
grâce  à  Faddition  d'iodure  de  potassium,  en  effet,  le  biiodure 
de  mercure  ne  sera  pas  précipité  par  les  sels  calcaires  de 
Feau.  Mais  il  se  forme  alors  un  iodure  double  de  mercure  et 
de  potassium,  dont  Faction  antiseptique  doit  être  étudiée  en 
particulier,  car  il  se  peut  fort  bien  qu'elle  ne  soit  pas  exacte- 
ment la  même  que  celle  du  biiodure  pur. 

Action  microbicide  du  biiodure  de  mercure.  —  Je  vais 
TOUS  rappeler  rapidement  les  résultats  des  expériences  que 
nous  avons  faites  avec  le  biiodure  de  mercure  additionné  du 
double  de  son  poids  dlodure  de  potassium. 

a)  Streptocoque  et  staphylocoque,  —  série  d'expé- 
riences. —  On  ensemence  un  bouillon  nutritif  avec  du  strep- 
tocoque, et  on  ajoute  inmiédiatement  Fantiseptique  en  quantité 
suliisante  pour  empêcher  le  développement  du  microbe.  Il  faut 
0,045  milligrammes  de  biiodure  de  mercure,  par  litre  de  bouil- 
lon, pour  empêcher  la  pulluiation  du  streptocoque.  Le  sublimé 
est  trois  fois  plus  actif  dans  les  mêmes  conditions. 

2*  série  d'expériences.  —  Le  bouillon  contient  du  streptoco- 
que qui  s'y  développe  depuis  vingt -quatre  heures  ;  si  on  veut 
tuer  ce  microbe,  il  faut  ajouter  à  la  culture  0. 15  centigr.  de 
biiodure.  —  Dans  ces  mêmes  conditions,  le  sublimé  est  encore 
trois  fois  plus  actif. 

3*  série  d'expériences.  —  Fil  de  soie  grége  imprégniié  de 
streptocoque,  puis  trempé  dans  Fantiseptique  jusqu'à  ce 
que  le  streptocoque  soit  tué.  Le  but  est  atteint  après  un 
séjour  de  : 


17 
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Biiixlure 
de  mercure. 

9  min.  dans  une  solution  formée  de  :  1 
25        —  —  —  0.25 

25        —  —  —  0.20 

Il  faut  beaucoup  moins  de  temps  avec  le  sublimé,  puisqu'il 
suffit  pour  obtenir  le  même  effet,  que  le  fil  trempe  pendant  : 

2  minutes  dans  une  solution  de  sublimé  à  1  gT.  p.  1000. 
5  —  —  —  0.25  — 

5  —  —  —  0.20  — 

4®  série  d'expériences.  —  Si  on  remplace  les  llls  de  soie 
par  de  la  flanelle,  le  séjour  de  celle-ci  dans  le  biiodure.  tou- 
jours additionné  d'iodure  de  potassium,  devra  être  plus  long  : 

10  minutes  dans  la  solution  de  biiodure  à  1  gr.  j).  1000. 
30  —  —  —  0.25  — 

35  —  —  —  0.20  - 

Ici,  le  sublimé  se  montre  supérieur  au  Ijiiodure  à  un  plus 
haut  degré  encore  que  dans  les  trois  premières  expériences. 

série  d'expériences.  —  Le  bouillon  est  préparé  comme  dans 
la  4*^  série  de  recherches,  mais,  avant  dy  tremper  la  flanelle, 
on  Tadditionne  de  son  poids  d'albumine  d  œuf.  La  stérilisation 
de  cette  flanelle  albumineuse  est  plus  longue  à  obtenir  que  celle 
delà  flanelle  simple,  car  elle  nécessite  une  immersion  de 

15  minutes  dans  la  solution  de  biiodure  à  1  gr.  p.  1000. 
40  —  —  —  0.25  — 

40  —  —  —  0.20  — 

6^  série  d'expériences.  —  Si  la  flanelle,  au  lieu  d'être  sim- 
plement plongée  dans  une  solution  de  biiodure  au  repos,  est 
soumise  à  Taction  de  la  même  solution  en  mouvement,  c'est-à- 
dire  constamment  renouvelée  oTàce  à  un  écoulement  continuel 
de  liquide,  il  faut  exactement  le  même  temps  pour  tuer  le 
streptocoque. 

7® série  d'expériences.  —  Dans  les  expériences  précédentes, 
on  lavait  la  flanelle  au  sortir  de  l'antiseptique  pour  la  débar- 


IcKlure 
de  potassium. 

..  2 


0.50 
0.40 


Eau 
1000, 
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rasser  de  la  petite  quantité  de  solution  microbicide  entraînée 
mécaniquement  ;  or.  les  choses  ne  se  passent  pas  de  même 
en  clinique,  car  après  une  injection,  il  reste  dans  les  organes 
génitaux  un  peu  du  li(iuide  injecté,  qui  prolonge  l'action  de 
l'antiseptique.  Xous  avons  réalisé  du  mieux  possible  ces  con- 
ditions dans  nos  expériences,  en  agissant  de  la  façon  sui- 
vante :  Les  carrés  de  flanelle,  au  sortir  de  la  solution  de 
biiodure,  ont  été  simplement  secoués,  pour  être  débarrassés 
de  l'excès  de  biiodure  entraîné,  puis  plongés  tels  quels  dans 
le  bouillon  de  culture.  Ces  expériences  sont  très  intéressantes, 
car  elles  nous  montrent  que,  même  dans  ces  conditions,  le 
biiodure  est  moins  puissant  que  le  sublimé,  puisque,  pour  obte- 
nir la  stérilisation  de  la  llanelle,  il  faut  à  celle-ci  un  séjour  de 

2  minutes  dans  la  solution  de  l»iiodure  à  1  gr.  p.  1000. 
6  —  —  —  0.25  — 

15  —  —  —  0.20  — 

8®  série  d'expériences.  —  Ici,  la  clinique  intervient.  Le 
biiodure  de  mercure,  au  lieu  d'aQ-ir  sur  de  la  soie  ou  de  la 
flanelle,  août  sur  les  oro'anes  o-énitaux  de  la  femme  Avivante. 
Les  femmes,  sur  lesquelles  nous  avons  expérimenté,  recevaient 
trois  fois  par  jour,  depuis  leur  accouchement,  des  injections 
vaginales  de  biiodure  à  0,20  centigr.  par  litre  et  on  leur 
faisait  les  toilettes  des  organes  génitaux  externes  avec  la 
même  solution.  Xous  avons  recueilli  sur  elles  du  mucus  du  col 
utérin  et  nous  l'avons  cultivé.  Sur  dix  femmes  soii^nées  de 
cette  façon,  et  chez  lesquelles  l'injection  intra-utérine  consécu- 
tive à  la  délivrance,  avait  été  faite  également  avec  la  solution 
de  biiodure.  cinq  fois  le  mucus  du  col  a  été  trouvé  stérile,  par 
conséquent  dans  la  moitié  des  cas  seulement. 

J"ai  voulu  savoir,  en  outre,  quels  résultats  fournit  au  point 
de  vue  bactériologique  le  biiodure  de  mercure,  à  0.25  lUOO, 
employé  en  injections  vaginales  pendant  les  suites  de  cou- 
ches, dans  les  cas  où  l'on  ne  fait  pas  d'injection  intra-utérine 
après  la  délivrance.  Or.  sur  dix  femmes  soumises  à  cet  examen, 
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une  seule  fois  le  mucus  du  col  a  été  trouvé  stérile.  Inutile  d'in- 
sister, je  crois,  pour  a^ous  faire  comprendre  l'utilité  de  l'injec- 
tion intra-utérine  consécutive  à  la  délivrance. 

h)  Vibrion  septique. —  Après  avoir  étudié  la  façon  dont  le 
biiodure  de  mercure  se  comporte  en  présence  du  strepto- 
coque et  du  staphylocoque,  nous  avons  recherché  son  action 
sur  le  vibrion  septique,  bacilles  et  spores. 

i^'-'  série  d'expériences.  —  Il  faut  0  gr.  045  de  biiodure 
de  mercure  pour  stériliser  un  litre  de  bouillon,  auquel  on 
vient  d'ajouter  du  vibrion  septique. 

2*^  série.  —  Quand  le  vibrion  septique  est  en  voie  de 
développement  dans  le  bouillon,  c'est  0  gr.  150  de  biiodure 
qui  deviennent  nécessaires. 

3'^  série.  —  Les  fils  de  soie  imprégnés  de  A'ibrion  septique 
ne  sont  stérilisés  qu'après  un  bain  de 

8  minutes  dans  une  solution  de  biiodure  à  0.50  p.  lOCO. 
12-1-4       —  —  —  0.25  — 

25  —  —  —  0.20  — 

4*^  série.  —  Quand  il  s'agit  de  flanelle,  au  lieu  de  fils  de 
soie,  il  faut,  pour  en  obtenir  la  stérilisation,  un  séjour  de 

12  minutes  dans  une  solution  de  biiodure  à  0.50  p.  1000. 
20  —  —  —  0.25  — 

25-30      _  —  0.20  — 

5^  série.  —  Si  le  vibrion  septique  imprègne  de  la  flanelle 
albumineuse,  le  séjour  doit  être  de 

45  minutes  dans  une  solution  de  biiodure  à  0.50  p.  1000. 
50  —  —  —  0.25  — 

Plus  d'une  heure     —  —  0.20  — 

6^  série.  —  Ces  expériences  n'ont  pas  été  faites. 

1"^  série.  —  Enfin,  si,  au  sortir  du  bain  antiseptique,  la 
flanelle  n'est  pas  soumise  à  un  lavage  dans  l'eau  pure,  la 
stérilisation  est  moins  longue  à  obtenir  et  n'exige  plus  que  : 
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4  minutes  avec  une  solution  de  hiiodure  à  0.50  p.  1000. 
8  —  —  —  0.25  — 

20  —  —  —  0.20  — 

Avantages  et  inconvénients.  —  Le  biiudure  de  mercurcî  a 
des  avantages  que  je  veux  a^ous  faire  connaître. 

Il  détériore  moins  les  instruments  métalliques,  et  en  émoussc 
les  tranchants  moins  vite  que  le  sublimé.  C'est  un  fait  sur 
lequel  M.  le  professeur  Panas  a  insisté,  mais  qui  importo 
moins  aux  accoucheurs  qu'aux  ophtalmologistes. 

Le  biiodure  de  mercure  aurait  un  autre  avantage  que 
M.  Bouchard  a  signalé  et  qui  a  engagé  M.  Pinard  à  l'employer  : 
il  serait  à  poids  égal  moins  toxique  que  le  sublimé.  Cela  est 
vrai  dans  une  certaine  mesure.  Nous  avons,  à  ce  sujet,  entre- 
pris avec  M.  Yignal  des  expériences  que  M.  Malassez  a  bien 
voulu  continuer;  il  en  résulte  que,  pour  tuer  un  lapin,  il  faut 
injecter,  par  kilogramme  d'animal,  3  milligr.  5  de  sublimé  dans 
la  veine  de  l'oreille,  tandis  qu'avec  le  biiodure  il  faut  une  dose 
comprise  entre  4  milligr.  et  6  milligr.,  mais  dans  ce  dernier  cas 
la  mort  est  très  rapide. 

On  trouve  d'ailleurs,  dans  la  thèse  de  M.  Brun,  la  relation 
de  trois  cas  d'intoxication  par  le  biiodure;  ils  se  sont,  il  est 
vrai,  terminés  par  la  guérison,  mais  qui  pourrait  afiirmer 
qu'un  jour  ou  l'autre  un  cas  d'intoxication  ne  sera  pas  suivi 
de  mort  ?  Il  s'ao'issait  de  trois  femmes  récemment  accou- 
chées  dans  le  service  de  M.  Pinard.  Elles  ont  eu  de  la  gingi- 
vite, de  la  salivation,  des  éruptions  hydrargyriques  généra- 
lisées, de  la  diarrhée  ;  l'une  d'elles  a  même  eu  de  la  stomatite 
ulcéreuse,  avec  plaques  de  gangrène  superficielle  de  la 
muqueuse  buccale  et  haleine  fétide. 

Impressionné  par  ces  faits,  M.  Pinard,  qui  prescrivait,  à 
cette  époque,  le  biiodure  de  mercure  à  la  dose  de  0,50  centigr. 
par  litre,  a  diminué  le  titre  de  sa  solution  et  a  employé,  à 
partir  de  ce  moment,  la  solution  à  0,25  centigr.  pour  1000 
qu'il  emploie  encore. 

Quelques  médscins  afRrment  que  le  biiodure  est  moins  irritant 
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que  le  sublimé,  d'autres  prétendent  le  contraire;  gardons  le 
juste  milieu,  et  disons  que  le  biiodure  et  le  sublimé  sont  à  peu 
près  aussi  irritants  l'un  que  l'autre. 

Chez  ses  accouchées,  M.  Pinard  observe  rarement  de  la  gin- 
givite ou  de  la  diarrhée.  Quant  à  moi,  j'ai  été  moins  heureux. 
J'ai  soumis  aux  injections  de  biiodure,  pendant  les  suites  de 
couches,  toutes  les  femmes  d'une  de  nos  salles,  et,  de  temps 
en  temps,  j'ai  noté  des  accidents  :  tantôt  de  la  gingivite  et  de 
la  salivation,  tantôt  de  la  diarrhée,  souvent  des  éruptions 
hydrargyriques  locales  ;  en  outre,  ce  qui  me  semble  plus  impor- 
tant, la  morbidité  a  été  dans  cette  salle  plus  grande  que  dans 
les  salles  consacrées  au  sublimé. 

Mt)n  expérience  personnelle  me  fait  donc  penser  que  le 
biiodure  est  un  moins  bon  antiseptique  pour  les  suites  de 
couches  que  le  sublimé. 

On  m'objectera  que  le  biiodure  n'a  pas  déterminé  d'intoxi- 
cation mortelle,  du  moins  n'en  a-t-il  pas  été  publié  d'obser- 
vation ;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  n'a  été  employé  que 
par  un  petit  nombre  d'accoucheurs,  tandis  que  Tusage  du 
bichlorure  de  mercure  est  presque  universel. 

Le  biiodure  est  toxique,  un  peu  moins,  il  est  vrai,  que  le 
sublimé,  mais  il  l'est  encore  à  un  degré  suffisant  pour  qu'on 
ne  l'emploie  qu'avec  prudence. 

Il  a  l'inconvénient  d'être  moins  maniable  que  le  sublimé, 
car  on  ne  peut  le  prescrire  en  paquets  ;  il  faudrait,  en  effet, 
incorporer,  dans  ces  paquets,  de  l'iodure  de  potassium,  ce  qui 
est  impraticable,  l'iodure  de  potassium  étant  un  sel  déliques- 
cent. La  meilleure  façon  de  le  transporter,  c'est  de  le  con- 
server dans  des  bouteilles  sous  forme  de  solutions  concentrées 
de  biiodure  de  mercure  et  d'iodure  de  potassium,  dont  on  se 
servira  comme  des  solutions-mères  d'acide  phénique,  pour 
préparer  les  liquides  d'injection.  Mais,  comme  ces  solutions 
concentrées  exposent  aux  empoisonnements,  je  vous  en  décon- 
seille l'emploi,  et  vous  engage  à  adopter  de  préférence  ces 
petits  tubes  de  verre,  dont  je  vous  ai  parlé  à  propos  du 
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sublimé,  et  dans  chacun  desquels  le  pharmacien  renfermera  la 
dose  de  biiodure  de  mercure  nécessaire  pour  préparer  extem- 
poranément  un  litre  de  lic[ui(l('  au  titre  voulu. 

A  un  certain  moment,  il  s'est  produit,  à  Paris,  un  courant 
d'opinion  favorable  au  biiodure  ;  on  a  écrit  que  sa  puissance 
antiseptique  était  plus  grande  que  celle  du  bichlorurc  C'est 
une  erreur;  M.  Vignal  et  moi,  nous  sommes  arrivés  par  nos 
recherches  à  un  résultat  tout  opposé,  et  nous  croyons  être  dans 
le  vrai,  car  toutes  nos  expériences  concordent. 

D'ailleurs,  ^l.  Straus  qui  a  fait  aussi  des  recherches  sur  la 
puissance  antiseptique  du  biiodure  a  trouvé,  comme  ^I.  A'i- 
gnal  et  moi,  qu'il  est  moins  actif  que  le  sublimé  ;  il  l'avait 
même  dit  à  Trélat  qui,  dans  ses  salles  d'hôpital,  allait  le 
remplacer  par  le  sublimé,  quand  la  mort  est  venue  le  frapper. 

Conclusions.  —  Le  biiodure  de  mercure  est  un  antisep- 
tique inférieur  au  sublimé,  l'expérimentation  et  la  clinique  le 
prouvent;  il  ne  met  pas  à  l'abri  d'une  intoxication;  nous 
croyons  donc  qu'il  vaut  mieux  employer  le  sublimé  que  le 
biiodure. 

d.  —  Sulfate  de  cuivre  (1). 

Propriétés.  —  Le  sulfate  de  cuivre,  couperose  bleue, 
vitriol  bleu,  vitriol  de  Vénus,  est  un  sel  qui  se  vend,  dans  le 
commerce,  en  gros  cristaux  d'un  très  beau  bleu.  Il  est 
employé  en  agriculture,  en  viticulture,  en  teinturerie  ;  on  le 
trouve  partout,  à  très  bon  marché,  même  dans  les  plus  petits 
villages.  Quand  on  chauffe  les  cristaux  de  sulfate  de  cuivre  à 
230  degrés,  ils  perdent  leur  eau  de  cristallisation,  s'effritent  et 
se  transforment  en  une  poudre  blanche.  Si  on  n'était  pas  pré- 
venu de  ce  fait,  on  aurait  peine  tà  reconnaître  le  sulfate  de 

(1)  La  leçon  relative  au  sulfate  de  cuivre  a  été  publiée  clans  la  Gazette  âea 
hôpitaux,  les  24  et  26  juin  1890  ;  en  la  reproduisant  ici,  nous  y  avons  introduit 
quelques  changements  qui  nous  sont  dictés  par  une  plus  longue  expérience. 
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cuivre  sous  ce  nouvel  aspect  ;  mais  cette  poudre  blanche, 
mise  au  contact  de  l'eau,  s'hydrate  immédiatement  et  reprend 
sa  coloration  bleue. 

Il  est  très  soluble  dans  l'eau  ;  à  la  température  ordinaire,  il 
se  dissout  dans  trois  parties  d'eau.  La  solution  de  sulfate  de 
cuivre  dans  l'eau  distillée  est  très  limpide,  et  ne  s'altère  pas  ; 
il  n'en  est  pas  de  même  pour  la  solution  préparée  avec  l'eau 
ordinaire,  que  nous  employons  ici.  Nos  solutions  de  sulfate 
de  cuivre  conservent,  il  est  vrai,  leur  belle  couleur  bleue  ;  mais, 
quand  on  examine  les  jarres  dans  lesquelles  ces  solutions 
sont  contenues,  on  ne  tarde  pas  à  y  remarquer  un  dépôt 
bleuâtre,  floconneux,  qui  présente  des  particularités  curieuses. 
Au  début  il  occupe  le  fond  de  la  jarre,  puis  bientôt  il  en  quitte 
le  fond  et  vient  surnager  à  sa  partie  supérieure.  Cette  ascen- 
sion du  précipité  est  due  à  l'air  qu'il  a  emprisonné  en  se  for- 
mant et  qui  le  rend  très  léger. 

M.  Grimbert,  pharmacien  en  chef  delà  Clinique,  et  M.  Ga- 
lippe,  mon  chef  de  laboratoire,  ont  bien  voulu,  sur  ma  demande, 
l'étudier  avec  soin.  Il  résulte  de  leurs  recherches  que  ce 
précipité  est  peu  considérable,  malgré  les  apparences  con- 
traires, puisqu'il  ne  représente,  en  poids,  que  0,20  centi- 
grammes par  litre  de  solution.  Il  est  formé  par  du  sulfate  de 
cuivre  quodribasique  provenant  de  la  décomposition  du  sul- 
fate neutre  de  cuivre  par  les  sels  alcalins  et  terreux  contenus 
dans  l'eau  ordinaire.  Pour  éviter  la  formation  de  ce  dépôt,  il 
suffirait  d'ailleurs  de  neutraliser  les  bases  alcalino-terreuses 
de  l'eau  en  y  ajoutant  un  peu  d'acide  tartrique.  C'est  un  fait 
intéressant  à  connaître,  mais  sans  grande  portée  pratique, 
car  notre  solution  étant  à  5  gr.  de  sulfate  de  cuivre  par  litre 
d'eau,  ce  dépôt  (0,20  centigrammes)  n'en  diminue  que  fort  peu 
le  titre  antiseptique.  Je  ne  vois  donc  pas  grand  avantage  à  en 
empêcher  la  production  par  addition  d'acide  tartrique. 

Historique.  —  Le  sulfate  de  cuivre  est  depuis  longtemps 
employé  en  agriculture  pour  éviter  le  développement  de  certai- 
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nés  maladies  des  végétaux.  Ainsi,  les  cultivateurs,  avant  de 
semer  leur  blé,  le  plongent  dans  un  bain  de  vitriol  bleu.  Cette 
opération,  appelée  chaiilage,  a  pour  effet  de  détruire  les  ger- 
mes du  charbon  et  de  la  carie  du  blé.  Les  viticulteurs  ont  suiW 
cet  exemple  :  ils  préparent  avec  le  sulfate  de  cuivre  un  liquide 
connu  sous  le  nom  de  bouillie  bordelaise,  dont  ils  arrosent  les 
ceps  de  vigne  atteints  par  le  mildew. 

L'emploi  chirurgical  du  sulfate  de  cuivre  remonte  très  loin. 
Galien,  au  II®  siècle,  le  conseille  contre  les  ulcères  malins; 
Guv  de  Chauliac,  au  XV*  siècle,  le  recommande  comme  astrin- 
gent pour  panser  les  plaies.  Plus  près  de  nous,  en  1863.  le  doc- 
teur Xotta  (de  Lisieux)  (1)  a  préconisé,  pour  le  traitement 
de  certaines  fistules,  l'emploi  de  la  liqueur  vétérinaire  de  Vil- 
late.  qui  contient  beaucoup  de  sulfate  de  cuivre  :  Velpeau  et 
Xélaton  en  ont  obtenu  de  bons  effets. 

Avec  l'antisepsie,  un  nouvel  intérêt  s'est  attaché  au  sulfate 
de  cui^'re.  En  1872.  O'Nial,  dans  des  expériences  faites  avec 
du  bouillon  de  bœuf,  constatait  que  le  sulfate  de  cui^Te  est  un 
bon  antiseptique,  un  peu  inférieur,  toutefois,  à  Tacide  phéni- 
que.  En  1881.  Jalan  de  la  Croix  lui  donne  un  bon  rang  dans 
son  tableau  des  antiseptiques,  et  M.  Miquel  range  le  sulfate  de 
cui^Te  parmi  les  substances  très  fortement  antiseptiques  ; 
d'après  lui,  0.90  centigrammes  de  ce  sel  s'opposent  à  la  putré- 
faction d'un  litre  de  bouillon  de  bœuf  neutralisé. 

Les  résultats  obtenus  par  M.  Pasteur  et  ses  élèves  avaient 
été  à  ce  point  satisfaisants,  qu'en  1883,  au  laboratoire  de 
l'Ecole  Normale,  le  sulfate  de  cui^Te  était  employé,  non  seule- 
ment pour  atténuer  les  ^-irus.  mais  encore  pour  arrêter  leur 
action  dans  certains  liquides  de  culture  2  .  Paul  Bert  et 
M.  Capitan  ont  expérimenté  sur  le  \-irus  de  la  morve,  et  ont 
constaté  qu'un  décigramme  de  sulfate  de  cui\-re  suffît  à  stéri- 

(1)  XoTTA.  Union  médu-aU,  3  mars  1863,  et  Xouvelles  recherches  sur  l'em- 
ploi de  la  liqueur  de  Villate.  Cnivn  f7/.'<ï»raZ<*,  janvier  et  ferrier 

(2  KiCHE.  —  Observations  sur  l'emploi  h rgiénique  et  thérapeutique  du  sulfat»^ 
de  cuivre.  Journal  de  pharmatie  et  de  ehimie.  1S*3,  t.  VIII.  p.  413. 
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liser  un  litre  de  bouillon  virulent  (i).  Enfin,  M.  Bocliefontaine 
a  étudié  le  pouvoir  microbicide  du  sulfate  de  cuivre  sur  les 
microbes  de  la  putréfaction  à  l'air  libre,  et  sur  les  vibrioniens 
de  la  septicémie  expérimentale  (2). 

Arrivons  maintenant  à  l'emploi  du  sulfate  de  cuivre  comme 
antiseptique  en  clinique  obstétricale.  Winckel  (3)  est  le  premier 
accoucheur  qui  ait  employé  les  injections  intra-utérines  de 
sulfate  de  cuivre  dans  un  but  antiseptique  ;  les  titres  de  ses 
solutions  variaient  entre  10  grammes  et  25  grammes  pour  1000. 
En  1883,  sur  les  conseils  de  M.  Chamberland,  M.  Charpentier, 
s'est  également  servi  de  cette  substance,  pendant  qu'il  rempla- 
çait à  la  Clinique  M.  le  professeur  Pajot,  et  les  résultats  qu'il 
a  obtenus  sont  consignés  dans  la  thèse  d'un  de  ses  élèves, 
M.  Marry  (4).  Dans  ce  travail,  M.  Marry,  après  avoir  décrit 
ses  expériences  de  laboratoire  qui  ont  été  contrôlées  par 
M.  Doléris,  rapporte  un  assez  grand  nombre  d'observations 
cliniques  très  favorables  à  l'emploi  du  sulfate  de  cuivre 
comme  antiseptique  obstétrical. 

Le  4  mars  1884,  M.  Charpentier  lisait  encore,  à  l'Académie 
de  médecine,  un  mémoire  sur  l'emploi  du  sulfate  de  cuivre  en 
obstétrique.  C'est  à  la  dose  de  10  grammes  par  litre  d'eau,  que 
^I.  Charpentier,  employait  le  sulfate  de  cuivre  à  cette  époque, 
et  c'est  encore  la  même  dose  qu'il  recommande  actuellement  : 
((  Nous  nous  servons  toujours,  dit-il,  soit  de  la  liqueur  de 
Van  Swieten  dédoublée  (1  pour  2000),  soit  du  sulfate  de 
cuivre  à  1  pour  100,  cela  pendant  les  huit  ou  dix  premiers 
jours.  (5)  » 

(1)  Paul  Bert  et  Capitax.  —  Influence  de  divers  sels  sur  le  développement 
(lu  microbe  de  la  morve.  Conij^tes  remhis  des  séances  de  la  Société  de  Biologie, 
1883,  p.  519. 

(2)  BOCHEFOXTAIXE.  Étude  exi)érimentale  sur  l'action  microbicide  du  sulfate 
de  cuivre.  Journal  de  pharmacie  et  de  chimie.  1883.  t.  VIII.  p.  401. 

(3)  WixcKEL.  B\e  Patliolofjieund  Thérapie  des  Wochenhcttes.  Berlin,  1878,  p. 31 

(4)  Marry.  De  l'action  antiseptique  du  sulfate  de  cuivre  en  obstétrique.  Thèse 
de  Doctorat.  Paris,  18S4. 

(5)  Charpextier.  Traité 2»'atiqne  des  accouchemcnts,t.  II,  p.  1142.  Paris,  1890. 
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Après  M.  Charpentier,  ^F.  Debacker  se  montre  aussi  le 
partisan  du  sulfate  de  cuivre  (  i). 

Malgré  ces  travaux,  l'emploi  du  sulfate  de  cuivre  comme 
antiseptique  obstétrical  est  très  peu  répandu.  J'jii  cependant 
tenu  à  essayer  ce  corps  ;  voici  dans  cpielles  circonstances  :  Au 
commencement  de  cette  année,  deux  femmes  de  mon  service, 
dont  je  vous  ai  longuement  raconté  l'histoire  dans  ces  leçons, 
ont  été  gravement  intoxiquées  à  la  suite  d'injections  intra- 
utérines  faites  avec  une  solution  de  bichlorure  de  mercure  ; 
l'une  d'elles  a  guéri,  mais  l'autre  a  succombé.  J'ai  été  très  pé- 
niblement impressionné  par  ces  faits  ;  c'est  pounpioi.  sans 
cependant  renoncer  au  sublimé,  ([ui  m'a  rendu  de  si  grands  et 
si  nombreux  services  depuis  1(S8I,  j'ai  voulu  expérimenter 
d'autres  antiseptiques  et  en  i)articulier  le  sulfate  de  cuivre  (2). 
Depuis  le  commencement  de  l'année,  une  de  mes  salles  a  donc 
été  consacrée  à  cet  antisepti([ue,  tandis  que,  dans  les  autres 
salles,  les  accouchées  étaient  soignées  avec  le  bichlorure  de 
mercure,  le  biiodure  de  mercure,  l'acide  pliéni([ue  ou  le  naplitol . 

J'ai  employé  tout  d'abord  la  solution  de  sulfate  de  cuivrfî 
à  1  p.  100  (10  grammes  par  litre  d'eau),  recommandée  par 
M.  Charpentier,  mais  les  déceptions  ne  se  tirent  pas  attendre  : 
les  femmes  supportaient  mal  ces  injections,  qui  déterminaient 
une  sensation  de  brûlure  très  désagréable,  et  quelques-unes 
de  nos  accouchées  s'opposèrent  absolument  à  ce  qu'on 
continuât,  chez  elles,  l'emploi  du  sulfate  de  cuivre.  A  leur 
tour,  les  infirmières  ont  fait  entendre  des  doléances,  bien 
justifiées  d'ailleurs  comme  vous  avez  pu  vous  en  rendre 
compte  :  leurs  mains,  sous  l'action  du  sulfate  de  cuivre, 
étaient  devenues  bleuâtres,  œdématiées,  rugueuses  et  sillnn- 

(1)  Debacker.  Nécessité  de  l'acconcJieînrnt  a7itisejjtique  dans  les  centres  jfojni- 
leux.  Brochure.  Paris,  1885. 

(2)  Postérieurement  à  cette  leçon  (17  mai  1890),  M.  le  D»"  Robert,  de  Pau,  a  pul)lié 
sur  le  même  sujet  un  travail  important  et  très  favorable  au  sulfate  de  cuivre 

(*)  Robert.  De  l'accouchement  antiseptique  par  le  sulfate  de  cuivre.  Xou- 
velles  archives  d'ohstét.  et  de  gynéc,  mai,  juin,  juillet,  1890. 
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nées  de  crevasses.  Je  fus  très  surpris  de  voir  de  semblables 
altérations,  et  je  jugeai  que  le  fait  était  assez  intéressant  pour 
mériter  une  présentation  à  l'Académie  de  médecine  (séance 
du  2B  janvier  1890).  M.  Fournier,  qui  examina  les  mains  de 
rinfirmière  la  plus  atteinte,  déclara  qu'il  n'avait  jamais  rien 
vu  de  semblable.  Je  fis  une  enquête  auprès  du  personnel 
qui  était  déjà  à  la  Clinique  en  1883,  et  j'appris  qu'à  cette 
époque  les  mains  des  infirmières  étaient  aussi  endommagées 
parle  sulfate  de  cuivre  qu'elles  le  furent  en  1890.  C'est  là  un 
réel  inconvénient,  un  véritable  écueil  pour  l'emploi  du  sulfate 
de  cuivre  à  1  p.  100.  Je  crois  môme  qu'en  Belgique  on  a  dû 
renoncer  à  l'emploi  de  cet  antiseptique,  devant  les  réclama- 
tions formulées  par  les  sages-femmes. 

A  ce  propos,  je  vous  signalerai  un  autre  fait  du  même 
genre.  En  1885,  le  Comité  consultatif  d'hygiène  recommanda 
le  sulfate  de  cuivre  pour  la  désinfection  des  objets  contaminés 
par  les  cholériques,  et  pour  la  désinfection  des  vaisseaux.  On 
l'employa,  dans  ce  but,  à  la  dose  considérable  de  50  grammes 
par  litre  ;  mais  les  matelots  qui  étaient  chargés  de  cette 
besogne  se  plaignirent  bientôt  que  le  sulfate  de  cuivre  atta- 
quait leurs  mains. 

Me  fallait-il  donc  abandonner  le  sulfate  de  cuivre?  Avant 
de  m'y  résoudre,  je  voulus  encore  essayer  une  solution  moitié 
moins  forte,  par  conséquent  à  5  p.  1000,  et  j'observai  attenti- 
vement, bien  déterminé  à  rejeter  le  sulfate  de  cuivre,  s'il 
n'avait  pas,  à  cette  dose,  une  énergie  antiseptique  sufïisante. 
Or,  un  premier  fait  important  fut  noté  :  la  solution  à  5  p.  1000 
employée  en  injection  est  bien  supportée;  les  femmes  ne  s'en 
plaignent  pas  ;  de  plus,  elle  n'irrite  pas  les  mains  des  infir- 
mières, et  si  elle  les  colore  un  peu,  cette  coloration  disparait  vite 
au  lavage.  Une  restait  que  le  point,  capital  il  est  vrai,  de  savoir 
si,  à  ce  titre,  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  est  suffisamment 
antiseptique.  Or,  l'expérience  a  répondu  à  mes  prévisions  et  j'ai 
pu  constater  que  les  deux  salles  soumises  au  sublimé  et  au  sul- 
fate de  cuivre,  étaient  précisément  celles  qui  présentaient  le 


suLKATi:  Di:  cuiviu: 


209 


meilleur  état  sanitaire.  Gela  ne  m'a  cependant  pas  sufTi.  et 
j'ai  voulu  savoir  ce  que  l'expériuKmtation  dans  le  laboratoire 
nous  apprendrait  sur  la  valeur  du  sulfate  de  cuivre  M.  Vi'i^iial 
a  donc  répété  avec  le  sulfate  de  i  ui\  re  la  séi'iu  d(3  nos  expé- 
riences sur  les  antiseptiques  ;  je  vais  résumer  rapideuient  les 
résultats  de  ces  recherches. 

Action  microbicide  du  sulfate  de  cuivre.  —  a)  Streptocoque 
et  stapliylocoque.  —  P  Dans  une  première  série  d'expériences, 
on  met  en  même  temps,  dans  uii  l)all()ii,  du  houilhtu  uulritif 
additionné  d'une  culture  de  streptocoque  pyog'enes,et  la  quan- 
tité de  sulfate  de  cuivre  nécessaire  pour  stériliser  ce  bouillon. 
Il  résulte  de  cette  expérience  qu'il  en  faut  0,iG5  millij^rauiuies 
pour  qu'un  litre  de  bouillon  reste  stérile. 

2"  Dans  la  deuxième  série,  on  expérimente  sur  un  bouillon 
de  culture  dans  lequel  le  streptoco(jue  s'est  déjà  développé  ; 
on  ajoute  à  ce  bouillon  la  quantité  d'antiseptitpe  suffisante, 
non  seulement  pour  arrêter  le  développement  du  microbe, 
mais  encore  pour  en  déterminer  la  mort.  Or,  il  faut  0,25  centi- 
grammes de  sulfate  de  cuivre  par  litre  de  bouillon,  ]>our 
obtenir  ce  résultat. 

3*^  Nous  avons  cherché  à  déterminer,  dans  une  troisième 
série  d'expériences,  le  temps  pendant  le([uel  il  faut  laisser  le 
streptocoque  en  contact  avec  une  solution  de  sulfate  de  cuivre 
pour  qu'il  soit  tué.  A  cet  effet,  des  Hls  de  soie  grège  sont 
trempés  dans  un  bouillon  de  culture  riche  en  streptocoques, 
puis  plongés  dans  un  bain  antiseptique  au  sulfate  de  cuivre  ; 
on  les  lave  ensuite  rapidement  afin  d'enlever  r(uitis(q)ti([ue  ((ui 
pourraitleur  rester  adhérent,  et  on  les  introduit  dansunbouillou 
nutritif  qui  est  porté  à  l'étuve.  Si  ce  bouillon  reste  linq)ide, 
c'est  que  les  streptocoques  ont  été  tués;  si,  au  contraire,  le 
bouillon  nutritif  se  trouble,  c'est  ({ue  les  streptocoques  sont 
restés  vivants.  Nous  avons  répété  cette  expérience,  ainsi  que 
les  suivantes,  avec  des  solutions  à  trois  titres  différents  : 
10  gr.,  5  gr.,  2  gr.  par  litre.  Dans  ces  conditions,  nous  avons 
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trouvé  que,  pour  tuer  le  streptocoque,  il  faut  le  laisser  plonger  : 

27  minutes  dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  p.  1000. 
35      —  —  —  —  5  — 
40      —             —              —                —               2  — 

4^  La  même  expérience  a  été  reproduite  en  se  servant  de 
petits  carrés  de  llanelle.  Ici  (quatrième  série  de  nos  expé- 
riences) ,  pour  obtenir  la  mort  du  microbe,  il  faut  que  la 
flanelle  séjourne  : 

28  minutes  dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  p.  1000. 
35      —  —  —  —  5  — 
40      —              —               —                —               2  — 

5°  Si,  au  lieu  de  flanelle  simple,  on  imbibe  de  streptocoques 
des  morceaux  de  flanelle  imprégnée  d'albumine  (cinquième 
série  d'expériences),  il  faut  encore  un  temps  plus  long  pour 
en  obtenir  la  stérilisation  : 

35  minutes  dans  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  p.  1000. 

plus  d'une  heure  —  —  —  2  — 

6^  La  sixième  série  d'expériences  n'a  pas  été  faite. 

7^  Dans  une  nouvelle  série  d'expériences,  la  septième,  au 
lieu  de  laver  la  flanelle  albumineuse  au  sortir  du  bain  antisep- 
tique, on  se  contente  de  la  secouer  rapidement  et  on  la  plonge 
telle  quelle  dans  le  bouillon  nutritif  ;  cette  flanelle  retient 
donc  et  entraine  avec  elle  un  peu  de  sulfate  de  cuivre,  aussi 
une  immersion  antiseptique  de  bien  moindre  durée  est-elle 
suflisante  pour  tuer  le  streptocoque,  comme  le  prouvent  les 
chiffres  suivants  : 

G  minutes  dans  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  p.  1000. 
10      —  —  —  —  5  — 

10      —  —  —  —  2  — 

Cette  dernière  série  d'expériences  nous  paraît  impor- 
tante, car  elle  se  rapproche  beaucoup  de  la  clinique  et  réa- 
lise à  peu  près  les  conditions  d'une  injection  vaginale  ou  intra- 
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utérine  un  peu  prolongée.  Ell(3  montre  ([iTil  sudlrnit  ({irmir 
injection,  faite  avec  une  solution  de  sulfate  de  ciiiN  rc  à  T)  p. 
1000,  durât  10  minutes,  pour  (jue  les  streptocofjues  fussent  I  nés. 
Si  nous  nous  en  rapportions  à  cette  expérience  le  sulfat(;  d(i 
cuivre  serait  donc  un  très  bon  antiseptique. 

8*^  ^lais  la  huitième  série  d'expériences  est  encore  ])lus  dé- 
monstrative :  M.  Vignal  et  mon  clief  de  clinique,  M.  Tissior, 
ont  pris  du  mucus  dans  le  col  de  Tut  ('  rus  de  Icmnics  accou- 
chées depuis  trois  à  cin([  jours,  bien  portantes,  et  soij^^nées 
avec  des  injections  au  sulfate  de  cuivre  à  5  p.  iOOO  (une  injec- 
tion intra-utérine  de  sulfate  de  cuivre  après  la  d('li vrance, 
puis  trois  injections  vag-iuales  i)ar  vingt-quai re  heures).  Ce 
mucus  a  été  introduit,  avec  toutes  les  précautions  convenables, 
dans  du  bouillon  nutritif,  et  six  fois,  sur  dix  expériences,  le 
bouillon  est  resté  stérile.  (^)uatre  fois  sur  dix,  il  est  vrai,  des 
microbes  s'y  sont  développés,  mais  ce  n'étaient  ni  des  strep- 
tocoques, ni  des  staphylocoques,  ni  des  vibrions  septi(|ues, 
ainsi  que  le  microscope  Ta  démontré. 

J'ai  voulu  savoir  ce  qu'il  adviendrait,  si  on  faisait  les  injec- 
tions vaginales  des  suites  découches  avec  un  antiseptique  dilfé- 
rent.  J'ai  donc  demandé  à  M.  Yignal  de  faire  les  mêmes  recher- 
ches sur  des  femmes  chez  lesquelles  on  avait  pratiqué, 
immédiatement  après  la  délivrance,  une  injection  intra-utérine 
de  sulfate  de  cuivre,  et  qu'on  avait  soumises,  les  jours  suivants, 
aux  injections  vaginales  de  sublimé,  d'acide  phénicpie  ou  de 
biiodure  de  mercure.  Avec  le  sublimé  à  0,20  p.  1000.  le  nuicus 
du  col  fut  trouvé  stérile  7  fois  sur  10  ;  avec  l'acide  plii''ni([ue 
à  25  p.  1000,  G  fois  sur  10  ;  avec  le  biiodure  à  0.20  j».  IOOO. 
5  fois  sur  10.  Rapprochez  ce  résultat  du  précédent  et  vous 
serez  convaincus  de  la  réelle  valeur  du  sulfate  de  cuivre 
comme  antisepticpie. 

b)  Vibrion  sep  tique.  —  Je  vais  vous  rappeler  les  résultats 
des  expériences  sur  le  vibrion  septique  (bacilles  et  spores). 

1'''  série.  —  Le  bouillon,  inoculé  avec  du  vibrion  septique 
est  rendu  stérile  par  l'addition  immédiate  de  0,12  ccntigr.  de 
sulfate  de  cuivre  par  litre. 


272 


DES  ANTISEPTIQUES   EN  PARTICULIER 


2^  série.  —  Le  bouillon  dans  lequel  le  vibrion  est  en  plein 
développement,  est  rendu  stérile  par  l'addition  de  0,30  centigr. 
de  sulfate  de  cuivre. 

3*^  série.  — •  Les  fils  de  soie  sont  stérilisés  après  un  séjour  de 

20  innuites  dans  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  p.  1.000 
30-35        _  _  _  5  _ 

4''  série.  —  Le  vibrion  septique,  bacilles  et  spores,  déposé 
sur  la  llanelle  simple  est  tué  après  une  immersion  de 

25  niiiiutes  dans  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  p.  1.000 
35  —  —  —  5  — 

5*^  série.  — La  flanelle  albumineuse  (avec  lavage)  exige  un 
séjour  de 

50  minutes  dans  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  p.  1.000 
55-GO  •     —  —  —  5  — 

G*"  série.  —  Ces  expériences  n'ont  pas  été  faites. 

7*-'  série.  —  Enfin,  si  la  flanelle  albumineuse  n'est  pas  lavée 
à  fcau  pure,  après  son  immersion  dans  le  bain  antiseptique, 
sa  stérilisation  est  obtenue  après  un  séjour  de 

10  minutes  dans  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  p.  1.000 
12  —  —  —  5  — 

Avantages  et  inconvénients.  —  Fort  de  toutes  ces  recher- 
ches de  laboratoire,  j'ai  donc  employé  le  sulfate  de  cuivre  à 
5  p.  1000.  J'en  ai  été  très  satisfait  au  point  de  vue  clinique: 
la  salle  qui  était  consacrée  à  cet  antiseptique  jouissait  d'un  bon 
état  sanitaire,  sans  morbidité.  Mais  je  dois  vous  dire  quels  sont 
les  inconvénients  que  l'expérience  nous  a  révélés  dans  l'emploi 
du  sulfate  de  cuivre. 

Un  premier  inconvénient  est  le  suivant  :  il  est  impossible  de 
se  savonner  les  mains  dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre, 
car  il  se  forme  aussitôt  des  grumeaux  bleuâtres  qui  s'attachent 
aux  mains,  et  dont  il  est  difficile  de  les  débarrasser.  Il  en  se- 
rait de  même,  s'il  s'agissait  d'une  toilette  savonneuse  des 
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organes  génitaux.  Pour  la  toilette  des  mains  et  de  la  vulve,  si 
Ton  veut  s'en  tenir  à  l'antisepsie  par  le  sulfate  de  cuivre,  il 
faut  procéder  successivement  à  deux  lavages  :  le  j)remier  avec 
du  savon  et  de  l'eau  simple,  le  second  avec  une  solution  de 
sulfate  de  cuivre;  mais  je  me  hâte  de  vous  dire  que,  pour  ces 
toilettes,  il  vaut  mieux  à  tous  égards,  se  servir  simultanément 
de  savon  et  d'une  solution  de  sublimé. 

Un  autre  inconvénient,  peu  important,  il  est  vrai,  mais  en- 
nuyeux, est  le  suivant:  (puuid,  immédiatement  après  l'accou- 
chement, on  fait  une  injection  intra-utérine  ou  vagimdc  au 
sulfate  de  cuivre,  celui-ci  se  combine  avec  les  matières  albii- 
minoïdes  du  sang  qu'il  coagule,  et  on  voit  s'écouler  delà  vulve 
un  liquide  brunâtre,  d'aspect  sale,  écumeux,  vraiment  désa- 
gréable, qui  ressemble  à  un  putrilage,  sans  en  avoir,  bien 
entendu,  l'odeur.  A  l'hôpitaL  nous  ne  faisons  guère  attention 
à  cet  inconvénient,  mais,  dans  la  clientèle,  on  peut  en  éprouver 
quelques  ennuis.  De  plus,  ce  coagulumde  sang  et  de  sulfate  de 
cuivre  s'attache  aux  canules  d'injection  et  les  salit;  toutefois 
quand  celles-ci  sont  en  verre,  il  est  assez  facile  de  les  nettoyer, 
en  les  faisant  tremper  dans  de  l'eau  aiguisée  avec  de  l'acide 
nitrique. 

Je  viens  de  vous  dire  que  le  sulfate  de  cuivre  présente  l'in- 
convénient de  coaguler  le  sang,  mais  est-ce  là  un  inconvé- 
nient, quand  on  fait  une  injection  intra-utérine  ?  Examinons  de 
plus  près  cette  question.  Le  sang  qui  se  coagule  est,  d'une 
part,  celui  qui  s'était  épanché  dans  l'utérus  et  qui  s'écoule 
avec  le  liquide  de  l'injection  ;  d'autre  part,  celui  qui  se  trouve 
aux  embouchures  des  vaisseaux  utérins,  ouverts  p.'ir  le  décol- 
lement du  placenta.  Il  se  forme  donc  des  caillots  aux  orifices 
des  vaisseaux;  or,  on  est  en  droit  de  se  demander  si  ces  cail- 
lots ne  contribuent  pas  à  assurer  l'hémostase.  En  outre,  si  l'on 
suppose  que  le  sulfate  de  cuivre  en  injection  à  5  p.  1000  peut 
être  toxique,  la  présence  de  ces  caillots  à  l'entrée  des  sinus 
utérins  doit,  dans  une  certaine  mesure,  empêcher  le  passage 
de  la  solution  cuprique  dans  les  veines  et  par  suite  son  absorp- 
tion trop  rapide. 

ÏARXIER.  18 
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A  ce  dernier  point  de  vue,  je  formulerai  cependant  de 
grandes  réserves  qui  me  sont  suggérées  par  le  fait  suivant  : 
Une  femme  venait  d'accoucher;  on  lui  fit,  après  la  délivrance, 
une  injection  de  sulfate  de  cuivre  à  5  pour  1000,  sous  une  très 
faible  pression;  l'utérus  se  contracta  avec  une  si  grande  éner- 
gie que  la  pénétration  et  le  retour  du  liquide  étaient  difficiles. 
Environ  cent  cinquante  grammes  seulement  de  la  solution 
cuprique  avaient  été  injectés,  quand  la  nouvelle  accouchée 
accusa  du  malaise.  La  canule  d'injection  ayant  été  aussitôt 
retirée,  le  malaise  continua,  et,  quelques  heures  plus  tard,  cette 
pauvre  femme  succomba  au  milieu  d'une  syncope.  L'autopsie 
fut  pratiquée  avec  le  plus  grand  soin,  sans  révéler  aucune 
lésion,  aucune  embolie.  La  mort  fut  donc  attribuée  à  une  syn- 
cope. Mais  en  réfléchissant  à  ce  fait  malheureux  et  insolite,  je 
me  demande  si  l'utérus,  en  se  contractant,  n'a  pas  poussé  le 
liquide  de  l'injection  dans  une  veine  restée  béante,  et  si  la 
syncope  mortelle  ne  devrait  pas  être  attribuée  à  une  intoxica- 
tion rapide  par  le  sel  de  cuivre,  ou  à  une  embolie  qui  aurait 
échappé  aux  investigations  de  l'autopsie.  Pour  tâcher  d'élucider 
cette  question,  je  me  propose  de  faire  chez  les  animaux  des 
injections  intra-veineuses  d'une  solution  de  sulfate  de  cuivre; 
en  attendant,  je  reste  dans  le  doute,  et,  par  prudence,  j'ai 
complètement  renoncé  aux  injections  intra-utérines  faites  avec 
du  sulfate  de  cuivre  après  la  délivrance,  et  je  les  ai  remplacées 
parles  injections  à  la  microcidine. 

Employé  en  injections  ^vaginales  chez  les  nouvelles  accou- 
chées, le  sulfate  de  cuivre  produit  la  corrugation  de  la  mu- 
queuse et  amoindrit  la  souplesse  des  parois  du  vagin,  de  telle 
sorte  que  si,  par  hasard,  une  injection  intra-utérine  devient 
nécessaire,  celle-ci  sera  plus  difficile  à  pratiquer. 

Le  sulfate  de  cuivre  est-il  toxique  ?  Gela  ne  fait  aucun  doute. 
Il  a  été  publié,  en  particulier,  deux  cas  de  mort  survenus  très 
rapidement  chez  des  enfants  après  une  injection  de  liqueur  de 
Villate  et  observés,  l'un  par  le  professeur  F.  Herrgott,  de 
Nancy,  et  l'autre  par  Heine  (1).  Chacun  sait  d'ailleurs,  qu'in- 

(1)  Heine.  Deux  cas  de  mort  ù  la  suite  dïnjections  de  liqueur  de  Villate.  Ee- 
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troduit  dans  l'estomac  à  la  dose  de  5  centi^^Tammes.  le  sulfate 
de  cuivre  produit  des  vomissements  imun-diats.  Ces  vomis- 
sements sont  même  une  sauvegarde  contre  ral)Sorj)tion  du 
sulfate  de  cuivre. 

Mais  M.  le  D'"  Galippe  a  démontré  sur  lui-même,  en  inji^érant 
courageusement,  pendant  plusieurs  jours,  du  sulfate  de  cuivre, 
que  ce  sel  est  beaucoup  moins  toxique  qu'on  ne  Tavait  cru. 
D'ailleurs  plusieurs  aliments,  le  pain,  la  viande,  les  léj^nimes 
frais,  le  thé,  le  chocolat,  contiennent  du  cuivre;  de  telle  sorte 
que  M.  le  professeur  Armand  Gautier  a  pu  dire  :  «  Ainsi,  chacpic 
jour,  nous  recevons  presque  1  milligramme  de  cuivre  métal- 
lique alimentaire.  Mais  ce  n'est  Là  qu'une  quantité  juininiiiiu . 
Si  les  légumes  frais  sont  remplacés  par  des  légumes  conservés 
en  boite  et  reverdis,  comme  ils  le  sont  souvent,  au  sulfate  de 
cuivre,  la  quantité  de  ce  métal,  quotidiennement  consommée, 
s'élèvera  à  7  milligrammes  et  pourra  aller  jusfju'à  40  milli- 
grammes par  jour  (1)  ».  On  est  donc  revenu  de  la  terreur 
qu'on  avait  des  sels  de  cuivre;  aussi  le  Comité  consultatif  (Tliy- 
giène  a-t-il  retiré,  l'an  dernier,  la  défense  faite  précédemment 
aux  fabricants  de  conserves,  de  colorer  les  légumes  avec  du 
sulfate  de  cuivre  qui,  à  petites  doses,  est  sans  danger. 

Si  le  sulfate  de  cuivre  a  des  inconvénients,  il  les  ra- 
chète par  de  réels  avantages  au  point  de  vue  de  l'antisepsie 
obstétricale.  11  se  vend  à  si  bon  marché  qu'il  est  accessible  à 
toutes  les  bourses  ;  on  peut  se  le  procurer  partout,  à  la  cam- 
pagne comme  à  la  ville.  Il  est  très  soluble  dans  l'eau,  et  point 
n'est  besoin  d'adjuvants  pour  rendre  sa  dissolution  plus 
facile.  Sa  solution  est  d'un  beau  bleu  qui  s'opposera  toujours 
à  ce  qu'on  la  confonde  avec  une  boisson  quelconque  ;  si  par 
hasard  on  y  goûtait,  sa  saveur,  très  désagréable  et  styptique, 
avertirait  immédiatement  de  la  méprise.  C'est  un  antiseptique 

cherches  expérimentales  relatives  à  raction  de  l'acide  acétique  sur  le  sang 
Yirchoic's  Archic  fur  jjathiK.  Anatornic'  un'l  Physiologie,  18(î7,  t.  41.  p.  24. 

(1)  A.  Gautier.  Le  cuivre  et  h 2)lomh  dajisV alimentation  et  Vinduitt rie.  Paris, 
1883,  p.  34. 
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de  moyenne  puissance  qui  possède,  en  outre,  un  grand  pou- 
voir de  désinfection.  Depuis  plusieurs  mois,  il  m'a  rendu  de 
"bons  services  et  j'en  suis  satisfait;  employé  en  injections 
vaginales,  il  n'a  jamais  été  jusqu'ici  suivi  d'intoxication  ni 
d'accident.  Les  expériences  de  laboratoire  m'ont  démontré 
qu'il  détruit  bien  les  microbes  de  la  fièvre  puerpérale,  moins 
vite  assurément  que  le  sublimé,  mais  cependant  avec  une 
sûreté  et  une  rapidité  suffisantes.  Il  est  assez  actif  en  pré- 
sence du  vibrion  septique  ;  c'est  dire  qu'on  y  aura  recours 
avec  avantage  contre  l'infection  putride  causée  par  la  réten- 
tion du  placenta  ou  des  membranes  ;  mais  mieux  valent  alors 
l'acide  phénique  ou  le  permanganate  de  potasse.  Dans  les  cas 
ordinaires,  c'est  un  bon  antiseptique  et  je  crois  devoir  vous  en 
recommander  l'emploi  pour  les  injections  vaginales  ;  toutefois, 
vous  n'oublierez  pas  les  raisons  qui  m'ont  déterminé  à  l'aban- 
donner pour  les  injections  intra-utérines. 

Conclusions.  —  En  résumé,  vous  savez  que  le  sublimé  est 
le  meilleur  des  antiseptiques,  et  vous  continuerez  à  vous  en 
servir  liabituellement  ;  mais  vous  savez  aussi  que,  dans  quel- 
ques cas,  rares  il  est  vrai,  son  usage  a  été  suivi  d'accidents 
redoutables,  et  vous  n'oublierez  pas  qu'il  y  a  des  contre- 
indications  à  son  emploi.  Dans  ces  circonstances,  vous  repous- 
serez le  sul)limé  et  vous  aurez  recours  à  d'autres  antiseptiques, 
parmi  lesquels  il  faut  ranger  le  sulfate  de  cuivre,  à  la  dose  de 
5  grammes  pour  un  litre  d'eau. 

e.  —  Thymol. 

Le  thymol  ou  acide  thymique  est  un  composé  organique 
appartenant  à  la  classe  des  phénols.  Il  se  trouve  à  l'état  libre 
dans  l'essence  de  thym,  d'où  il  se  dépose  quelquefois  sponta- 
nément. Le  thymol  pur  cristallise  en  tables  rhomboïdales, 
transparentes,  d'une  odeur  douce,  moins  agréable  que  celle 
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de  l'essence  do  thym.  Sa  saN'Our  est  ])i([uant('  et  poivrée.  Il  est 
solide  à  la  température  ordinaire,  et  l'und  à  44";  mais  une  fois 
fondu,  il  présente  souvent  la  propriété  de  rester  iiidélininient 
à  l'état  lic[uide.  Le  thvmol  est  peu  soluhlc  dans  Ttsiu;  il  est 
très  soluble  au  contraire  dans  l'alcool. 

Le  thymol  a  été  ])réconisé  comme  désinfectant  pour  la 
mière  fois,  en  I8GS,  par  le  D*"  l^iquet  (1)  (pii  h;  rej^ardait 
comme  un  modificateur  des  plaies. 

Plus  tnrd,  on  l'expérimenta  dans  les  laboratoires  et  on  ne 
tarda  pas  à  reconnaître  qu'il  empêche  les  fermentations.  Jalau 
de  la  Croix  le  place  au  rauij^  dans  son  tableau  des  antisep- 
tiques, par  conséquent  avant  l'acide  phéni(pie  qui  n'occupe 
que  le  15®.  M.  Miquel  le  ran_i>-e  dans  la  clnsse  des  substances 
fortement  antiseptiques,  en  lui  assijj^nant  la  IG"  place,  alors 
que,  dans  son  tai)leau,  l'acide  phéni([ue  n'occupe  qu(3  la  21". 

Le  thymol  jouit  donc  de  propriétés  antiseptiques  puissantes, 
et  il  n'est  pas  étonnant  que,  sur  la  foi  des  expériences  de  labo- 
ratoire, on  ait  de  nouveau  songé  dans  ces  dernières  années  à 
l'employer  en  clinique.  Dès  1878,  Ilanke,  assistant  de  Volk- 
mann,  en  recommande  l'emploi  en  chirurgie;  il  le  considère 
comme  supérieur  à  l'acide  phénique  dont  il  n'a  pas  la  toxicité  (2) . 

En  1879,  G.  Braun,  de  Vienne,  l'employait  en  solution  au 
millième  pour  faire  des  injections  chez  les  nouvelles  accou- 
chées. En  1884,  il  le  remplaça  par  le  sublimé  ;  mais  comme  il 
observa,  en  1886,  des  intoxications  mortelles  dues  à  ce  dernier 
antiseptique  employé  en  injections  intra-utérines,  il  lui  substi- 
tua à  partir  de  cette  époque  le  thymol  pour  le  traitement  intra- 
utérin  (3).  Enfin  à  partir  de  1889,  il  ne  se  servit  plus  du  sublime 

(1)  Paquet.  Des  usages  thérapeutiques  de  l'acide  thymique.  Bulletin  général 
de  thérajyentique,  1808,  t.  75,  p.  494. 

(2)  Ranke.  Ueber  das  Thymol  und  seine  Benutzun^  bei  der  antiseptischen 
Behandluuf^  der  Wunden.  Volkmann's  Sammlnng  liUnhclur  Vortragc^  n"  128  (Chi- 
rurgie, n°  40  . 

1^)  Carl  Braun.  Ueber  die  SahibritiitsverliiUtnisse  an  der  Wiener  I  freburts- 
hilHichen  Klinik  fur  Studirende  in  ilirer  Bezicliungen  zur  Antisepsis  wiihrend 
29  Jahren.  Wiener  Medizin.  Wochensch.,  1886  n»  S5,  p.  1222. 
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que  pour  la  désinfection  des  mains  et  la  toilette  des  organes 
génitaux  externes,  et  fit  toutes  les  injections  génitales,  soit  avec 
le  thymol  à  1  p.  1000,  soit  avec  l'acide  phénique  à  25  p.  iOOO  (i). 

Herzfeld  qui  rend  compte  des  résultats  obtenus  avec  le 
thymol  dans  le  serA'ice  de  Braun,  dit  que  sur  1,004  femmes 
accouchées,  deux  seulement  sont  mortes  ;  mais  elles  avaient 
été  amenées  mourantes  à  l'hôpital,  Tune  d'hémorrhagie  par 
insertion  vicieuse  du  placenta,  l'autre  de  rupture  de  l'utérus. 
Il  n'a  donc  pas  été  observé  de  mortalité  par  septicémie,  et  la 
morbidité  n'a  pas  dépassé  le  chiffre  de  8  pour  1000.  Ce  sont 
là  des  résultats  très  remarquables. 

La  solution  au  millième  que  recommande  Cari  Braun  est 
composée  de  la  façon  suivante  : 

Thymol   1  gr. 

Alcool    )  . .    .  ^ 

^1     ,  .  aa    10  OT. 

Glycérine   S  ^ 

Eau   1000  gT. 

Le  liquide  ainsi  obtenu  serait  parfaitement  limpide.  J'ai 
voulu  me  rendre  compte  par  moi-même  de  l'aspect  de  cette 
solution,  et  je  n'ai  pas  tardé  à  reconnaître  que  le  thymol  n'y  était 
pas  entièrement  dissous.  J'ai  prié  alors  M.  Garesnier,  mon 
interne  en  pharmacie,  de  déterminer  la  composition  d'une 
solution  limpide  de  thymol  au  1/1000^,  solution  dans  laquelle 
l'antiseptique  serait  entièrement  dissous.  Garesnier  a 
trouvé  qu'il  fallait  ajouter  50 gr.  d'alcool  à  90  degrés  pour  dis- 
soudre complètement  1  gr.  de  thymol  dans  un  litre  d'eau.  Cela 
vous  montre  que  la  solubilité  du  thymol,  qui,  d'après  les 
auteurs,  serait  de  3  pour  1000,  n'est  pas  aussi  élevée,  et  je 
m'étonne  que  ce  chiffre  inexact  soit  reproduit  invariablement 
dans  tous  les  livres  de  chimie. 

Action  microbicide  du  thymoL  —  Que  vont  nous  apprendre 

(1)  Herzfeld.  L'antisepsie  obstétricale  à  la  clinique  du  professeur  von  Braun 
Fernwald.  Allr/.  Wiener  Jfcdizin.  Zcitung,  n"  42,  oct.  1889.  Analysé  dans  : 
Arch.  de  Toeologie,  janv.  1800,  p.  ."36. 
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les  expériences  de  laboratoire  ?  Pour  faire  ces  expériences,  fal- 
lait-il employer  les  solutions  alcooliques?  Mais  à  la  dose  de 
50  p.  1000,  l'alcool,  agent  antis('pti([ue,  peut  avoir  une  action 
sur  les  microbes,  action  qui  viendrait  doubler  celle  du  thymol  et 
fausserait  les  résultats.  Aussi,  avons-nous  [)référé,  M.  Mt^nal  et 
moi,  dissoudre  le  thymol  à  l'aide  de  la  soude;  le  thymol,  en  elîet^ 
se  combine  avec  la  soude  pour  former  du  thymate  de  soude, 
combinaison  définie,  très  soluble  dans  l'<'au,  analogue  à  celle 
que  fournit  le  phénol.  Pour  obtenir  cette  combinaison,  on 
mélange  le  thymol  et  la  soude,  dans  la  proportion  minime  de 
0,25  ccntigr.  de  soude  pour  un  gramme  de  thymol.  C'est  donc 
avec  le  thymate  de  soude,  et  non  avec  le  thymol  pur,  cpic  nos 
expériences  ont  été  faites. 

Je  rapporte  brièvement  les  résultats  que  nous  avons  obte- 
nus sans  revenir  sur  le  détail  des  expériences,  que  vous  con- 
naissez maintenant  très  bien. 

a)  Streptocoque  et  staphylocoque.  —  1"^  série  d'expé- 
riences. —  Le  streptocoque  ne  prolifère  pas  quand  on  ajoute 
0,165  milligr.  de  thymol  par  litre  de  bouillon. 

2®  Série.  —  Le  streptocoque,  en  plein  développement  dans 
le  bouillon  de  cvdture,  est  tué  quand  on  ajoute,  à  un  litre  de 
ce  bouillon.  0,50  centiofr.  de  thvmol. 

Pour  les  autres  expériences,  nous  nous  sommes  servis  de  la 
solution  de  thymol  au  1000^  adoptée  en  clinique,  et  nous  avons 
déterminé  le  temps  qu'il  lui  faut  pour  tuer  le  streptocoque 
déposé  sur  du  fd  de  soie,  de  la  flanelle  simple,  de  la  llanclle 
albumineuse. 

'6^  Série.  —  Le  fd  de  soie  doit  baigner  pendant  35  minutes 
dans  cette  solution,  pour  que  le  streptocoque  soit  tué. 

4"  Série.  —  11  faut  36  minutes,  quand  le  streptocoque  est 
déposé  sur  la  llanelle  simple. 

5®  Série.  —  Un  peu  plus  de  temps,  45  minutes,  est  néces- 
saire, si  le  microbe  est  incorporé  à  de  la  llanelle  albumi- 
neuse. 

7^  Série.  —  Au  sortir  de  l'antiseptique,  on  ne  soumet  plus  la 
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flanelle  à  un  lavage  à  l'eau  stérilisée  pour  enlever  l'excès  de 
thymol;  on  la  porte,  au  contraire,  directement  dans  le  bouil- 
lon de  culture,  où  elle  est  par  conséquent  enveloppée  d'une 
atmosphère  de  thymol  qui  prolonge  l'action  de  l'antiseptique  ; 
on  trouve  alors  que  le  streptocoque  est  tué  après  un  séjour  de 
6  minutes  dans  le  thymol  au  1000^. 

Nous  n'avons  pas  fait  d'expériences  cliniques  relatives  à  la 
recherche  des  microbes  dans  le  mucus  du  col  utérin  chez  les 
accouchées  soumises  aux  injections  de  thymol.  Le  temps  nous 
a  manqué  ;  mais  ces  recherches  seront  faites  bientôt,  jeTespère, 
caria  voie  est  tracée,  et  il  n'y  a  plus  qu'à  la  suivre  pour  les 
divers  antiseptiques. 

b)  Vibrion  septique.  —  Pour  le  vibrion  septique,  nous  avons 
obtenu  des  chiffres  peu  différents. 

Série  d'expériences.  — Il  faut  0,15  centigr.  de  th^miol  pour 
stériliser  un  litre  de  bouillon  contenant  du  vibrion  septique, 
bacilles  et  spores. 

2^  Série.  —  Quand  le  vibrion  est  en  voie  de  développement 
dans  le  bouillon,  c'est  0,56  centigr.  qui  deviennent  nécessaires. 

3®  Série.  —  Les  fils  de  soie  imprégnés  de  vibrion  septique 
ne  sont  stérilisés  qu'après  un  bain  de  40  minutes,  dans  une 
solution  de  thymol  au  1000^ 

4®  Série.  —  Le  même  temps,  40  minutes,  est  nécessaire 
pour  tuer  le  vibrion  septique  déposé  sur  de  la  flanelle  simple. 

5^  Série.  —  Il  faut  plus  d'une  heure,  si  le  vibrion  septique 
imprègne  la  flanelle  albumineuse. 

7®  Série.  • —  Il  ne  faut,  au  contraire,  que  10  minutes,  si  le 
bain  antiseptique  n'est  pas  suivi  d'un  lavage  de  la  flanelle 
dans  l'eau  stérilisée. 

Avantages  et  inconvénients.  —  Il  résulte  de  ces  expé- 
riences que  la  valeur  antiseptique  du  thymol  au  1000^  est 
moindre  que  celle  du  sublimé,  mais  sensiblement  égale  à  celle 
de  l'acide  phénique  et  du  sulfate  de  cuivre;  c'est  donc  un  assez 
bon  antiseptique.  Il  a  l'avantage  de  n'être  pas  toxique  :  qua- 
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lité  précieuse,  qui  pourrait  nous  engap^or  à  employer  le 
thvmol  dans  certains  cas  déterminés  où  nous  redouterions  de 
provoquer  des  intoxications.  Enfin,  son  odeur,  si  elle  est  moins 
agréable  que  celle  de  l'essence  de  thym,  n'est  ni  pénétrante,  ni 
persistante,  comme  celle  de  l'acide  pliéni([ue. 

Toutefois,  les  avantages  du  thvmol  ne  sont  pas  rachetés 
par  ses  inconvénients.  Il  est  très  peu  soluble,  aussi  est-il 
nécessaire,  pour  vu  obtenir  une  solution  limpide,  (Tajouter  à 
un  litre  d'eau,  par  gramme  de  thymol,  soit  r)0  gr.  d'alcool  à 
90^,  soit  0,25  centigr.  de  soude  caustique.  Si  nous  employons 
l'alcool,  la  solution  coûte  cher,  le  thymol  lui-même  atteignant 
un  prix  élevé.  Si  nous  nous  servons  de  la  soude  pour  faire 
dissoudre  le  thymol,  le  liquide  antiseptique  revient  à  meilleur 
marché,  mais  il  faut  toujours  c[ue  la  solution  soit  préparée  par 
le  pharmacien,  ce  qui  dans  bien  des  cas  est  impraticable. 
J'ajouterai  enfin  qu'une  solution  de  thymol  doit  être  forcément 
conservée  dans  des  flacons  en  verre,  soit  sous  forme  de  solu- 
tion concentrée,  soit  sous  forme  de  solution  au  lOOC. 

Ce  sont  là  des  inconvénients  réels,  qui  feront  préférer  au 
thymol  un  antiseptique  plus  maniable. 

Conclusions.  —  En  somme,  le  thymol  est  un  bon  antisej)- 
tique,  mais  je  ne  crois  pas  devoir  en  conseiller  l'emploi.  Xous 
avions  plus  d'avantage,  en  effet,  à  nous  servir  de  sulfate  de 
cuivre  ou  de  microcidine  qui,  plus  puissants  que  le  thymol, 
l'emportent  encore  sur  ce  dernier  au  point  de  vue  de  la  fabri- 
cation et  de  la  préparation  pharmaceutique. 

f.  —  Permanganate  de  potasse. 

Propriétés.  —  Le  permanganate  de  potasse  cristallise  en 
longues  aiguilles  prismatiques,  noires  quand  elles  sont  vues 
de  face,  et  rouge  foncé  quand  on  les  regarde  sous  une  inci- 
dence obli(|ue.  Après  une  exposition  prolongée  à  l'air,  le  reflet 
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(le  ses  cristaux  devient  en  certains  points,  bleu  d'acier,  comme 
l'iode  métallique  ;  mais  la  ressemblance  n'est  que  lointaine, 
car  l'iode  cristallise  en  lamelles  et  non  en  aiguilles,  et  sa 
couleur  est  gris  d'acier.  Le  permanganate  de  potasse  en  poudre 
est  rouge  cramoisi. 

Mis  en  paquets,  il  s'altère  bientôt  et  attaque  le  papier, 
mais  il  se  conserve  bien  dans  des  flacons  de  verre  bouchés 
avec  du  liège. 

Il  est  très  soluble  dans  l'eau  qui  en  dissout  63  gr.  par  litre, 
à  la  température  ordinaire.  La  solution  saturée  est  presque 
noire  et  absolument  opaque  ;  quand  la  solution  est  très  éten- 
due, elle  ofTre  une  belle  couleur  violette.  Il  faut  se  servir 
d'eau  distillée  pour  dissoudre  le  permanganate  de  potasse, 
si  on  veut  que  la  solution  ne  s'altère  pas.  Quand  on  emploie 
de  l'eau  ordinaire  qui  contient  des  matières  organiques  en 
suspension,  ces  dernières  décomposent  le  permanganate,  et 
le  titre  de  la  solution  s'affaiblit.  On  voit  alors  se  produire 
du  sesquioxyde  brun  de  manganèse  qui  se  dépose  sur  les 
bords  du  vase,  ou  donne  lieu  à  un  précipité,  suivant  son 
abondance. 

La  propriété  chimique  essentielle  du  permanganate  de  po- 
tasse est  la  facilité  avec  laquelle  il  abandonne  une  partie  de 
son  oxygène  aux  matières  oxydables  ;  il  détruit  les  substances 
organiques  en  les  brûlant,  et  les  transforme  en  eau  et  en 
divers  acides  oxygénés,  par  la  combinaison  de  son  oxygène 
avec  Fhydrogène  et  le  carbone  de  ces  matières  organiques. 
Il  représente  donc,  en  quelque  sorte,  de  l'oxygène  condensé, 
en  combinaison  solide  et  de  transport  facile.  En  se  désoxy- 
dant,  il  donne  lieu  à  la  formation  de  sesquioxyde  brun  de 
manganèse,  produit  plus  stable  ;  la  solution,  de  pourpre 
ou  de  violette  qu'elle  était,  devient  brunâtre  ou  se  décolore, 
et  les  matières  organiques,  le  linge,  par  exemple,  prennent 
une  coloration  brune  en  se  recouvrant  de  sesquioxyde  de 
manganèse.  C'est  ce  qui  arrive  également  quand  on  trempe 
les  mains  dans  la  solution  de  permanganate,  mais  il  est 
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facile  de  les  décolorer  avec  une  solution  (!(,'  hisullitc  de  soinhi 
ou  d'acide  sulfureux. 

Historique.  — Les  cIiirurgi(Mis  ont  (îtahli  d(;j)uis  loni^lcnijîs 
les  propriétés  désinfectantes  du  ppi-mnnganatcî  de  potasse. 
Demarquay  (1)  ([ui  avait  vu  empl(  )y cr  en  A  nj^leterre  les  solut  i(  )ns 
de  permanganate  de  potasse,  les  préconisait  ])(mv  désiiifijcter 
les  cancers,  les  abcès  profonds,  les  plaies  d(;  niaiivnise 
nature,  etc.;  il  s'en  sorvnil  aussi  pour  le  lavage  des  mains 
imprégnées  d'odeur  cadavéri(jue.  ^\'inclvel  remployait  j)()ur 
pratiquer  des  injections  intra-utérines  (2),  et  G.  l>rauu  nous 
apprend  qu'il  en  faisait  usage,  chez  quel([nes  accoucliées, 
depuis  1858(3). 

Pour  mon  compte  personnel,  j'utilise  le  permanganate  de 
potasse,  en  solution  au  1000*',  depuis  (juinze  ou  vingt  ans,  avant 
par  conséquent  que  la  méthode  antisepti([U(î  fut  bien  connue. 
J'en  faisais  principalement  usage  chez  les  femmes  dont  les 
lochies  étaient  fétides,  car  j'avais  remar([ué  que  la  fétidité  dispa- 
raissait vite,  quand  je  prenais  soin  de  midtiplier  les  injec- 
tions au  permanganate.  J'acquis  donc  la  convicliou  cpic  le 
permanganate  de  potasse  est  un  désinfectant  et  un  désodo- 
rant  de  premier  ordre.  Il  m'a  donné  de  si  bons  résultats  que  je 
conserve  encore  une  prédilection  marquée  pour  lui,  bien  (pif 
depuis  quelques  années  un  certain  nombre  d'antisepticpies 
plus  puissants  soient  venus  en  restreindre  remi)loi. 

Autrefois,  j'enq)loyais  à  la  Maternité  la  solution  de  per- 
manganate do  potasse  au  1000%  les  résultats  étaient  excel- 
lents, la  désinfection  des  lochies  rapide,  mais  comme  «pielcjnes 
femmes  se  plaignirent  (pie  les  injections  i)rovoquaient  de  la 
brûlure, je  diminuai  demoitiéletitrcde  lasolution, et  m'arrétaià 
celui deO, 50  centigr.de  permanganate  de  potasse  \y<\v  liire.  Les 

(1)  Demarquay.  Du  permanganate  de  potasse  comme  désinfectant.  Comptes 
rcjulna  (Ic.t  .scancrs  de  CAead.  des  xc/'cure.f,  27  avril  18G;?.  p.  852. 

(2)  WiNCivEL.  JJie  Pathologie  luid  T/iej-opie  des  Woehenhettcs.  Berlin,  IStll»,  p. 32. 

(3)  Beaux.  Ueber  die  Salubritiitsverhaltnisse,  etc.  Wiener  mcdizin.  WocJwns., 
188(),  no  35. 
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résultats  furent  tout  aussi  bons,  et  les  femmes  n'éprouA'èrent 
plus  de  brûlure.  J'adoptai,  par  conséquent,  la  solution  à 
1  p.  2000,  tout  aussi  efficace  que  la  solution  plus  forte,  et 
qui  n'en  présente  pas  les  inconvénients. 

Action  microbicide  du  permanganate  de  potasse.  —  Quelle 
est  la  valeur  antimicrobienne  du  permanganate  de  potasse  ? 
Pour  répondre  à  cette  question,  je  ne  m'arrêterai  pas  aux 
recberclies  deDavaine,  deJalan  de  la  Croix,  ni  de  M.  Miquel, 
et  j'arrive  de  suite  à  nos  expériences  de  laboratoire. 

a)  StJ^eptocoque  et  staphylocoque.  —  En  expérimentant 
avec  la  solution  à  0,50  p.  1000,  nous  avons  trouvé  que  le 
streptocoque  qui  imprègne  : 

les  fils  de  soie  est  tué  en  30  minutes. 

la  flanelle  simple   —      30  — 

—  albumineuse   —       35  — 

—  —  sans  lavage        —       15  — 

Xous  avons  répété  les  mêmes  expériences  avec  une  solution 
moitié  moins  forte,  ne  renfermant, par  conséquent, que  0.25  cen- 
tigr.  de  permanganate  par  litre,  et  les  chiffres  obtenus  ont 
été  exactement  les  mêmes  :  30  minutes,  30  minutes,  35  minutes, 
15  minutes.  C'est  un  fait  assez  extraordinaire,  mais  qui  ne 
nous  a  pas  trop  surpris,  puisque  nos  recherches  antérieures 
nous  avaient  déjà  montré,  que  l'action  microbicide  d'un  liquide 
n'est  pas  exactement  proportionnelle  à  la  quantité  d'antisep- 
tique qu'il  renferme. 

Ainsi,  l'expérimentation  nous  apprend  que  nous  pouvons 
employer  indifféremment  la  solution  de  permanganate  de 
potasse  à  0,25  centigr.  et  à  0,50  centigr.  par  litre,  et  que  nous 
obtiendrons  les  mêmes  effets  avec  l'une  qu'avec  l'autre; 
nous  sommes  donc  parfaitement  autorisés  à  ne  faire  usage,  pour 
nos  accouchées,  que  delà  solution  faible  contenant  0,25  centig. 
de  permanganate  pour  1000.  Mais  en  réalité,  celan'apas  grande 
importance.  Faites  dissoudre  0.25  centigr.  ou  0.50  centigr.  de 
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permanganate  par  litre,  vous  aurez  deux  solutions  presque 
aussi  bon  marché  l'une  que  l'autre,  et  aussi  peu  irritantes  ; 
elles  seront  d'ailleurs  à  peu  près  également  foncées  en  cou- 
leur, et  auront  par  conséquent,  au  même  degré,  l'inconvé- 
nient de  teindre  en  brun,  les  mains,  les  linges  et  les  divers 
objets. 

Au  point  de  vue  du  pouvoir  antiseptique,  les  solutions  de 
permanganate  de  potasse  à  0,25  et  0,50  p.  1000,  se  rapprochent 
beaucoup  des  solutions  de  sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1000  et  de 
thymol  à  1  ]).  1000.  qui  tuent  le  streptocoque  dans  les  3®, 
4®  et  5"  séries  d'expériences,  en  35,  35,  45  minutes  ;  mais, 
dans  la  7"^  série  d'expériences  (flanelle  non  lavée),  une  différence 
assez  grande  s'accuse  entre  le  permanganate  de  potasse  et 
ces  deux  autres  antiseptiques.  Tandis,  en  effet,  que  le  thymol 
n'exige,  pour  tuerie  streptocoque,  qu'un  contact  de  G  minutes 
et  le  sulfate  de  cuivre  qu'un  contact  de  10  minutes,  le  per- 
manganate a  besoin  de  15  minutes.  Cette  infériorité  s'explique 
facilement  par  l'instabilité  de  ce  dernier  corps,  instabilité  sur 
laquelle  j'ai  déjà  insisté  ;  le  permanganate  entraîné  avec  la 
ffanelle  est,  en  effet,  rapidement  décomposé  par  les  substances 
organiques  du  bouillon  de  culture,  de  sorte  que  l'action  anti- 
septique secondaire  disparaît  en  totalité  ou  en  partie  ;  le  sul- 
fate de  cuivre  et  le  thymol,  au  contraire,  qui  ne  sont  pas 
attaqués  par  les  substances  organiques,  restent  au  contact 
du  streptocoque  sans  avoir  subi  de  modilications,  et  pour- 
suivent, dans  le  bouillon  de  culture,  leur  action  microbicide 
déjà  commencée  dans  le  bain  antiseptique. 

Le  permanganate  de  potasse  se  décomposant  vite,  son 
action  doit  être  d'autant  plus  faible  que  la  quantité  de  matière 
organique,  avec  laquelle  il  est  en  contact,  est  plus  considérable. 
Cette  remarque  nous  a  engagé  à  prêter  une  grande  attention 
aux  recherches  de  la  6®  série,  entreprises  avec  une  solution  sans 
cesse  renouvelée.  Quand  on  trempe  la  flanelle  albumineuse, 
imprégnée  de  streptocoque,  dans  le  permanganate  de  potasse  au 
repos,  il  arrive  que  ce  sel  agit  non  seulement  sur  le  strepto- 
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coque,  mais  encore  sur  les  substances  organiques  indifférentes, 
flanelle  et  albumine,  ce  qui  affaiblit  sans  profit  le  titre  de  la 
solution  antiseptique. 

De  là  une  cause  possible  d'efreur  ;  aussi  l'avons-nous  évitée 
en  renouvelant  constamment  le  liquide  dans  lequel  trempait 
la  flanelle,  de  telle  sorte  que  ce  liquide  gardait  un  titre  cons- 
tant. Il  semble  à  priori  que  la  puissance  antiseptique  du  per- 
manganate doive  être  plus  grande  dans  ces  nouvelles  con- 
ditions. Cependant,  la  flanelle  traitée  par  le  permanganate  de 
potasse  à  0,25  p.  1000,  au  repos,  étant  stérile  au  bout  de  34  mi- 
nutes, celle  qui  fut  soumise  à  Faction  du  même  liquide,  cons- 
tamment renouvelé,  ne  devint  stérile  qu'au  bout  de  33  mi- 
nutes ;  il  nV  a  donc  presque  pas  de  différence.  Une  seconde 
expérience,  entreprise  dans  les  mêmes  conditions  donna  le 
chiffre  de  32  minutes.  On  s'explique  ce  fait,  qui  semble  anormal, 
en  se  rappelant  que  les  liquides  très  fluides,  alors  même  qu'ils 
paraissent  privés  de  mouvement ,  sont  cependant  agités 
sans  cesse  par  des  courants  intérieurs,  qui  ont  pour 
effet  de  rétablir  réquilil)re  de  composition,  quand  il  est 
troublé,  et  de  rendre  le  liquide  homogène  dans  toutes  ses 
parties. 

Le  permanganate  de  potasse  à  0,25  p.  iOOO,  employé  en 
injection  intra-utérine  immédiatement  après  l'accouchement, 
et  en  injections  vaginales  trois  fois  par  jour  pendant  les  suites 
de  couches,  ne  tue  pas  les  microbes  du  vagin,  ni  ceux  du  col, 
aussisùrement  queles  antiseptiques  que  nous  venons  d'étudier. 
Nous  avons  trouvé,  en  effet,  que  chez  2  femmes  seulement  sur 
10  le  mucus  du  col  ne  contenait  pas  de  microbes. 

h)  Vibrion  septique.  —  Il  était  naturel  de  penser  que  le 
permanganate  de  potasse,  qui  abandonne  si  facilement  de 
l'oxvgène,  aurait  une  puissante  action  microbicide  sur  le  vibrion 
septique,  organisme  anaérobie.  !Mais  ]\I.  Vignal  a  trouvé  que, 
pour  obtenir  la  stérilisation  du  vibrion  septique  et  de  ses 
spores,  dans  les  solutions  de  permanganate  de  potasse  à 
0j50  p.  1000,  il  était  nécessaire  que 
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les  fils  de  soie  y  séjournent  pendant  35  min. 

la  flanelle  simple  y  séjourne   —  35 

— •      albumineuse   —  40 

—  —  sans  lavage   —  IG 

Ce  sont  encore  ù  peu  près  les  mêmes  chiffres,  quand  on  expé- 
rimente avec  le  permanganate  dépotasse  a  0,25  p.  1000. 

Emploi  clinique.  — L'expérimentation  vient  donc  confirmer 
en  partie  ce  que  la  clinique  m'avait  appris  depuis  longtemps, 
que  le  permanganate  do  potasse  est  un  agent  efficace  contre  le 
vibrion  septique  et  la  fièvre  putride  engendrée  par  la  rétention 
des  membranes  ou  du  placenta.  L'emploi  des  solutions  de  per- 
manganate est  donc  rationnel,  et  parfaitement  indiqué  toutes 
les  fois  que  les  lochies  sont  fétides,  et  qu'on  a  des  raisons  pour 
éviter  l'emploi  des  antiseptiques  toxiques  comme  le  biclilorure 
de  mercure,  le  biiodure,  l'acide  phénique.  Vous  vous  en  servirez 
plus  particulièrement  chez  les  albumiiiuriques  dont  les  reins 
fonctionnent  mal,  chez  les  anémiées  qui  sont  très  sensibles  k  l'ac- 
tion des  antiseptiques ,  et  enfin  chez  les  femmes  qui  présentent  des 
symptômes  d'intoxication  par  le  sublimé  ou  l'acide  phénique. 
C'est  dans  ces  mêmes  conditions  que  je  recommande  encore 
le  sulfate  de  cuivre  et  la  microcidine. 

Le  permanganate  de  potasse  est  excellent  pour  les  trauma- 
tismes  étendus,  les  plaies  anfractueuses  qui  offrent  à  l'absorp- 
tion de  grandes  surfaces.  Il  est  enfin  très  utile  dans  tous  les 
cas  où  les  lochies  sont  rendues  fétides  par  la  putréfaction, 
dans  les  organes  génitaux,  de  caillots,  de  membranes,  de 
débris  de  placenta;  on  l'emploiera  alors  avec  avantage,  non 
seulement  pour  les  injections  vaginales,  mais  surtout  pour 
les  injections  intra-utérines. 

Conclusions.  —  Bon  marché,  facile  à  transporter  en  paquets 
et,  de  préférence,  en  petits  flacons,  très  maniable  et  se  dissol- 
vant instantanément  dans  l'eau,  non  toxique,  le  permanganate 
de  potasse  mérite  donc  d'être  conservé  parmi  les  meilleurs 
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antiseptiques.  En  clinique,  il  se  montre  supérieur  à  ce  que 
semblent  indiquer  les  données  fournies  par  le  laboratoire  d'ex- 
périmentation. Je  vous  conseille  de  l'employer  souvent,  sur- 
tout pour  les  injections  intra-utérines,  chez  les  nouvelles 
accouchées  dont  la  température  dépasse  la  moyenne  normale, 
et  il  vous  rendra,  dans  ce  cas,  de  grands  services,  comme  il 
m'en  a  rendu  à  moi-même. 

g.  —  Acide  salicylique. 

L'acide  salicylique  cristallise  en  aiguilles  blanches,  longues 
et  déliées  ;  mais,  comme  elles  sont  très  fragiles,  elles  se  cas- 
sent facilement,  et  alors  l'acide  salicylique  se  présente  sous 
la  forme  d'une  poudre  légère  et  soyeuse.  Quand  on  l'approche 
des  fosses  nasales,  cette  poudre  provoque  l'éternuement  et  la 
toux.  En  vertu  de  leur  légèreté,  les  cristaux  d'acide  salicy- 
lique voltigent  dans  l'air  toutes  les  fois  qu'on  les  manie  ;  ils 
irritent  la  gorge  et  les  voies  respiratoires,  ce  qui  constitue  un 
réel  inconvénient,  et  rend  presque  impossible  l'emploi  du 
coton  salicylé. 

L'acide  salicylique  est  très  soluble  dans  l'alcool,  très  peu 
soluble,  au  contraire,  dans  l'eau;  or,  la  dose  clinique  étant 
de  5  gr.  par  litre,  il  faut  ajouter  de  l'alcool  pour  permettre  à 
l'acide  salicylique  de  se  dissoudre  à  cette  dose.  J'ai  prié 
M.  Garesnier,  mon  interne  en  pharmacie,  de  déterminer  exacte- 
ment la  solubilité  de  l'acide  salicylique  dans  un  mélange  d'al- 
cool et  d'eau.  De  ses  recherches,  il  résulte  que,  pour  obtenir 
une  solution  aqueuse,  limpide,  contenant  5  gr.  d'acide  salicy- 
lique pour  1000,  il  est  nécessaire  d'ajouter  à  l'eau  100  gr. 
d'alcool  à  90^  par  litre  de  solution. 

Mais  au  lieu  d'ordonner  un  litre  de  solution  préparée  de 
cette  façon,  on  pourra  formuler  plus  simplement  : 

Acide  salicvlique   5  gr  . 

Alcool  à  90^   100  — 

Pour  usage  externe. 
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On  se  servira  de  cette  solution,  contenue  dans  un  petit 
flacon,  pour  ])réparer  extemporanément  un  litre  de  solution 
aqueuse  d'acide  salicylique. 

Action  microbicide  de  l'acide  salicylique.  —  Il  faut 
0  gr.  700  d'acide  salicylique  par  litre,  pour  empêcher  le  déve- 
loppement du  streptocoque  ou  du  staphylocoque  dans  le 
bouillon  de  culture,  et  il  est  nécessaire  d'en  ajouter  de 
0  gr.  730  à  0  gr.  835  pour  tuer  ce  microbe  en  voie  de  puUu- 
lation  dans  le  bouiHon. 

Pour  les  expériences  suivantes,  nous  n'avons  pas  voulu  nous 
servir  de  la  solution  à  5  p.  LOOO  contenant  100  gr.  d'alcool, 
parce  que  nous  désirions  éviter  que  les  résultats  ne  fussent 
inlluencés  par  l'action  antiseptique  propre  à  Talcool.  Nous 
avons  donc  employé  la  solution  aqueuse  d'acide  salicylique  à 
2  gr.  50  par  litre,  et  nous  avons  trouvé  que  le  streptocoque 
qui  imprègne 

les  fils  do  soie,  est  tué  après  un  séjour  de  35  min.  dans  cette  solution, 
la  lîanelle  sini})le  —         —  3()    —  —  — 

—  albuniineuse  —         —  45    —         —  — 

—  sans  lavage    —        —  35    —         —  — 

Nous  n'avons  pas  jugé  utile  de  faire  des  recherches  cliniques 
sur  les  microbes  renfermés  dans  le  mucus  du  col  de  l'utérus, 
pendant  les  suites  de  couches. 

Ces  chiiFres,  surtout  le  dernier,  montrent  ([ue  l'acide  sali- 
cylique est  un  antiseptique  peu  puissant,  bien  inférieur  au 
thymol,  par  exemple,  qui,  dans  la  dernière  expérience,  tue  le 
streptocoque  en  6  minutes,  bien  inférieur  également  au  per- 
manganate de  potasse  qui  le  tue  en  15  minutes. 

Inconvénients.  —  L'acide  salicylique  n'est  pas  inoffensif; 
on  observe  quehpiefois  des  phénomènes  d'intoxication  quand 
il  est  pris  à  Tintérieur,  même  à  la  dose  minime  de  2  à  3  gr.  Il 
coûte  cher  et  l'alcool  qui  est  nécessaire  pour  le  dissoudre, 
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revient  à  un  prix  élevé.  C'est  un  inconvénient  réel,  que  ne 
rachètent  d'ailleurs  pas  des  avantages  suffisants,  ainsi  que 
cela  résulte  de  nos  expériences. 

Conclusions.  —  En  résumé,  l'acide  salicylique,  employé 
en  obstétrique,  n'a  qu'une  puissance  antiseptique  médiocre; 
il  coûte  cher,  et,  pour  se  dissoudre,  exige  une  assez  grande 
dépense  d'alcool  ;  enfin,  il  n'est  pas  exempt  de  danger;  rien  ne 
milite  donc  en  sa  faveur,  et  je  crois  qu'il  est  bon  de  l'aban- 
donner. 

h.  —  Acide  borique. 

L'acide  borique  se  présente  sous  forme  de  minces  lamelles 
blanches,  d'aspect  nacré  et  brillant,  très  légères,  d'un  goût 
faiblement  acide.  11  est  assez  peu  soluble  dans  l'eau  qui  en 
dissout  40  gr.  par  litre  à  20*^,  et  29  gr.  seulement  à  lO''  ;  à 
la  température  de  l'ébuUition,  il  s'en  dissout  une  quantité  beau- 
coup plus  grande  (290  grammes),  dont  la  majeure  partie  cris- 
tallise par  refroidissement.  On  se  sert,  le  plus  souvent,  en  méde- 
cine, de  la  solution  saturée  d'acide  borique,  que  l'on  obtient 
en  faisant  dissoudre  dans  l'eau  bouillante  un  excès  d'acide 
borique  ;  par  le  refroidissement,  l'excès  d'acide  se  dépose,  et  la 
solution  qui  reste  est  à  saturation. 

On  devrait  ne  jamais  ordonner  que  des  solutions  boriquécs 
préparées  de  cette  façon,  au  moins  on  serait  sûr  que  l'eau 
qui  a  servi  à  faire  la  solution  est  à  peu  près  stérilisée,  puis- 
qu'elle aurait  été  portée  à  l'ébuUition.  L'acide  borique  est,  en 
effet,  un  très  faible  antiseptique,  et  l'opinion  que  s'en  font  nom- 
bre de  médecins  et  de  sages-femmes  et,  après  eux,  les  gens  du 
monde  qui  le  regardent  comme  un  excellent  antiseptique,  est 
tout  à  fait  erronée.  C'est  cependant  l'antiseptique  le  plus  en 
faveur,  probablement  parce  que  son  maniement  est  commode  : 
il  n'a  pas  d'odeur,  il  n'est  pas  irritant  ;  mais  pour  dire  vrai,  s'il  n'a 
aucun  inconvénient,  il  n'a  guère  d'efficacité.  Cette  absence  d'in- 
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convénients  est  môme  un  désavantage,  car  on  s'en  sert  volon- 
tiers, et  l'on  néglige  alors  d'employer  d'autres  antiseptiques 
plus  puissants  et  plus  utiles,  mais  dont  le  maniement  doit  être 
surveillé.  Je  voudrais  réagir  contre  cet  enthousiasme  irréfléchi 
pour  l'acide  borique,  et  ôter  de  l'esprit  de  bien  des  médecins 
cette  opinion  funeste  que  c'est  un  antiseptique  suffisamment 
eflicace  pour  écarter  toute  inquiétude.  Nos  expériences  de 
laboratoire  sont  bien  concluantes  à  cet  égard. 

Action  microbicide  de  l  acide  borique.  — Les  expériences 
de  la  1'"*'  série  nous  apprennent  qu'il  faut  ajouter  3  gr.  335  d'a- 
cide borique  par  litre  de  bouillon  pour  empêcher  le  développe- 
ment du  streptocoque.  Celles  de  la  2®  série  nous  montrent  qu'une 
quantité  encore  plus  grande,  7  gr.  60  d'acide  borique,  est  néces- 
saire pour  tuer  le  streptocoque  qui  pullule  dans  le  bouillon  de 
culture. 

Pour  les  séries  suivantes,  nous  avons  employé  la  solution 
d'acide  borique  à  30  gr.  pour  1000  qui  est,  à  peu  de  chose  près, 
la  solution  saturée  à  la  température  ordinaire.  Or,  dans  toutes 
nos  expériences,  qu'il  s'agisse  du  fd  imprégné  de  streptocoque, 
de  la  flanelle  simple,  ou  de  la  flanelle  albumineuse  avec  ou  sans 
lavage,  nous  avons  trouvé  qu'après  un  séjour  d'une  heure  dans 
la  solution  boriquée,  le  streptocoque  A^vait  encore.  Ce  laps  de 
temps  nous  a  paru  sulfisant  et  nous  n'avons  pas  poussé  nos 
recherches  plus  loin.  Faut-il  une  heure  et  demie,  deux  heures 
ou  davantage  pour  tuer  le  streptocoque  ?  Nous  ne  l'avons  pas 
déterminé  et,  en  l'espèce,  cela  a  peu  d'importance.  Une  sub- 
stance qui,  après  avoir  agi  pendant  soixante  minutes  sur  un 
microbe,  n'a  pas  détruit  la  vitalité  de  ce  dernier,  est  un  anti- 
septique de  peu  de  valeur  dans  la  thérapeutique  des  maladies 
causées  par  le  développement  de  ce  microbe. 

Emploi  clinique.  —  L'acide  borique  est  donc  presque  aussi 
insulUsant  que  l'eau  pure,  pour  empêcher  et  surtout  pour  com- 
battre la  fièvre  puerpérale,  aussi  ne  doit-il  guère  être  employé 
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chez  les  femmes  en  couches.  Est-ce  à  dire  qu'il  faille  le  bannir 
de  la  pratique  obstétricale  ?  Assurément  non,  car  il  est  des  cir- 
constances où  l'on  ne  peut  faire  usage  d'antiseptiques  tant 
soit  peu  toxiques  ;  on  aura  alors  recours  à  l'acide  borique. 
D'ailleurs,  si  la  solution  d'acide  borique  n'a  pas  le  pouvoir 
de  tuer  le  stre  ptocoque,  du  moins  elle  constitue  pour  lui  un 
mauvais  terrain  de  culture.  Si  donc,  on  maintient  constamment 
plongés  dans  un  bain  borique,  les  tissus  qui  sont  exposés  à  être 
envahis  parle  streptocoque,  on  évitera  l'infection  dans  une  cer- 
taine mesure.  C'est  ce  que  j'ai  fait  dans  le  traitement  post-opé- 
ratoire de  quelques  grossesses  extra-utérines.  Parfois,  en  effet, 
le  sac,  qui  a  été  incisé,  puis  suturé  à  la  paroi  abdominale,  reste 
ouvert  et,  par  conséquent,  accessible  aux  germes  ;  on  fait  alors, 
dans  ce  sac,des  injections  très  fréquentes  aA^ecla  solution  d'acide 
borique,  car  il  serait  dangereux  d'employer,  pour  cet  usage, 
des  antiseptiques  puissants,  comme  le  sublimé  ou  l'acide  plié- 
nique,  dont  l'absorption,  rendue  inévitable  par  la  fréquence  des 
injections,  et  parla  rétention  d'une  partie  du  liquide  dans  la 
poche,  exposerait  la  malade  aux  dangers  d'une  intoxication. 
L'eau  boriquée  entraine  mécaniquement  les  débris  organiques 
qui  se  détachent  du  sac  et  du  placenta;  puis,  quand  l'irrigation 
est  terminée,  il  reste  dans  la  poche  une  certaine  quantité 
de  solution  qui  constitue  un  bain  antiseptique,  dans  lequel  le 
placenta  se  conserve  assez  bien  sans  se  putréfier  ;  c'est,  en 
quelque  sorte,  la  réalisation  clinique  de  l'expérience  que  je 
vous  ai  signalée  (voyez  p.  198;.  en  vous  disant  que  des  mor- 
ceaux de  placenta  abandonnés  dans  un  verre  contenant  une 
solution  d'acide  borique,  peuvent  y  rester  pendant  plusieurs 
jours  sans  s'y  altérer. 

L'acide  borique  sera  excellent  aussi  pour  l'irrigation  continue 
qu'on  ne  peut  pratiquer  avec  des  antiseptiques  énergiques. 

Chez  la  femme  enceinte  et  la  femme  nouvellement  accouchée, 
on  voit  apparaître  quelquefois  de  la  cystite  purulente,  qui  doit 
être  traitée  par  les  injections  vésicales.  Vous  ferez  ces  lavages 
de  la  vessie  avec  la  solution  d'acide  borique  à  20  grammes  par 


ACIDE  RORIQUi: 


293 


litre,  mais  vous  ne  dépasserez  pas  ce  titre,  sans  quoi  vous  vous 
exposeriez  à  produire  des  hématuries,  ainsi  que  l'a  montré 
M.  le  professeur  Guyon,  qui  s'est  servi  le  premier,  dès  1877, 
d'acide  borique  comme  antiseptique  vésical,  sur  le  conseil  de 
M.  Pasteur  (i). 

Je  vous  dirai  bientôt  que,  dans  le  but  d'éviter  les  compli- 
cations inflammatoires  des  gerçures  et  des  crevasses  du 
mamelon,  je  maintiens,  en  permanence,  sur  les  seins,  des  com- 
presses imbibées  d'une  solution  de  sublimé.  Or,  quelquefois, 
chez  les  femmes  à  ])eau  fine  et  sensible,  il  se  développe  de 
riiydrargyrie  ;  je  suspends  alors  l'emploi  du  sublimé  et  je 
fais  usage  de  compresses  trempées  dans  l'acide  borique.  La 
plupart  des  accoucheurs,  du  reste,  ne  se  servent  que  de  solution 
boriquée  pour  le  pansement  des  mamelles.  Je  sais  que  Tacide 
borique  ne  tuera  ni  les  streptocoques,  ni  les  staphvlocoques 
fixés  sur  le  mamelon;  mais  il  s'opposera  à  leur  pullulation,  il 
les  engourdira  en  quelque  sorte,  jusqu'au  moment  où  ils 
seront  entraînés  par  un  lavage,  ou  peut-être  même  jusqu'à  ce 
que,  par  la  cicatrisation  de  la  gerçure  ou  de  la  crevasse,  la 
mamelle  ne  soit  plus  susceptible  d'être  infectée  par  ces  micro- 
bes. Si  le  pansement  a  été  bien  fait,  on  ne  verra  probablement 
se  développer  ni  lymphangite,  ni  abcès. 

Enfin,  l'acide  borique  est  précieux  chez  les  enfants.  Il  sert 
au  lavage  des  yeux,  au  pansement  des  excoriations  de  la  peau, 
et  assez  souvent  il  entre  dans  la  composition  de  la  poudre  des- 
tinée au  traitement  de  Térythème  des  fesses. 

Conclusions.  —  En  résumé,  l'acide  borique  est  un  antisep- 
tique de  très  faible  valeur,  et  ne  trouve  d'indication  que  dans 
des  cas  exceptionnels;  il  doit  être,  en  quelque  sorte,  le  pis- 
aller  des  antiseptiques  communément  employés. 

(1)  Pasteur.  Comptes  rendus  des  séances  de  VAcad.  des  Sciences,  1880.  t.  90, 
p.  1043. 
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i.  —  Naphtol. 

Le  naphtol  est  un  phénol  dérivé  de  la  naphtaline.  On  emploie 
en  médecine  deux  naphtols  isomères  désignés  sous  les  noms 
de  naphtol  a  et  de  naphtol  g.  Ils  diffèrent  assez  peu  Fun  de 
l'autre,  aussi  bien  au  point  de  vue  clinique  qu'au  point  de  vue 
thérapeutique  ;  toutefois  le  naphtol  a  serait  deux  fois  plus 
antiseptique  que  le  naphtol  g  et  moins  toxique. 

Le  naphtol  (3  est  cependant  le  plus  employé,  c'est  donc  lui 
que  j'aurai  en  A^ue  dans  l'étude  qui  va  suivre;  il  cristallise  en 
lamelles  micacées,  brillantes,  incolores  ou  quelquefois  rosées, 
presque  inodores,  d'une  saveur  voisine  de  celle  du  phénol.  Il 
est  très  peusoluble  dans  l'eau,  qui  n'en  dissout  que  0  gr.  20 
par  litre,  très  soluble,  au  contraire,  dans  l'alcool,  l'éther,  le 
chloroforme,  la  glycérine.  On  peut  augmenter  la  solubilité  du 
naphtol  dans  l'eau  par  l'addition  d'alcool  ;  ainsi,  en  ajoutant 
seulement  10  grammes  d'alcool  par  litre  d'eau,  il  se  dissout 
0  gr.  40  centigr.  de  naphtol  ;  en  ajoutant  50  gr.  d'alcool,  il  se 
dissout  i  gr.  de  naphtol. 

Le  naphtol  a  été  introduit  en  thérapeutique  par  M.  le  pro- 
fesseur Bouchard,  qui  Ta  recommandé  principalement  pour  l'an- 
tisepsie de  l'intestin;  vous  savez,  en  effet,  qu'un  antiseptique 
intestinal  doit  répondre  aux  deux  conditions  suivantes  :  n'être 
pas  toxique  et  être  peu  soluble.  Le  naphtol  (3  n'est  pas  toxique 
aux  doses  où  son  activité  est  suffisante,  car  on  peut  en  absorber 
2  gr.  50  par  jour  et  même  davantage,  sans  en  éprouver  le 
moindre  inconvénient. 

Après  la  publication  des  travaux  de  M.  Bouchard,  quelques 
accoucheurs  pensèrent  qu'on  pourrait  utiliser  avec  avantage 
le  naphtol  en  obstétrique.  M.  Pinard  l'employa  alors  pour  les 
injections  vaginales  simples  et  pour  Tirrigation  continue,  et 
M.  Budins'enservit  contre  l'ophtalmie  purulente  des  nouveau- 
nés.  On  a  appliqué  aussi  des  compresses  trempées  dans  la 
solution  naphtolée  sur  les  mamelons  atteints  de  crevasses. 
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J'en  ai  fait  usage  à  mon  tour,  pour  en  expérimenter  la  valeur. 
Une  de  mes  salles  a  été  consacrée  pendant  quelque  temps  au 
naplitol  :  A  chacune  des  accouchées  de  cette  salle  on  faisait, trois 
fois  par  jour,  des  injections  vaginales  avec  la  solution  de  naph- 
tol  J  h  0,20  centigr.  par  litre.  Les  résultats  fournis  par  le 
naphtol  furent  peu  satisfaisants.  L'état  sanitaire  de  la  salle 
laissa  constamment  à  désirer,  plusieurs  femmes  y  devinrent 
malades,  elles  eurent  delà  fièvre,  des  frissons,  et  il  ne  fut  pas 
rare  d'observer  des  températures  atteignant  38**, 5,  39**  ou  même 
davantage  ;  en  un  mot,  le  naphtol  n'empêchait  pas  la  morbidité, 
alors  que,  dans  les  autres  salles,  l'état  sanitaire  était  bon.  Ces 
constatations  cliniques  tendaient  donc  à  prouver  que  le  naphtol 
n'est  pas  un  bon  antisepti([ue  obstétrical  et,  de  fait,  ^L  Vignal 
et  moi,  nous  sommes  arrivés  <à  la  même  conclusion  à  la  suite 
de  nos  expériences  de  laboratoire  que  je  vous  rappellerai  briè- 
vement. 

Action  microbicido  du  naphtol.  —  11  faut  ajouter  0  gr.  70 
de  naphtol  g,  par  litre  de  bouillon,  si  on  veut  que  le  streptoco- 
que ne  se  développe  pas;  1  gramme  de  naphtol  devient  néces- 
saire, quand  le  streptocoque  est  en  voie  de  prolifération. 

En  employant,  dans  les  cinq  séries  d'expériences  suivantes, 
la  solution  de  naphtol  J  à  0,40  centigr.  par  litre,  ^L  Vignal  a 
constaté  qu'il  fallait,  comme  avec  l'acide  borique,  plus  d'une 
heure  pour  tuer  le  streptocoque  déposé  soit  sur  les  touffes  de 
fil,  soit  sur  la  flanelle  simple  ou  la  flanelle  albumineuse,  autre- 
ment dit  (|ue,  dans  les  conditions  où  nous  nous  sommes  placés, 
la  solution  de  naphtol  n'a  qu'un  pouvoir  antiseptique  illusoire. 
Il  faudrait  qu'une  injection  vaginale  à  l'eau  naphtolée  durât 
plus  d'une  heure,  deux  heures  peut-être,  ou  davantage,  pour 
qu'elle  fût  capable  de  détruire  la  vitalité  des  streptocoques 
contenus  dans  le  vagin. 

Avec  le  vibrion  septique,  nous  avons  obtenu  exactement  les 
mêmes  chiffres  ;  il  faut  encore  0  gr.  70  de  naphtol  g,  dans  la 
1"  série  d'expériences,  et  1  gr.  25  dans  la  seconde  série,  pour 
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stériliser  le  bouillon  inoculé  avec  le  vibrion  septique.  Enfin, 
dans  les  autres  expériences,  la  stérilisation  n'était  pas  encore 
obtenue  au  bout  d'une  heure. 

Emploi  clinique.  —  Le  naphtol  est  donc  un  antiseptique 
trop  faible  pour  être  employé  dans  le  traitement  curatif  de  la 
fièvre  puerpérale.  Il  est  insuffisant  également  pour  s'opposer 
à  l'éclosion  de  cette  maladie,  témoin  ce  qui  s'est  passé  dans  la 
salle  où  nous  avions  soumis  les  accouchées  à  ce  médica- 
ment. De  plus,  il  irrite  parfois  la  muqueuse  vulvo-vaginale. 

Je  puis  donc  conclure,  et  de  notre  expérience  clinique  et  de 
nos  recherches  bactériologiques,  que  le  naphtol  doit  être  écarté 
de  la  pratique  obstétricale  ordinaire.  Néanmoins,  comme  l'acide 
borique,  il  peut  trouver  quelques  applications  que  je  dois  vous 
signaler. 

La  solution  naphtolée  est  un  mauvais  bouillon  de  culture 
pour  les  microbes  ;  restant  en  permanence  au  contact  d'une  sur- 
face suspecte,  elle  empêche  donc  le  développement  des  micro- 
organismes et,  par  consécpent,  s'oppose  à  la  putréfaction.  C'est 
pour  ce  motif  qu'elle  peut  être  employée  avec  avantage,  comme 
la  solution  d'acide  borique,  dans  le  traitement  post-opéra- 
toire d'une  grossesse  extra-utérine;  en  pratiquant  des  irriga- 
tions fréquentes,  non  seulement  on  entraine  tous  les  débris  qui 
se  sont  détachés  des  parois  du  kyste,  mais  encore  on  abandonne 
dans  celui-ci  une  certaine  quantité  du  liquide  naphtolé,  qui, 
agissant  à  la  façon  d'un  bain  antiseptique  permanent,  s'oppose, 
dans  une  certaine  mesure,  à  la  putréfaction  des  parois  du  sac 
et  du  placenta. 

Si  vous  avez  des  raisons  pour  redouter  chez  une  accouchée 
rintoxication  par  les  antiseptiques  puissants,  vous  pourrez 
vous  servir  du  naphtol,  mais  en  vous  rappelant  qu'il  ne 
confère  pas  une  sécurité  absolue .  Vous  surveillerez  donc 
attentivement  les  accouchées  soumises  au  naphtol,  et  vous 
serez,  en  quelque  sorte,  à  l'affût  des  accidents  infectieux;  il 
ne  faut  pas,  en  effet,  que  vos  accouchées  succombent  à  la 
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fièvre  puerpérale,  pour  avoir  été  mises  à  l'abri  de  rintoxication 
par  les  antiseptiques  énergiques. 

Le  naplitol  a  été  employé  encore  pour  les  irrigations  oculaires 
des  nouveau-nés  atteints  d'ophtalmie  purulente  (1'.  Déjà 
Chassaignac.  à  l'hôpital  des  Enfants-Assistés,  obtenait  de 
bons  résultats  des  irrigations  d'eau  simple  ;  à  priori,  on  peut 
donc  supposer  que  la  solution  naphtolée  produira  des  effets 
satisfaisants.  Cependant  je  n'ai  pas  eu  à  m'en  louer  dans 
l'ophtalmie  purulente,  et  je  ne  vous  en  conseille  pas  l'emploi. 

Par  contre,  le  naphtol  sera  d'une  grande  utilité  povir  assu- 
rer l'antisepsie  intestinale  et  vous  me  voyez  l'ordonner  sou- 
vent. Je  l'administre  volontiers  aux  femmes  qui  ont  de  la  diar- 
rhée ;  je  le  prescris  toujours  aux  éclamptiques  pour  éviter  en 
partie  la  production,  dans  l'intestin,  de  ces  matières  toxiques, 
dont  l'absorption  joue  un  grand  rôle  dans  la  patliogénie  de  • 
l'éclampsie,  d'après  M.  Bouchard.  Je  l'ordonne  encore,  deux  ou 
trois  jours  à  l'avance,  quand  je  dois  pratiquer  une  opération 
grave,  comme  l'opération  césarienne.  Je  m'en  sers  aussi  chez  les 
nouveau-nés  atteints  de  diarrhée. 

Conclusions.  —  Le  naphtol  est  un  peu  irritant,  et  produit 
une  légère  cuisson,  quand  les  injections  vaginales  sont  sou- 
vent répétées,  c'est  le  seul  inconvénient  qui  résulte  de  son 
emploi.  Il  est  très  peu  soluble  et  à  peine  antiseptique  ;  on  ne 
doit  donc  pas  l'employer  d'une  façon  générale  en  injections 
vaginales  chez  les  nouvelles  accouchées  ;  mais  il  est  utilisable 
dans  quelques  cas  pathologiques  :  albuminurie,  anémie  grave. 
11  sera  conservé  pour  l'antisepsie  intestinale. 

(1)  P.  BUDIN  et  W.  ViGNAL.  "Recherches  sur  l'emploi  du  naphtol  ,3  dans  l'oph- 
talmie purulente.  Comptes  rendus  de  la  Société  de  Biologie,  19  mai  1888. 


298 


DES  ANTISEPTIQUES  EN  PARTICULIER 


j.  —  Hydrate  de  chloral. 

Le  chloral  forme  avec  l'eau  une  combinaison  cristalline, 
appelée  hydrate  de  chloral.  C'est  un  corps  très  volatil,  trans- 
lucide, cristallisé  en  masses  volumineuses,  d'odeur  caractéris- 
tique, pénétrante.  L'hydrate  de  chloral  est  très  soluble  dans 
l'eau;  mais  ses  solutions  s'affaiblissent  assez  rapidement, 
quand  elles  sont  abandonnées  à  l'air,  car  le  chloral  se  volati- 
lise; il  faut  donc  les  conserver  dans  des  flacons  bien  bouchés. 

On  a  vanté  la  puissance  antiseptique  de  l'hydrate  de  chloral, 
mais  en  réalité  elle  est  médiocre  ;  je  l'avais  remarqué  depuis 
longtemps,  aussi  n'ai -je  que  rarement  employé  cet  antiseptique 
en  clinique.  En  solution  à  2  0/0,  il  est  déjà  un  peu  caustique  et 
provoque  de  la  douleur,  de  la  cuisson  ;  le  titre  d'une  solu- 
tion d'hydrate  de  chloral,  pour  injections  vaginales,  ne  doit 
donc  pas  dépasser  1  0/0.  Malheureusement  la  solution  chlo- 
ralée  à  1  0/0  est  aussi  peu  active  que  les  solutions  naphtolée 
et  boriquée,  ainsi  que  le  démontrent  nos  recherches  de  labora- 
toire. 

Il  faut,  en  effet,  4  gr .  d'hydrate  de  chloral,  par  litre  de  bouillon, 
pour  empêcher  le  développement  du  streptocoque,  et  10  gr. 
par  litre  pour  tuer  ce  microbe,  quand  il  a  déjà  proliféré  dans 
le  bouillon.  Quant  à  la  solution  à  10  gr.  pour  1000,  il  lui  faut 
plus  d'une  heure  pour  tuer  le  streptocoque  dans  les  S*',  4®,  5® 
et  7®  séries  d'expériences  ;  il  en  est  de  même  pour  la  solution 
à  20  gr.  pour  1000,  sauf  dans  la  7^  série  d'expériences  (flanelle 
albumineuse  non  lavée)  où  un  bain  de  50  minutes  suffit  à  tuer 
le  streptocoque. 

L'hydrate  de  chloral  est  donc  un  antiseptique  insuffisant,  et 
on  devrait  renoncer  à  son  emploi.  Néanmoins,  nous  nous  en 
servons  pendant  la  grossesse,  en  applications  sur  les  gencives, 
ou  bien  encore  pour  les  lavages  de  la  bouche.  Enfin  dans  les 
hôpitaux,  on  l'utilise  aussi  pour  conserver  des  pièces  anato- 
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miques  ou  des  placentas  ;  mais  ce  ne  sont  là  que  des  emplois 
très  restreints. 

k.  —  Créoline 

La  créoline  est  une  substance  encore  peu  connue,  dérivée 
du  goudron  de  houille  à  l'aide  de  procédés  tenus  secrets  et 
qui  varient  avec  les  fabricants  ;  les  créolines  du  commerce 
n'ont  donc  pas  toutes  la  môme  composition.  La  plus  employée 
est  la  créoline  de  Pearson  ou  créoline  anglaise  ;  on  la  retire  de 
la  créosote  de  houille  qu'on  débarrasse  de  son  acide  phénique 
par  la  résine  et  la  soude. 

La  créoline  est  un  liquide  brun  foncé,  sirupeux,  ayant  une 
grande  ressemblance  avec  le  coaltar.  Son  odeur,  assez  désa- 
gréable, rappelle  celle  du  goudron  et  de  la  créosote. 

La  créoline  est  insoluble  dans  l'eau.  Quand  on  la  verse 
goutte  à  goutte  dans  l'eau,  il  se  forme  d'abord  des  nuages 
blanchâtres  qui  ne  tardent  pas  à  se  réunir  en  une  émulsion 
homogène,  laiteuse  comme  de  l'orgeat  ;  si  la  quantité  de  créo- 
line est  plus  considérable,  le  liquide  devient  brunâtre  et 
ressemble  à  une  bavaroise  au  chocolat  mal  faite.  Une  émulsion 
de  créoline  à  3  0/0  donne  au  contact  de  la  peau  une  sensation 
de  fraîcheur  agréable;  au  contraire,  une  solution  à  5  0/0 
produit  une  cuisson  persistante.  La  muqueuse  vaginale  est 
plus  sensible  que  la  peau  et  ne  supporte  ni  la  solution  à  2  0/0, 
ni  même  la  solution  à  1  0/0,  qui  causent  de  véritables  brûlures. 
Aussi,  pour  faire  les  injections  vaginales,  ne  peut-on  employer 
de  solution  contenant  plus  de  5  grammes  de  créoline  par  litre. 

C'est  en  Allemagne  qu'on  a  le  mieux  étudié  la  créoline,  et 
en  1887,  Kortum,  de  Schwerin,  après  en  avoir  vanté  la  puis- 
sance antiseptique,  en  a  conseillé  l'emploi  (1).  Garrigues, 
de  New-York,  l'a  aussi  recommandée  un  peu  plus  tard  (2). 

(1)  Kortum.  Dns  Creolin,  ein  zweckiniissiges  Desinfectionsmittel  fiir  die 
Geburtshilfe.  G'utralhlatt  f.  Gyn.,  11  février  188S. 

(2)  Garrigues.  Sublimé  corrosif  et  créoline  en  obstétrique.  American  Jonrn. 
of  tJie  ined.  Sciences,  .août  1881). 
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Depuis,  elle  a  été  très  en  vogue,  principalement  en  Allemagne  ; 
on  a  même  contraint  les  sao-es-femmes.  en  Alsace-Lorraine,  à 
ne  se  servir  que  de  créoline  pour  les  injections  vaginales. 
D'après  les  médecins  qui  vantent  la  créoline.  elle  serait  excel- 
lente pour  panser  les  plaies,  les  abcès,  les  ulcères  :  mais 
comment  expliquer  alors  les  résultats  des  expériences  entre- 
prises par  Janowski?  Cet  auteur  injecte  de  la  créoline  à  des 
chiens  et  constate  que  ces  injections  déterminent  de  la  suppu- 
ration et  des  abcès,  bien  que  l'opération  ait  été  faite  avec  les 
plus  minutieuses  précautions  antiseptiques.  Il  est  bien  dillicile 
de  faire  accorder  ces  différentes  assertions,  et  je  me  hâte  de 
vous  rappeler  nos  recherches  expérimentales. 

Action  microbicide  de  la  créoline.  —  i""®  Série  d'expé- 
riences. —  Bouillon  dans  lequel  on  introduit  simultanément 
le  streptocoque  et  la  créoline.  Il  faut  3  grammes  de  créoline. 
par  litre,  pour  empêcher  le  développement  du  streptocoque. 

2^  Série  d'expériences.  —  Culture  de  streptocoque  en 
voie  de  prolifération.  Il  est  nécessaire  d'y  verser  4  gr.  de 
créoline  par  litre  pour  rendre  la  culture  stérile  et  tuer  le 
streptocoque. 

Dans  les  autres  expériences,  on  a  employé  l'émulsion  de 
créoline  à  10  gr.  par  litre. 

3^  Série  d'expériences.  —  Fil  de  soie  imprégné  de  strepto- 
coque. Le  microbe  est  tué  après  un  séjour  de  40  minutes  dans 
la  solution  de  créoline  à  10  p.  1000. 

4^  Série  d'expériences.  — Flanelle  simple.  Le  microbe  est 
tué  également  après  un  séjour  de  40  minutes  dans  cette  solu- 
tion. 

5®  Série  d'expériences.  —  La  flanelle  albumineuse  est  stéri- 
lisée au  bout  de  54  minutes. 

7^  Série  d'expériences.  —  Flanelle  albumineuse  non  lavée. 
Le  streptocoque  est  tué  au  bout  de  22  minutes. 

Ces  expériences  montrent  que  Fémulsion  de  créoline  à 
10  p.  1000  n'est  pas  très  active;  les  résultats  sont  encore  bien 
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moins  satisfaisants  quand  on  emploie  la  solution  à  5  p.  1000 
qui  seule  peut  être  employée  en  clinique.  Dans  les  3°,  4''  et  5^ 
séries  d'expériences,  il  faut,  en  elFot,  plus  d'une  heure  pour  tuer 
le  streptocoque,  exactement  comme  pour  le  chloral  et  l'acide 
borique.  Dans  la  7°  série  seule,  la  créoline  se  montre  supé- 
rieure à  ces  dernières  substances,  car  il  ne  faut  plus  à  la 
llanelle  ([u'un  séjour  de  30  minutes  pour  que  le  streptocoque 
soit  tué. 

La  créoline  appartient  donc  aux  antiseptiques  d'ordre  infé- 
rieur. Elle  est  très  irritante;  par  conséquent,  il  devient  impos- 
sible de  l'employer  à  la  dose  déjtà  peu  active  de  10  p.  1000;  elle 
n'est  plus  caustique,  il  est  vrai,  à  5  p.  1000,  mais  alors  elle 
cesse  d'être  elïicace.  D'ailleurs,  c'est  une  substance  liquide  et 
par  suite  d'un  transport  et  d'un  maniement  incommodes.  Je 
pense  donc  qu'elle  ne  doit  pas  entrer  dans  la  pratique  des 
accouchements. 

J'aurais  été  autorisé  à  passer  sous  silence  la  créoline  qui  est 
peu  connue  chez  nous,  et  qui  n'est  pas  encore  très  répandue  à 
l'étranger.  Mais  l'entliousiasme  qui  s'est  manifesté  en  faveur 
de  cette  substance  m'avait  frappé,  et  j'ai  voulu  savoir  par  moi- 
même  s'il  était  justilié.  A  entendre  certains  médecins,  il  suffi- 
rait de  faire  dissoudre  une  cuillerée  à  café  de  créoline 
dans  un  litre  d"eau,  pour  obtenir  un  liquide  éminemment  anti- 
septique. C'est  de  l'exagération;  en  réalité,  la  créoline  est  un 
mauvais  antiseptique.  Sachez-le  bien  et  ne  a^ous  laissez  pas 
séduire  par  les  réclames  fantaisistes  dont  les  fabricants  de 
créoline  remplissent  les  journaux  médicaux  et  politiques. 

1.  —  Oxycyanure  de  mercure. 

Au  seul  nom  d'oxycyanure  de  mercure,  on  s'attend  à  trouver 
un  poison  subtil  et  un  antiseptique  pour  le  moins  aussi  puis- 
sant que  le  sublimé.  Il  n'en  est  rien. 

Ce  sel  a  été  préconisé  tout  récemment  comme  antiseptique 
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par  M.  p.  Cliibret  qui,  après  avoir  rapporté  des  expériences 
entreprises  sur  le  pouvoir  antiseptique  de  ce  corps,  affirme  que 
((  employée  en  chirurgie  sur  les  surfaces  suppurantes  ou  pour 
rendre  aseptiques  les  muqueuses,  et  particulièrement  la  con- 
jonctive, la  solution  d'oxycyanure  de  mercure  à  1  p.  1500 
permet  d'obtenir  une  asepsie  supérieure  à  celle  que  l'on 
obtient  par  le  sublimé,  tant  à  cause  de  la  tolérance  des  tissus 
que  par  suite  de  sa  faible  absorption  »  (1).  Mais  les  recher- 
ches expérimentales  de  M.  Vignal  sont  loin  de  fournir  les 
mêmes  conclusions.  Je  vous  les  rappelle. 

Pour  stériliser  un  litre  de  bouillon  dans  les  conditions  de  la 

Série  d'expériences,  il  faut  Os, 05  d'oxycyanure  de  mercure. 
2e     »  »  »     Os,  75  »  » 

Dans  les  séries  d'expériences  suivantes,  on  a  employé  la  so- 
lution à  1  p.  1000. 

3°,  4^  et  5*'  Séries  d'expériences.  —  Il  faut  plus  d'une  heure  pour  tuer 
le  streptocoque, 

7^  Série  d'expériences.  —  II  faut  12  minutes. 

D'après  les  expériences  3,  4  et  5,  un  simple  bain  (suivi  de 
lavage)  dans  la  solution  d'oxycyanure  au  millième,  duràt-il 
plus  d'une  heure,  est  insuffisant  pour  tuer  le  streptocoque. 
Dans  l'expérience  7,  c'est  seulement  quand  l'oxycyanure  de 
mercure,  entraîné  avec  la  flanelle  albumineuse  non  lavée,  peut 
poursuivre  son  action  dans  le  bouillon  de  culture,  qu'il  possède 
une  certaine  puissance  antiseptique. 

Donc,  comme  l'acide  borique,  comme  le  naphtol,  comme  la 
créoline,  l'oxycyanure  de  mercure  est  un  mauvais  antiseptique 
obstétrical.  Qu'il  offre  des  avantages  en  oculistique,  je  n'en 
disconviens  pas  :  les  oculistes  désirent  surtout  que  les  instru- 
ments délicats,  les  fins  tranchants  et  les  pointes  des  couteaux, 

(1)  Chibret.  Etude  comparative  des  pouvoirs  antiseptiques  du  cyanure  de 
mercure,  de  l'oxycyanure  de  mercure  et  du  sublimé.  Comptes  rendus  des  séances 
de  V Académie  des  sciences,  lU  juillet  1888,  t.  1U7,  p.  119. 
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ne  soient  pas  émoussés;  or,  les  solutions  d'oxycyaniire  de 
mercure  n'altèrent  pas  l'acier,  comme  le  font  le  bichlorure  et  le 
biiodure. Mais  les  accoucheurs,  n'ayant  aucun  instrument  déli- 
cat à  ménager,  doivent  envisager  les  antiseptiques  à  un  autre 
point  de  vue,  et  par  conséquent  repousser  l'oxycyanure  de 
mercure.  Ce  sel  aurait  encore  le  désavantage  d'exposer  aux 
intoxications  mcrcurielles. 

m.  —  Iode. 

L'iode  appartient  à  la  classe  des  métalloïdes.  C'est  un 
corps  solide,  cristallisé  en  grandes  lames  opaques,  gris  d'acier, 
douées  d'un  éclat  presque  métallique.  Son  odeur  désagréable 
est  caractéristique,  elle  rappelle  l'odeur  du  chlore  et  du  brome, 
mais  elle  est  moins  pénétrante.  A  la  température  ordinaire, 
l'iode  émet  des  A-apeurs  qui  se  condensent  peu  à  peu,  sous 
forme  de  cristaux  brillants,  à  la  partie  supérieure  des  flacons 
dans  lesquels  on  le  conserve;  chauffé,  l'iode  métallique 
se  volatilise  entièrement  et  donne  naissance  à  des  vapeurs 
lourdes,  d'une  belle  couleur  violette  à  laquelle  ce  corps  doit 
son  nom. 

11  colore  la  peau  et  les  tissus  en  jaune,  mais  cette  coloration, 
toute  passagère,  disparait  assez  vite  par  l'évaporation  de 
l'iode. 

H  est  presque  insoluble  dans  l'eau.  A  10'',  1  gramme 
d'iode  exige,  pour  se  dissoudre,  environ  5  litres  et  demi  d'eau; 
la  solution  est  d'un  brun  clair  et  répand  une  faible  odeur 
d'iode.  L'iode  est  au  contraire  très  soluble  dans  Talcool,  l'é- 
tlier,  le  chloroforme,  la  benzine  ;  il  se  dissout  également  dans 
l'eau  en  présence  de  l'émétique  et  surtout  des  iodures  alcaUns, 
de  l'iodure  de  potassium,  par  exemple.  Les  solutions  d'iode 
dans  le  chloroforme  et  la  benzine  ont  une  belle  coloration 
violette  ;  les  solutions  faites  avec  les  autres  liquides  sont 
brunes. 

La  solution  alcoolique,  ou  teinture  cViode^  laisse  déposer 


304 


DES  ANTISEPTIQUES  EN  PARTICULIER 


quand  on  Tétend  d'eau,  presque  tout  l'iode  qu'elle  renferme; 
la  solution  d'iode  dans  Teau  additionnée  d'iodure  de  potassium, 
appelée  eau  iodée^  ne  donne  au  contraire  aucun  précipité  par 
addition  d'eau. 

L'iode  a  été  découvert,  en  1811,  par  le  chimiste  Courtois 
et  peu  de  temps  après,  en  1820,  Goindet,  médecin  à  Genève, 
l'employa  pour  la  première  fois  en  thérapeutique,  dans  le  traite- 
ment du  goitre  et  des  maladies  scrofuleuses.  L'emploi  de  l'iode 
ne  tarda  pas  à  se  généraliser.  En  1840,  Boinet  en  fit  une  étude 
très  complète  (1),  dans  laquelle  il  montra  les  bénéfices  qu'on  en 
retire  dans  un  grand  nombre  d'affections,  tant  médicales  que 
chirurgicales,  et  signala  les  bons  effets  des  applications  iodées 
sur  les  plaies  de  toute  nature.  En  résumé,  il  considérait  l'iode 
comme  un  désinfectant  et  un  antiputride  de  premier  ordre. 

Velpeause  servait  de  l'iode  en  injections  dans  les  hydrocèles, 
les  kystes,  etc. 

En  1857,  Dupierris,  de  la  Havane  (2),  recommanda,  l'un  des 
premiers,  les  injections  intra-utérines  de  liquide  iodé  contre 
les  hémorrhagies  post-partum.  Dans  cinq  cas  d'hémorrhagies 
très  graves  survenues  après  l'accouchement,  il  y  eut  recours 
avec  succès,  car  les  hémorrhagies  s'arrêtèrent.  Dupierris  fit 
remarquer,  en  outre,  que  non  seulement  ces  injections  n'avaient 
pas  eu  d'effet  nuisible,  mais  que,  chez  les  femmes  qui  y  avaient 
été  soumises,  les  lochies  avaient  présenté  une  durée  et  une 
abondance  moindres  que  dans  les  cas  ordinaires. 

En  1870,  il  publia  un  nouveau  mémoire  (3)  dans  lequel, 
après  avoir  confirmé  les  faits  avancés  dans  son  premier  tra- 
vail, il  montra  que  les  injections  iodées  pratiquées  dans  la 
cavité  utérine  empêchaient  le  développement  de  la  fièvre  puer- 
pérale, et  constituaient  un  bon  traitement  de  cette  maladie. 

(1)  Boinet.  lodotlièvaine,  in-8,  Paris,  1840. 

(2)  Dupierris.  Des  injections  iodées  dans  la  cavité  utérine  dans  les  cas  d'hé- 
morrhagies utérines  après  l'accouchement.  Gazette  des  hôjjitan.r,  1857,  p.  115. 

(3)  Dupierris.  Effet  des  injections  iodées  dans  la  cavité  utérine  pour  arrêter 
les  métrorrhagies  succédant  à  la  délivrance  et  comme  moyen  préventif  de  la 
fièvre  puerpérale.  Brochure.  Paris,  1870. 
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Vers  la  même  époque.  Réveil  étudia  plus  spécialement  l'iode 
au  point  de  vue  de  la  désinfection  (1)  et,  de  ses  recherches  de 
laboratoire,  il  conclut  que  «  le  chlore,  le  brome  et  l'iode  détrui- 
sent d'une  manière  certaine  l'action  toxique  des  virus,  des 
venins  et  des  matières  en  putréfaction  ».  11  recommande  l'em- 
ploi de  deux  solutions,  une  solution  faible  renfermant  5  gr.  de 
teinture  d'iode  par  litre  d'eau  et  une  solution  forte  contenant 
10  gr.  de  cette  teinture.  Passant  aux  applications  cliniques,  il 
rapporte  plusieurs  observations  dans  lesquelles  l'eau  iodée  fut 
très  efficace  comme  agent  de  désinfection,  et,  au  nombre  de  ses 
observations,  je  trouve  un  cas  de  rétention  prolongée  du 
placenta  où  la  solution  faible,  employée  en  injections  vagina- 
les, fit  disparaître  complètement  et  rapidement  Todeur  fétide 
des  lochies. 

En  1874,  Davaine  (2)  appela  à  son  tour  l'attention  sur  l'iode 
et  déclara  que  ce  corps  est  un  antiseptique  et  un  anti-virulent 
des  plus  énergiques.  En  1880,  il  publia  les  résultats  d'expé- 
riences nouvelles  et  plus  complètes  (3),  qui  confirmaient  ses 
premières  recherches,  et  montraient  qu'un  bouillon  septicé- 
mique,  dont  l'inoculation  était  toujours  mortelle  pour  le  lapin, 
devenait  inoffensif  par  l'addition  d'un  170, OOO*'  d'iode.  Le 
sublimé  corrosif  était  le  seul  corps  jouissant  de  propriétés 
antiseptiques  aussi  énergiques. 

Les  tentatives  de  Dupierris  pour  faire  entrer  l'iode  dans  la 
thérapeutique  obstétricale  étaient  complètement  tombées  dans 
l'oubli,  quand,  poursuivant  mes  recherches  sur  les  antisep- 
tiques, j'ai  pensé  qu'on  pourrait  peut-être  se  servir  avec  avan- 
tage de  l'iode  en  obstétri(pie  ;  mais  avant  d'en  faire  usage,  j'ai 

(1)  RÉVEIL.  Des  d&infectaatâ  et  de  leurs  applications  en  thérapeutique. 
Arrhire^  générales  de  médecine,  1803.  I,  p.  152. 

(2)  Davaine.  Recherches  relatives  à  l'action  des  substances  antiseptiques  sur 
le  virus  de  la  septicémie.  Comjjtes  rendus  des  séances  de  la  Société  de  biologie, 
10  janvier  1S74,  p.  2.5. 

(W)  Davaine.  Recherches  sur  le  traitement  des  maladies  charbonneuses  chez 
l'homme.  Bulletin  de  V Acad.  de  médecine,  1880,  p.  757. 
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désiré  que  M.  Vignal  l'étudiât  expérimentalement,  comme  il 
l'avait  fait  pour  les  autres  antiseptiques. 
Voici  le  résumé  de  ces  expériences  : 

Action  microbicide  de  l'iode.  —  a)  Streptocoque  et  sta- 
phylocoque. —  l'"^  Série  d'expériences.  —  Il  faut  ajouter, 
par  litre  de  bouillon,  0  gr.  90  d'iode  métallique  pour  que  le 
streptocoque  ne  se  développe  pas. 

2®  série.  —  Pour  obtenir  le  même  résultat,  il  faut  intro- 
duire à  1  gr.  20  d'iode  métallique  par  litre  de  culture  de  strep- 
tocoque âgée  de  24  heures. 

Dans  les  autres  expériences,  nous  avons  fait  agir,  chaque 
fois,  les  solutions  iodées  aux  titres  de  1,  2  et  3  pour  1000; 
nos  résultats  sont  consignés  dans  le  tableau  suivant,  qui  indique 
le  nombre  de  minutes  nécessaires  pour  tuer  le  streptocoque  : 

EAU  IODÉE  EAU  IODÉE  EAU  IODÉE 

A  3  r.  1000  A  2  p.  1000  A  1  p.  1000 

3^  série  8  minutes  15  minutes  plus  d'une  heure 

4e  série  8    —   15     —    — 

5«  série  8    —   19     —    — 

7e  série  8    —   20     —    40  minutes 


Ainsi,  l'iode  en  solution  à  3  p.  1000  esl  un  antiseptique 
puissant,  comparable  au  sublimé.  La  solution  à  2  p.  1000  est 
encore  bonne  ;  mais  la  solution  à  i  p.  1000  est  très  peu  active, 
dans  les  conditions  où  nous  nous  sommes  placés. 

b)  Vibrion  septique.  —  Nous  avons  aussi  déterminé  expé- 
rimentalement l'action  de  l'iode  sur  le  vibrion  septique  et 
nous  avons  trouvé  que  l'eau  iodée  à  3  p.  1000  tue  le  vibrion 
septique,  déposé  sur  la  flanelle  albumineuse,  en  moins  de 
20  minutes,  c'est-à-dire  un  peu  plus  vite  que  ne  le  fait  l'acide 
phénique  à  30  p.  1000.  Ce  sont  des  résultats  importants  qui 
rendent  manifeste  la  valeur  antiseptique  de  l'iode. 

Inconvénients.  —  L'iode  étant  un  antiseptique  puissant, 
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serait  liabitiicllenent  utilisable  en  obstétrique,  s'il  ne  présen- 
tait des  inconvénients  que  je  vais  vous  indiquer. 

L'iode  métallique  ne  peut  être  transporté  en  paquets,  car  il 
est  volatil  et  attaque  le  papier;  aussi  est-il  nécessaire  de 
le  renfermer  dans  des  flacons  en  verre  bien  bouchés.  On  pour- 
rait faire  préparer  d'avance  par  le  pharmacien  de  petits  fla- 
cons contenant  la  dose  d'iode  nécessaire  pour  une  injection; 
mais  alors  il  faut  prendre  soin  d'ajouter  dans  chaque  flacon 
de  l'iodurc  de  potassium  à  l'iode,  afin  qu'en  versant  le  mé- 
lange dans  l'eau  la  dissolution  se  produise  instantanément. 
La  nécessité  de  se  procurer  ces  petits  flacons  constitue  une 
difhculté  et  une  complication. 

En  outre,  l'iode  et  l'iodure  de  potassium  coûtent  cher.  J'ai 
calculé,  en  effet,  qu'un  litre  d'eau  iodée  à  3  p.  1000  revient  à 
0,50  centimes,  en  ne  comptant  que  le  prix  de  la  matière  pre- 
mière. Si  donc  il  devenait  nécessaire  de  faire  à  une  accouchée 
trois  injections  par  jour,  il  en  résulterait  une  dépense  assez 
considérable. 

Cependant  la  question  de  dépense  est  secondaire,  et  il  n'y 
aurait  pas  lieu  de  s'en  préoccuper  outre  mesure,  si  l'emploi  de 
l'iode  n'avait  d'autres  inconvénients  plus  graves. 

D'abord,  l'iode  attaque  les  métaux  et  ne  peut  par  conséquent 
être  mis  en  contact  qu'avec  des  instruments  en  verre. 

L'eau  iodée  colore  les  mains  en  jaune,  mais  il  est  facile  de 
faire  disparaître  cette  coloration,  en  se  lavant  les  mains  avec 
une  solution  d'iodure  de  potassium  ou  d'ammoniaque  ;  on  peut 
encore  se  chauffer  légèrement  les  mains,  et  l'iode,  qui  est  très 
volatil,  s'évapore  ;  du  reste,  cette  coloration  disparaît  sponta- 
nément au  bout  de  quelques  heures,  ainsi  que  l'odeur  désa- 
gréable que  l'iode  communique  à  la  peau.  Le  linge  est  égale- 
ment taché  par  l'iode,  mais  ces  taches  s'effacent  au  lessivage. 

Il  donne  au  sanff  une  coloration  rouc^e  brun  et  forme  avec 
lui  un  liquide  d'apparence  sale,  très  désagréable  à  voir,  et  res- 
semblant à  certains  chocolats  mal  faits  ;  c'est  sous  cet  aspect 
que  ressort  le  liquide  d'une  injection  iodée  intra-utérine,  prati- 
quée immédiatement  après  la  délivrance. 
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L'eau  iodée  et  la  teinture  d'iode  ont  une  odeur  pénétrante, 
qui  provoque  du  picotement  des  yeux,  des  narines  et  de  la 
gorge.  Absorbé  en  quantité  trop  grande,  l'iode  produit  les 
phénomènes  del'iodisme  :  coryza,  gonflement  parotidien,  lar- 
moiement^ etc.,  qu'on  observe  surtout  à  la  suite  de  l'adminis- 
tration interne  de  l'iodure  de  potassium.  Ces  accidents  n'ont 
pas  de  gravité,  car  ils  disparaissent  ordinairement  sans  laisser 
de  traces,  dès  qu'on  suspend  l'emploi  de  ce  médicament.  Je  dois 
dire,  du  reste,  que  je  ne  les  ai  jamais  vus  se  produire  chez  les 
femmes  que  j'avais  soumises  aux  injections  vaginales  ou  intra- 
utérines  d'eau  iodée. 

L'iode  est  éliminé  très  rapidement  après  les  injections  intra- 
utérines  :  au  bout  de  cinquante  minutes,  on  le  trouve  déjà 
dans  la  salive,  mais  il  n'apparaît  qu'un  peu  plus  tard  dans 
l'urine.  Il  ne  parait  pas  exercer  d'action  nuisible  sur  le  rein, 
son  élimination  ne  produit  pas  d'albuminurie;  de  plus,  s'il 
existe  de  l'albuminurie  du  travail,  celle-ci  disparait  comme  à 
l'ordinaire  sans  avoir  été  aggravée  par  l'iode. 

Employées  en  injections  vaginales,  les  solutions  iodées 
déterminent  des  douleurs  vives,  de  la  cuisson,  voire  même 
de  la  brûlure,  et  il  est  presque  impossible  de  les  répéter. 
Il  n'en  est  plus  de  même  pour  les  injections  intra-utérines 
qu'on  ne  renouvelle  qu'à  intervalles  éloignés. 

L'iode  ne  peut  donc  pas  être  employé  pour  faire  les  injec- 
tions vaginales  des  suites  de  couches.  Néanmoins,  il  est  uti- 
lisable pour  les  injections  intra-utérines,  quelle  que  soit  d'ail- 
leurs la  forme  d'infection  à  combattre,  qu'il  s'agisse  de  la  forme 
suppurative  ou  de  la  forme  septicémique  ;  mais  c'est  principa- 
lement dans  les  cas  d'infection  putride  que  son  emploi  est 
indiqué,  lorsque,  par  exemple,  des  débris  de  placenta  ou  de 
membranes  se  putréfient  dans  l'utérus.  Le  sublimé,  vous  ai-je 
dit,  serait  dangereux  dans  ces  circonstances  et  il  faut  lui  pré- 
férer l'acide  phénique  (voy.  p.  251),  mais  l'iode  pourrait 
également  être  utilisé  avec  avantage. 

Formules.  —  Pour  les  injections  intra-utérines,  on  se  ser- 
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vira  de  la  solution  iodée  à  3  pour  1000  qui  peut  être  formulée 
des  deux  façons  suivantes  : 


1°  Iode  métallique   3  gr. 

lodure  de  potassium   G  g^i*- 

Eau  distillée   1000  gr. 

Ou  bien  : 

2<*  Teinture  d'iode   40  gr. 

lodure  de  potassium   6  gr. 

Eau  distillée   1000  gr. 

Vous  pourrez  encore,  à  l'exemple  de  Dupierris,  employer 
l'iode  comme  hémostatique  utérin,  et  vous  servir  comme  lui 
de  teinture  d'iode  au  tiers  qu'il  formulait  : 

Teinture  d'iode   15  gr. 

lodure  de  potassium   0,40  centig. 

Eau  distillée   30  gr. 


Vous  injectez  doucement  cette  solution  dans  l'utérus  avec 
une  seringue  en  verre  ou  en  gutta-percha  ;  l'iode  stimule  alors 
l'utérus  qui  se  contracte  avec  énergie  et  l'hémorrhagie  s'ar- 
rête. (Voir  la  thèse  de  i}f^'  Mendelso/in.  Paris,  1800.) 

Conclusions.  —  En  résumé,  l'iode  est  un  antiseptique  puis- 
sant, mais  cependant  inférieur  au  sublimé  et  à  l'acide  phé- 
nique.  Il  ne  peut  pas  être  employé  couramment  en  injections 
vaginales,  à  cause  de  la  cuisson  qu'il  détermine,  mais  on 
pourra  s'en  servir  avec  avantage  pour  faire  quelquefois  des 
injections  intra-utérines. 


n.  —  Couleurs  d'aniline  et  de  quinoléine. 

A  propos  de  plusieurs  des  antiseptiques  que  nous  avons 
étudiés  jusqu'ici,  j'ai  eu  l'occasion  de  vous  démontrer,  par  des 
preuves  expérimentales  et  cliniques,  que  leur  eilicacité  était 
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bien  moindre  qu'on  ne  le  croyait.  Il  en  est  de  même  pour  les 
matières  colorantes  dérivées  de  l'aniline  et  de  la  quinoléine, 
dont  on  a  vanté  tout  récemment  la  puissance  antiseptique. 

Vous  savez  que  les  couleurs  d'aniline  ont  la  propriété  de 
colorer  très  fortement,  en  les  tuant,  un  grand  nombre  de  bac- 
téries et  en  particulier  la  plupart  des  microbes  pathogènes. 
J.  Stilling,  de  Strasbourg  (1),  a  pensé  que  les  propriétés  bac- 
téricides des  couleurs  d'aniline  pourraient  être  utilisées  en 
thérapeutique,  et  il  a  fait  à  ce  sujet  des  expériences  qui  ont 
justifié  son  attente.  En  expérimentant  d'abord  sur  les  champi- 
gnons des  moisissures,  puis  sur  les  microbes  de  la  putréfac- 
tion, il  a  reconnu  que  les  solutions  de  violet  de  méthyle  au 
3000®  (il  recommande  surtout  les  couleurs  violettes)  ralen- 
tissent le  développement  de  ces  micro-organismes  et  que  les 
solutions  au  2000^  l'empêchent  complètement.  Enfin,  d'après 
lui,  le  staphylococcus  aureus,  plongé  dans  la  solution  de  violet 
de  méthyle  au  64,000^,  se  colore  très  fortement  et  devient 
incapable  de  se  développer. 

De  ses  recherches,  Stilling  conclut  que  les  couleurs  d'aniline 
sont  des  antiseptiques  puissants,  dépourvus  de  toxicité,  et 
qu'il  y  a  avantage  à  les  employer.  Il  recommande  de  ne  se 
servir  que  des  couleurs  d'aniline  chimiquement  pures,  que  l'on 
vend  sous  le  nom  de  pyoctanines. 

J'ai  voulu  vérifier  par  moi-même  les  assertions  de  cet 
auteur,  avant  de  faire  usage  des  pyoctanines  dans  mes  salles, 
et  vous  allez  voir  que  j'ai  été  bien  inspiré.  Je  me  suis  donc 
procuré  à  la  fabrique  de  ^Nlerck,  à  Darmstadt,  deux  pyocta- 
nines :  le  violet  de  méthyle  et  le  jaune  ou  auramine  de  méthyle, 
et  nous  avons  fait,  jM.  Vignal  et  moi,  sur  le  streptocoque  et  le 
staphylocoque,  avec  chacune  de  ces  substances,  des  expé- 
riences dont  voici  le  résumé  : 

V"^  série  d'expériences.  —  Il  faut  : 

(1)  J.  Stilling.  Des  propriétés  antiseptiques  des  couleurs  d'aniline  et  de 
leur  emploi  en  thérapeutique.  Semaine  médicale,  7  mai  1890,  p.  LXXVIII. 
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0  gT.  35  de  violet  de  méthyle 
0  gr.  35  d'aiiramine  de  méthyle 

pour  qu'un  litre  de  bouillon  nutritif,  ensemencé  avec  une 
culture  (le  streptocoque,  reste  stérile. 

2®  série  d'expériences.  —  Il  est  nécessaire  d'ajouter  par 
litre  de  bouillon  : 

0  gr.  47  de  violet  de  méthyle 

1  gr.  25  d'auramiiie  de  méthyle 

pour  tuer  le  streptocoque,  qui  pullule  depuis  vingt-quatre 
heures  dans  ce  bouillon. 

Il  y  a  loin  de  ces  chiffres  à  ceux  de  Stilling,  d'après  lesquels 
le  streptocoque  serait  détruit  dans  une  solution  à  1  pour 
64,000.  Mais  les  autres  séries  d'expériences,  qui  se  rappro- 
chent davantage  des  conditions  offertes  par  la  clinique,  sont 
encore  plus  démonstratives;  toutes  fournissent  d'ailleurs  les 
mêmes  résultats. 

Avec  l'une  comme  avec  l'autre  matière  colorante,  au  bout 
(Viiiie  heure  de  séjour  dans  la  solution  aqueuse  au  1000^,  le 
streptocoque  et  le  staphylocoque  vivent  encore,  qu'il  s'agisse 
du  lil  de  soie,  de  la  flanelle  simple,  ou  de  la  flanelle  albumi- 
neuse.  Gela  suflltpour  m'autorisera  vous  dire  que  les  couleurs 
d'aniline  ont  une  valeur  antiseptique  presque  nulle,  du  moins 
dans  les  conditions  où  nous  sommes  placés  ;  elles  ne 
valent  ni  plus  ni  moins  que  l'acide  borique.  D'ailleurs,  les 
solutions  de  violet  de  méthyle  au  1000"  ont  une  coloration 
si  intense,  qu'il  serait  très  désagréable  de  les  employer  en 
injection.  Il  nous  faut  donc  rejeter  absolument  les  couleurs 
d'aniline. 

Ces  conclusions  s'apjJiqucnt  également  à  la  safranine  et  à 
la  cyanine  ou  bleu  de  quinoléine,  dont  ]\OI.  Germain  Sée  et 
Morau  ont  étudié  le  pouvoir  antiseptique  (1).  Voici  en  effet 

(l)  G.  SÉE  et  RIoRAU.  Note  sur  le  pouvoir  antiseptique  de  quelques  dérivés 
(le  la  série  aromatique  de  l'aniline.  La  médecine  moderne,  8  mai  1890. 
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les  résultats  des  expériences  entreprises  par  M.  Yignal  avec 
ces  substances  colorantes. 

1'^*'  série  d'expériences.  —  Pour  empêcher  le  développement 
du  streptocoque,  il  faut  ajouter  par  litre  de  bouillon  de  cul- 
ture : 

0  gT.  75  de  safranine 
0  gv.  57  de  cyanine. 

2®  série  d'expériences.  —  Si  le  streptocoque  pullule  dans  le 
bouillon  depuis  vingt-quatre  heures,  il  devient  nécessaire, 
pour  stériliser  ce  bouillon,  de  l'additionner  de  : 

0  gT.  90  de  safranine 
0  gr.  65  de  cyanine. 

Pour  toutes  les  autres  séries  d'expériences,  nous  avons 
obtenu  les  mêmes  résultats  qu'avec  les  pyoctanines,  c'est-à- 
dire  que,  même  après  un  séjour  d'iuie  heure  dans  les  solutions 
de  safranine  ou  de  cvanine  au  1000%  les  microbes  vivent 
encore.  Les  accoucheurs  doivent  donc  abandonner  la  safranine 
et  la  cyanine. 

Il  ne  faudrait  pas  croire,  d'ailleurs,  que  les  matières  colo- 
rantes dérivées  de  l'aniline  et  de  la  quinoléine  soient  inoffen- 
sives ;  elles  peuvent,  au  contraire,  déterminer  des  intoxica- 
tions graves.  Stilling  lui-même  l'avait  parfaitement  reconnu, 
car  il  dit  que  10  cent,  cubes  de  la  solution  de  bleu  de  méthyle 
au  1000%  injectés  dans  le  péritoine  des  lapins,  suffisent  à  tuer 
ces  derniers. 

J'ai  voulu  répéter  ces  expériences  et,  avec  l'aide  de  M.  Yi- 
gnal, j'ai  injecté  à  des  lapins  adultes  du  violet  et  du  jaune  de 
méthyle  et  du  bleu  de  quinoléine.  Les  injections  ont  été  faites 
dans  la  cavité  abdominale  de  ces  animaux,  dans  la  propor- 
tion de  un  centigramme  de  matière  colorante  par  kilogramme 
de  lapin.  A  la  suite  de  ces  inoculations,  les  lapins  n'ont  pas 
tardé  à  tomber  malades  ;  ils  sont  devenus  faibles  et  somno- 
lents, ont  perdu  leurs  poils  et,  après  avoir  considérablement 
maigri,  ont  fini  par  succomber  dans  le  marasme.  A  l'autopsie, 
nous  n'avons  découvert  aucune  lésion  particulière. 
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o.  —  Microcidine  (1). 

M.  Berlioz,  professeur  à  l'Ecole  de  médecine  de  Grenoble,  a 
préconisé,  en  1891,  un  nouvel  antiseptique  qu'il  appelle  micro- 
cidine^ et  qu'il  prépare  en  ajoutant  à  du  naphtol  (3,  porté  à  la 
température  de  fusion,  la  moitié  de  son  poids  de  soude  caus- 
tique :  le  liquide  entre  alors  en  ébullition  et  sa  couleur,  qui 
était  noirâtre  immédiatement  après  l'addition  de  la  soude , 
prend  une  teinte  jaune.  On  arrête  à  ce  moment  l'opération. 
Par  refroidissement  on  obtient  une  substance  blanchâtre  qui 
constitue  la  microcidine  (2). 

La  microcidine  est  encore  appelée  naphlolate  de  soude  ou 
//  aphtol  a Ica lin . 

Voici  comment  ^I.  Grimbert,  pharmacien  en  chef  de  la 
Clinique,  la  prépare  pour  les  besoins  de  mon  service.  Il  ajoute 
à  une  lessive  de  soude  au  tiers,  du  naphtol  g  dans  la  pro- 
portion de  deux  parties  de  naphtol  pour  une  partie  de  soude 
caustique,  puis  il  fait  bouillir  le  mélange  jusqu'à  ce  que  la 
dissolution  du  naphtol  soit  parfaite  ;  un  quart  d'heure  d'ébul- 
lition  suiFit  en  général.  On  obtient  de  cette  façon  un  liquide 
presque  incolore. 

Ce  liquide  contient  une  quantité  de  microcidine  égale  à  la 
somme  des  poids  du  naphtol  et  de  la  soude  caustique  qui  ont 
servi  à  la  préparer  ;  un  simple  calcul  suffit  donc  pour  déter- 
miner combien  une  quantité  quelconque  de  cette  solution  ren- 
ferme de  microcidine. 

Sur  ma  demande,  M.  Grimbert  à  bien  voulu  soumettre  cette 
solution  à  une  évaporation  rapide  par  l'ébullition;  le  naph- 
lolate de  soude  ainsi  obtenu  et  pulvérisé  a  tous  les  caractères 

(1)  La  microcidine  n'a  été  expérimentée  dans  mon  laboratoire  et  employée 
dans  mon  service  qu'en  1891,  un  an  par  conséquent  après  les  leçons  que  j'ai 
faites  sur  les  autres  antiseptiques. 

(2)  F.  Berlioz.  —  Etude  (Vu7i  nouvel  antiseptiqne,  la  microcidine.  Brochure 
Grenoble,  1891,  p.  15. 
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de  la  substance  vendue  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  mi- 
crocidine. 

Les  solutions  employées  dans  mon  service  sont  colorées 
en  jaune  par  l'orangé  Poirier. 

La  microcidine  n'est  pas  un  composé  défini  :  elle  est  formée 
pour  les  trois  quarts  de  naphtolate  de  soude  et  d'un  excès  de 
soude,  et,  pour  le  reste,  de  composés  naphtoliques  et  phéno- 
liques  encore  mal  connus,  et  qui  ont  peut-être  une  part 
dans  ses  propriétés  antiseptiques.  La  microcidine,  exposée  à 
l'air  et  à  la  lumière,  ne  tarde  pas  à  prendre  une  coloration 
brunâtre  comme  tous  les  dérivés  des  phénols.  C'est  un  léger 
inconvénient,  car  les  solutions  de  microcidine,  au  lieu  d'être 
incolores,  paraissent  malpropres,  mais  leurs  propriétés  anti- 
septiques ne  sont  pas  modifiées.  La  microcidine  est  soluble 
dans  trois  fois  son  poids  d'eau  :  ses  solutions,  onctueuses  au 
toucher,  sont  très  fortement  alcalines  et  ne  coagulent  pas 
l'albumine. 

M.  Polaillon  a  lu  à  l'Académie  de  médecine  (i)  un  rapport 
dans  lequel  il  insiste  sur  les  propriétés  antiseptiques  de  la 
microcidine,  qu'il  considère  comme  un  antiseptique  puissant 
et  non  toxique. 

Action  microbicide.  —  Fidèle  à  ma  manière  de  faire,  j'ai 
prié  M.  Vignal  de  répéter  avec  la  microcidine  les  expériences 
instituées  pour  les  autres  antiseptiques,  et  les  résultats  qu'il  a 
obtenus  ont  été  très  satisfaisants. 

cù)  Streptocoque  et  staphylocoque.  —  Ainsi,  il  faut  ajouter 
0*'"*,20  de  microcidine  par  litre  de  bouillon  nutritif  pour  empê- 
cher le  développement  du  streptocoque,  et  0"'",30  cà  0^'',40  pour 
arrêter  ce  développement  quand  il  a  déjà  débuté. 

Un  séjour  de  15  minutes  dans  une  solution  de  microcidine  à 
4  pour  1000  suffit  pour  tuer  le  streptocoque  qui  imprègne  des 
fds  de  soie  ou  des  fragments  de  flanelle  (3^  et  4®  séries  d'expé- 
riences). Si  la  culture  qui  a  servi  à  inoculer  la  flanelle  a  été 

(1)  Bulletin  de  V Acarlémie  de  médecine^  1801,  p.  (560. 
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rendue  albiimineuse,  il  faut  de  20  à  25  minutes  pour  obtenir 
le  même  résultat  (5®  série  d'expériencesV  Enfin,  si  on  se  dis- 
pense délaver  la  flanelle  au  sortir  du  bain  antiseptique,  la  sté- 
rilisation n'exige  plus  qu'une  immersion  de  8  à  10  minutes 
dans  la  solution  de  microcidine  à  4  pour  1000  (7®  série  d'expé- 
riences}. 

En  dernier  lieu,  nous  avons  examiné  au  point  de  vue  bacté- 
riologique, dans  les  conditions  de  la  8^  série  d'expériences, 
le  mucus  cervical  chez  les  femmes  traitées  exclusivement  par 
la  microcidine  a  4  pour  1000.  tant  pour  l'injection  intra- 
utérine  consécutive  à  la  délivrance,  que  pour  les  injections 
vaginales  des  suites  de  couches.  Sur  10  femmes  examinées, 
7  fois  les  lochies  ont  été  trouvées  exemptes  de  micro-orga- 
nismes. 3  fois  seulement  la  culture  a  été  fertile. 

b)  Vibrion  sept iq ne.  —  La  microcidine  est  tout  aussi  active 
en  présence  du  vibrion  septique. 

Dans  la  i''"  et  la  2"  séries  d'expériences,  il  faut  0",35  et  0^40 
de  microcidine  pour  stériliser  un  litre  de  bouillon  inoculé  avec 
le  vibrion  septique  :  Un  séjour  de  13  à  15  minutes  suflit  pour 
les  fils  de  soie;  de  10  à  18  minutes,  pour  la  flanelle  simple; 
de  25  à  28  minutes  pour  la  flanelle  albumineuse;  enfin,  si  on 
ne  soumet  pas  la  flanelle  albumineuse  à  un  lavage  au  sortir 
de  l'antiseptique,  celle-ci  n'a  besoin,  pour  être  stérilisée  que 
d'être  plongée  pendant  7  à  8  minutes  dans  une  solution  de 
microcidine  à  4  p.  lO(M). 

Emploi  clinique  de  la  microcidine.  —  Les  recherches 
précédentes  nous  démontrent  que  la  microcidine  à  4  p.  1000 
est  un  antiseptique  puissant.  C'est  pourquoi  j'ai  voulu  Texpé- 
rimenter  dans  mes  salles,  et  les  résultats  qu'elle  m'a  donnés  ont 
été  si  satisfaisants  que  je  continue  à  m'en  servir;  j'ai  même 
de  la  tendance  à  en  généraliser  Temploi. 

Les  injections  sont  faites  avec  la  solution  à  4  grammes  par 
litre  que  l'on  obtient  en  dédoublant,  avec  de  l'eau  bouil- 
lante, la  solution  à  8  grammes  par  litre  préparée  chaque  jour 
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par  le  pharmacien  du  service  et  conservée  dans  des  jarres. 
Jamais,  dans  mon  service,  les  injections  vaginales,  préparées 
avec  la  microcidine  à  la  dose  de  4  grammes  par  litre,  n'ont 
déterminé  de  douleurs.  J'y  insiste,  car  les  solutions  faites 
avec  la  microcidine  vendue  dans  le  commerce,  produisent  sou- 
vent, au  contraire,  des  sensations  de  brûlure  très  pénibles 
pour  les  femmes;  de  plus,  cette  dernière  microcidine  ne  se 
dissout  pas  complètement,  et  il  reste  dans  le  liquide  une 
poudre  qui  bouche  rapidement  les  canules  à  injections.  J'ai  donc 
lieu  de  croire  que  ces  différences  dans  les  propriétés  de  la 
microcidine  tiennent  à  son  mode  de  préparation,  et  je  a^ous  con- 
seille de  faire  préparer  le  naplitolate  de  soude  par  voie 
humide,  ainsi  que  je  l'ai  indiqué  plus  haut  (voyez  p.  313). 

Aujourd'hui,  à  la  salle  de  travail,  j'emploie  presque  exclusive- 
ment la  microcidine,  aussi  bien  en  injections  vaginales  avant 
l'accouchement,  qu'en  injections  intra-utérines  après  la  déli- 
vrance; dans  la  moitié  de  mes  salles  d'accouchées,  je  m'en 
sers  aussi  pour  faire  les  injections  vaginales,  l'autre  partie  de 
ces  salles  étant  soumise  au  sublimé,  et  une  expérience  qui 
remonte  aujourd'hui  à  près  d'un  an,  m'a  démontré  que  la 
microcidine  rend  à  peu  près,  en  clinique,  les  mêmes  services 
que  le  bichlorure  de  mercure.  Je  suis  donc  très  satisfait  de  la 
microcidine,  et  je  suis  tout  disposé  à  croire  qu'elle  sera  déplus 
en  plus  employée,  du  moins  en  obstétrique,  car  elle  est  très 
active  et  parait  ne  pas  être  toxique. 

p.  —  Lysol. 

Depuis  quelques  mois  on  vante  beaucoup  en  Allemagne  un 
nouvel  antiseptique,  le  lysol,  dont  la  préparation  est  tenue 
secrète,  et  qu'on  obtient,  dit-on,  en  chauffant,  avec  un  alcali  et 
un  corps  gras,  le  crésylol  provenant  de  la  rectification,  entre 
lOS*^  et  205°,  des  huiles  lourdes  de  goudron  de  houille  (1). 

(1)  Le  Lysol.  Seule  préparation  à  hase  de  crésulol,  entièrement  soluhle.  Ses 
projjriétés  antiseptiques  et  ses  applications.  Brochure.  Paris,  1891. 


LYSOL 


317 


Le  lysol  est  un  liquide  de  couleur  brune,  dont  l'odeur  est 
intermédiaire  entre  celle  du  coaltar  et  de  l'acide  phénique  ;  il 
est  très  soluble  dans  l'eau,  avec  laquelle  il  donne  une  solution 
onctueuse  comme  de  l'eau  de  savon  et  dont  la  coloration,  jau- 
nâtre au  début,  devient  de  plus  en  plus  foncée  par  son  exposi- 
tion à  la  lumière.  Quand  l'eau,  employée  pour  dissoudre  le 
lysol,  est  calcaire,  il  se  produit  une  légère  opalescence,  due  à 
la  formation  de  crésylates  terreux  insolubles. 

A  l'époque  où  nous  avons  fait  nos  expériences  sur  le  lysol, 
nous  n'avons  pu  nous  en  procurer,  même  auprès  des  fabricants, 
que  de  très  petites  quantités.  Aussi  avons-nous  été  dans  l'im- 
possibilité de  répéter  avec  ce  corps  les  expériences  cliniques  de 
la  S**  série,  mais  voici  les  résultats  que  nous  ont  fournis  les 
recherches  de  laboratoire. 

Série  d'expériences.  —  1  gr.  50  de  lysol  empêche  le 
développement  du  streptocoque  et  du  staphylocoque  dans  un 
litre  de  bouillon. 

2®  série.  —  2  gr.  50  à  3  gr.  de  lysol  arrêtent  le  développement 
de  ces  micro-organismes  en  voie  de  multiplication  dans  un 
litre  de  bouillon  de  culture. 

3^^  et  4*^  séries.  —  Un  séjour  de  12  minutes  dans  une  solu- 
tion de  lysol  à  20  grammes  pour  1000  tue  les  mêmes  micro- 
organismes disséminés  sur  des  fils  de  soie  ou  sur  de  la 
flanelle. 

5"  série.  — Quand  la  flanelle  est  imprégnée  de  culture  albu- 
mineuse,  elle  doit  rester  plongée  dans  la  même  solution  pen- 
dant 25  à  30  minutes. 

1^  série.  —  Enfin  si,  au  sortir  du  bain,  on  se  dispense  d'en- 
lever par  le  lavage,  l'excès  d'antiseptique  qui  est  entraîné  par 
la  flanelle,  un  séjour  de  10  à  12  minutes  suflît  pour  détruire 
la  vitalité  des  microbes. 

Cela  fait,  nous  avons  répété  les  mêmes  expériences  avec 
la  solution  de  lysol  à  10  grammes  pour  1000.  Mais  l'eflîcacité 
de  ce  nouveau  liquide  est  bien  inférieure  à  celle  du  précédent  : 
il  faut,  en  effet,  dans  la  3°  et  la  4^  séries  d'expériences,  20  mi- 
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nutes  de  séjour,  et  dans  la  5®  série  30  à  35  minutes,  pour  tuer 
le  streptocoque  et  le  staphylocoque. 

Il  semble  résulter  de  ces  expériences,  que  le  lysol  est  un  assez 
bon  antiseptique  ;  mais  il  ne  me  parait  pas  utile  d'en  recom- 
mander l'emploi,  quand  nous  pouvons  nous  servir  de  lamicro- 
cidine,  qui  est  au  moins  aussi  puissante,  qui  a  fait  ses  preuves 
aujourd'hui,  et  dont  la  préparation  n'est  entourée  d'aucun 
mystère. 

q.  —  Fluochlorure  de  sodium. 

En  1887,  William  Thompson  (1)  ayant  attiré  l'attention  sur 
les  préparations  de  fluor,  auxquelles  il  accorde  des  propriétés 
antiseptiques  puissantes,  nous  avons  étudié  le  fluochlorure  de 
sodium,  dont  nous  nous  sommes  procuré  quelques  échantil- 
lons chez  divers  fabricants  de  produits  chimiques. 

C'est  un  corps  solide,  cristallisé  en  petites  aiguilles.  Mal- 
heureusement il  est  très  peu  soluble  dans  l'eau  et  la  solution 
ne  s'effectue  qu'à  chaud. 

Nous  avons  répété  nos  expériences  avec  cette  substance, 
et  nous  avons  trouvé  qu'il  faut  introduire  0  gr.  25  de  fluochlo- 
rure de  sodium  par  litre  de  bouillon  nutritif,  pour  rendre  ce 
bouillon  réfractaire  au  développement  du  streptocoque,  et 
que  pour  tuer  ce  microbe  dans  une  culture  âgée  de  vingt- 
quatre  heures,  il  faut  saturer  cette  culture  avec  du  fluochlorure 
de  sodium.  Aussi  n'avons-nous  pas  été  étonnés,  en  constatant 
qu'au  bout  d'une  heure  de  séjour  des  fils  de  soie,  dans  la  solu- 
tion saturée  de  ce  sel,  le  streptocoque  et  le  staphylocoque 
n'étaient  pas  tués  ;  il  en  est  de  même  pour  les  autres  séries 
d'expériences. 

Le  fluochlorure  de  sodium  est  donc  un  antiseptique  de 
peu  de  valeur;  il  aurait  toutefois  l'avantage  de  n'être  pas 
toxique. 

(1)  Semaine  médieale.  Paris,  1887,  p.  363. 
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r.  —  lodoforme. 

Pour  terminer  l'étude  des  antiseptiques,  j'ai  encore  à  m'oc- 
cuper  de  deux  substances  que  nous  employons  à  l'état  solide  : 
l'iodoforme  et  le  salol.  Commençons  par  l'iodoforme. 

Propriétés.  —  L'iodoforme  a  été  découvert,  en  1822,  par 
Sérullas,  de  Metz.  C'est  un  corps  solide,  cristallisé  en  pail- 
lettes nacrées,  douces  au  toucher,  d'un  jaune  de  soufre  et 
d'une  odeur  caractéristique  et  persistante.  Cette  odeur  est  si 
désagréable,  que  les  malades  demandent  quelquefois  expres- 
sément au  médecin  de  renoncer  à  l'emploi  de  l'iodoforme.  A 
l'hôpital,  nous  n'avons  guère  à  en  tenir  compte  et  cela  est 
fort  heureux,  car  cet  antiseptique  nous  rend  de  véritables  ser- 
vices. Toutefois,  on  peut  mas(|uer  cette  odeur  par  l'addition  de 
quelques  gouttes  d'essences  de  menthe,  de  citron  ou  de  rose. 

L'iodoforme  est  insoluble  dans  l'eau  ;  il  est  très  soluble  au 
contraire  dans  l'alcool,  l'éthcr,  les  huiles  grasses  et  les  huiles 
essentielles  ;  ces  propriétés  sont  utilisées  par  les  chirur- 
giens qui  emploient  l'éther,  le  collodion  et  les  pommades  iodo- 
formés.  L'iodoforme  cristallisé  n'est  pas  sensiblement  altéré 
par  les  rayons  solaires;  mais  ses  solutions,  d'abord  jaune 
clair,  ne  tardent  pas  à  prendre,  quand  elles  sont  exposées  à 
la  lumière,  une  couleur  rouge  violet  intense,  par  suite  de  la 
mise  en  liberté  d'une  certaine  quantité  d'iode. 

Historique.  —  L'iodoforme,  conseillé,  en  183G,  par  Bou- 
chardat,  pour  combattre  les  accidents  scrofuleux  et  le  can- 
cer (i),  a  été  appliqué  pour  la  première  fois,  en  1853,  au  panse- 
ment des  plaies  par  un  chirurgien  italien  Righini,  d'Ollegio  (2), 

(1)  BouCHARDAT.  Elément?  de  matière  médicale  et  de  pharmacie,  in-S",  Paris, 
1839,  p.  589. 

(2)  D'après  RoHMEB.  Du  pansement  ù.  Tiodcforme.  Revue  de  chirurgie,  1882, 
p.  575. 
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qui  chercha  à  mettre  en  évidence  ses  propriétés  désinfectantes. 

Plus  tard,  Demarquay  (i)  en  fit  grand  usage  et  démontra 
que  l'iodoforme  agit  à  la  fois  comme  un  anesthésique  local, 
un  modificateur  des  sécrétions  et  un  désinfectant  de  premier 
ordre.  Malgré  cela,  l'emploi  de  l'iodoforme  était  assez  res- 
treint, lorsqu'on  1880,  Mosetig-Moorhofi'  (2),  de  Vienne,  et 
après  lui  Mikulicz  (3)  le  remirent  en  honneur.  Aussitôt  l'io- 
doforme fut  adopté  presque  avec  enthousiasme,  et  aujour- 
d'hui il  est  universellement  employé  en  chirurgie  et  en  obsté- 
trique. 

Emploi  de  l'iocloforme  en  obstétrique.  —  Les  accoucheurs 
l'emploient  en  poudre,  en  pommade,  en  crayons,  et  sous  forme 
de  gaze  et  de  coton  iodoformés,  qu'on  trouve  tout  préparés 
dans  le  commerce. 

Vous  me  voyez  employer  Piodoforme  dans  bien  des  circons- 
tances. Ordinairement,  il  s'agit  de  plaies  périnéales,  vulvaires 
et  vaginales.  Si  nous  faisons  des  sutures  du  périnée  ou  si 
nous  appliquons  des  serres-fines,  nous  lavons  d'abord  la  plaie 
antiseptiquement  et,  après  en  avoir  affronté  les  bords,  nous 
saupoudrons  d'iodoforme  la  ligne  de  réunion.  Quand  les 
plaies  sont  petites,  peu  importantes,  nous  les  laissons  se 
cicatriser  sans  suture  et  sans  serres-fines.  Il  en  est  de 
même  quand  la  solution  de  continuité  s'est  produite  dans  des 
tissus  œdématiés,  contus,  infiltrés,  qui  se  réunissent  mal  par 
première  intention,  et  dont  la  partie  superficielle  se  gangrène 
souvent.  Dans  ces  cas,  il  est  nécessaire  de  maintenir  la  vulve  et 
le  périnée  en  état  d'asepsie  aussi  parfaite  que  possible,  et  alors, 

(1)  Demaequay.  Recherches  cliniques  sur  l'application  de  l'iodoforme  au 
traitement  du  cancer  de  l'utérus,  des  maladies  de  la  vessie  et  de  la  prostate. 
Bulletin  général  de  thérapeutique^  1867,  t.  LXXII,  p.  399. 

(2)  MosETiG-MooRHOFF.  —  Wiener  inedizin.  Woehensch.,  1880,  n°  43  et  suiv. 
et  :  Das  lodoform-Verband.  Volkmanii's  Sammlung  Miniscker  Yortràge,  11, 
(Chirurgie,  n"  68). 

(3)  MiKULicz.  Du  pansement  iodoformé.  Wiener  mediziii.  Wochenscli.,  1881, 
n»  23. 
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indépendamment,  des  lavages  et  des  injections  antiseptiques, 
nous  faisons  des  pansements  avec  de  riodoforme  en  poudre,  de 
la  gaze  et  du  coton  iodoformés.  La  poudre,  aussi  fine  que  pos- 
sible, est  projetée  en  petite  quantité  sur  la  surface  des  plaies, 
avec  une  spatule  ou  de  préférence  avec  un  insulïlateur  spécial  ; 
celui-ci  a  l'avantage  de  ne  nécessiter  qu'une  petite  quantité 
d'iodoforme,  ce  qui  met  mieux  à  l'abri  des  intoxications. 
Les  lochies,  aussi  bien  que  les  liquides  sécrétés  par  les  plaies 
périnéales,  s'imprègnent  ainsi  d'iodoforme,  et  deviennent  alors 
des  milieux  stériles  pour  les  microbes. 

Quand  les  plaies  sont  plus  profondes,  qu'elles  atteignent, 
par  exemple,  la  partie  supérieure  du  vagin  et  le  col  de  l'utérus, 
les  pansements  iodoformés  sont  encore  plus  utiles.  Enfin,  s'il 
y  a  une  rupture  de  l'utérus,  l'emploi  de  la  gaze  iodoformée,  sous 
forme  de  tamponnement,  est  presque  indispensable.  On  renou- 
velle d'ailleurs  ce  pansement  à  des  intervalles  assez  rapprochés, 
et  chaque  fois  on  pratique  une  injection  vaginale.  De  la  sorte, 
on  se  met  dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  éviter 
l'accès  des  germes,  empêcher  la  pullulation  de  ceux  qui  séjour- 
nent dans  les  organes  génitaux,  et  l'on  s'oppose  ainsi,  dans 
la  mesure  du  possible,  à  l'éclosion  des  accidents  infectieux. 

Vous  savez  que  souvent,  dans  la  grossesse  extra-utérine,  on 
termine  l'opération  en  suturant  à  la  paroi  abdominale  le  sac 
dont  le  fœtus  vient  d'être  extrait  ;  il  reste  alors  une  poche 
ouverte  à  l'extérieur,  et  qui  peut  s'infecter.  Aussi,  certains 
opérateurs  ont-ils  conseillé  de  la  bourrer  avec  de  la  gaze  iodo- 
formée, qu'on  laisse  à  demeure  le  plus  longtemps  possible. 
Vous  pourrez  fort  bien  adopter  cette  manière  de  faire,  au 
moins  dans  les  premiers  jours  qui  suivent  l'opération,  si 
l'écoulement  n'est  pas  abondant,  et  s'il  n'existe  pas  de  fétidité  ; 
vous  vous  opposerez  de  la  sorte  à  la  putréfaction  du  placenta 
encore  adhérent  au  fond  de  la  poche  kystique. 

C'est  une  conduite  un  peu  analogue  à  celle  que  je  préco- 
nise pour  le  traitement  de  la  rétention  du  placenta,  après 
l'avortement;  j'y  reviendrai  plus  loin,  mais  je  veux  cependant 
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VOUS  dire  tout  de  suite  que,  dans  ce  dernier  cas,  je  fais,  après 
chaque  injection,  un  pansement  vaginal  à  la  gaze  iodoformée, 
pour  assurer  l'antisepsie  pendant  l'intervalle  des  irrigations. 
Le  placenta  resté  dans  l'utérus  est  alors  sans  communication, 
pour  ainsi  dire,  avec  l'extérieur,  et  n'est  plus  exposé  à  l'at- 
teinte des  microbes. 

Nous  employons  encore  la  gaze  iodoformée  dans  l'accou- 
chement prématuré  artificiel.  Vous  devinez  bien  que  pour  ne 
pas  introduire  dans  l'utérus  de  germes  pathogènes  pendant 
l'opération,  il  faut  non  seulement  se  servir  d'instruments 
stérilisés,  mais  encore  avoir  rendu,  au  préalable,  le  canal 
génital  aseptique.  C'est  pour  cette  raison  que,  trois  ou  quatre 
jours  avant  de  provoquer  l'accouchement,  je  fais  pratiquer 
des  injections  vaginales,  et  tamponner  le  vagin  avec  de  la 
gaze  iodoformée  qui  est  renouvelée  après  chaque  injection. 

On  a  encore  porté  l'iodoforme  sous  forme  de  crayons  dans  la 
cavité  utérine  après  l'accouchement.  L'iodoforme  se  répand 
alors  sur  toute  l'étendue  de  la  muqueuse  utérine,  et  y  cons- 
titue une  couche  antiseptique  à  demeure.  Spaeth,  de  Vienne, 
le  faisait  chez  toutes  ses  accouchées  (1). 

A  Paris,  M.  Porak  avait  adopté  la  même  conduite,  et  voici 
comment  elle  est  exposée  par  un  de  ses  élèves,  M.  Charles  (2)  : 
«  Après  la  délivrance,  même  dans  les  cas  de  délivrance  natu- 
relle, une  injection  intra-utérine  est  administrée...  Après  cette 
injection,  on  introduit  et  on  laisse  à  demeure,  dans  la  cavité 
utérine,  un  suppositoire  contenant  5  gr.  d'iodoforme  mélangés 
aune  quantité  égale  débourre  de  cacao.  Cet  agent  antisep- 
tique agit  d'une  double  façon;  il  détermine  d'abord  l'antisepsie 
immédiate  dans  la  cavité  utérine,  dans  le  cas  où  des  bactéries 
n'auraient  pas  été  entraînées  par  l'injection  ;  il  contribue 
ensuite,  et  c'est  là  un  grand  avantage,  à  maintenir  cette  cavité 

(1)  Ehrendoefee,  Sur  l'emploi  des  crayons  d'iodoforme  dans  le  traitement 
intra-utérin  des  suites  découches.  Arcli.  fur  Gynakol.^  188i,  t.  XXVI,  p.  84. 

(2)  Charles.  De  l'antisepsie  à  la  Maternité  de  l'hôpital  St-Louis.  Thèse  de 
Paris,  1887,  p.  31. 
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•en  (''tat  antisoptiqiie  pendant  les  premiers  jours  qui  suivent 
l'accouchement,  c'est-à-dire  pendant  les  jours  où  la  femme 
•est  le  plus  exposée  à  la  contamination  ».  Je  ne  vous  conseille 
pas  l'emploi  des  suppositoires  iodoformés,  que  M.  Porak  lui- 
même  a  abandonnés  aujourd'hui  (i). 

Enfin,  sur  le  conseil  de  M.  Valude  (2\  j'emploie  l'iodoforme 
pour  la  prophylaxie  de  l'ophtalmie  purulente  des  nouveau-nés. 
Voici  comment  on  procède  :  Aussitôt  après  la  naissance,  avant 
même  de  sectionner  le  cordon  ombilical,  on  lave  les  yeux  de 
l'enfant  av(*c  une  solution  d'acide  borique;  puis,  on  insuffle 
entre  les  paupières,  largement  écartées,  de  l'iodoforme  porphy- 
risé.  Depuis  (jue  j'ai  recours  à  ce  procédé,  les  ophtalmies  ont 
diminué  dans  une  proportion  très  notable  et  sont  devenues 
moins  graves  (voir  Antisepsie  chez  les  nouveau-nés^ . 

Mode  d'action.  —  Comme  tous  les  antiseptiques  insolu- 
bles, riodoforme  n'a  qu'un  faible  pouvoir  microbicide.  11  est 
excellent  pour  empêcher  Tinfection,  mais  une  fois  Tinfection 
produite,  il  est  insulïïsant  pour  la  faire  disparaître  ;  il  agit 
donc  d'une  façon  différente  de  celle  des  antiseptiques  puissants 
que  nous  avons  étudiés  jusqu'ici.  Néanmoins,  il  sera  très  pré- 
cieux pour  composer  des  pansements  qui  devront  rester  à 
demeure  pendant  (pielques  heures  ou  môme  quelques  jours,  ce 
qui  ne  pourrait  être  obtenu  avec  les  antiseptiques  solubles. 

Au  contact  des  plaies,  l'iodoforme  se  décompose  lentement 
et  met  en  liberté  de  l'iode,  à  la  production  duquel  on  a  même 
attribué  l'action  antiseptique  de  l'iodoforme.  Tue  partie  de  cet 
iode  passe  dans  le  sang,  et  on  le  retrouve  bientôt  dans  les 
urines  sous  forme  d'iodures  alcalins.  L'iodoforme  est  proba- 
blement encore  absorbé  en  nature,  car  l'intoxication  par  cet 
agent  ne  présente  pas  la  même  symptomatologie  que  l'intoxi- 
cation par  l'iode. 

(1)  J.  Lucas-Championnière.  Application  de  la  métlwde  afit/sejJtu/ue  aux 
accouchements.  In-8",  Paris,  1891,  p.  62. 

(2)  Valude.  Prophylaxie  de  l'ophtalmie  des  nouveau-nés  par  l'insufflation  de 
la  poudre  d'iodoforme.  Annales  d'oculistique,  août  1891, 
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Intoxication  par  liodoforme.  —  Généralement,  l'iocloforme 
est  bien  toléré,  mais  s'il  est  absorbé  en  trop  grande  quantité, 
il  produit  des  phénomènes  d'empoisonnement. 

Les  chirurgiens  n'ont  pas  tardé  à  en  observer  des  exemples, 
principalement  dans  les  cas  où  ils  employaient  l'iodoforme  à 
dose  considérable.  C'est  ainsi  que,  dès  1882,  Kônig  put  en 
réunir  et  analyser  48  observations  (i).  Après  lui,  plusieurs 
chirurgiens,  surtout  en  Allemagne,  s'occupèrent  du  même  su- 
jet ;  mais  souvent  ils  dépassèrent  la  mesure,  en  attribuant  à 
cet  antiseptique  des  accidents  dont  il  n'était  pas  coupable. 

M.  le  professeur  Le  Dentu  fut  le  premier  à  signaler  en 
France  les  dangers  de  l'iodoforme  (2);  puis  M.  Berger,  dans 
une  revue  très  complète  (3),  et  plus  tard  J\L  Brun,  dans  sa 
thèse  d'agrégation,  étudièrent  les  accidents  dus  à  l'iodoforme, 
mais  ils  évitèrent  de  tomber  dans  les  exagérations  des  chirur- 
o^iens  allemands. 

On  distingue  ordinairement  deux  degrés  à  l'intoxication 
par  l'iodoforme,  une  intoxication  légère  et  une  intoxication 
grave.  Cette  division  est  arbitraire,  car,  à  l'intensité  près,  les 
phénomènes  cliniques  sont  exactement  les  mêmes;  toutefois, 
je  me  conformerai  à  la  division  classique,  et  j'étudierai  succes- 
sivement ces  deux  formes  d'intoxication  iodoformique. 

Empoisonnement  léger.  — Les  accidents  légers  se  manifes- 
tent un  temps  variable  après  Tapplication  du  pansement  iodo- 
formé,  mais  assez  rapidement  en  général.  On  voit  apparaître 
en  premier  lieu  les  troubles  gastriques;  quelquefois  même,  ils 
occupent  seuls  la  scène.  C'est  tout  d'abord  une  simple  dimi- 
nution de  l'appétit,  qu'on  attribue  à  un  embarras  gastrique 

(1)  KOENIG.  Des  intoxications  produites  par  l'iodoforme  employé  pour  le  pan- 
sement des  plaies.  Centralhl.  fiir  Chirurgie,  1882,  p.  101. 

(2)  Le  Dentu.  Du  pansement  à  l'iodoforme  et  de  ses  dangers,  i^'m^i^^?  médicale^ 
1882,  p.  349. 

(3)  Berger.  Le  jmnsement  à  l'iodoforme.  lîcvue  des  sciences  viédicales. 
XIc  année.  T.  XXI,  1883,  p.  738. 
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passager,  car  la  langue  est  blanche  et  chargée  ;  mais,  si  on 
continue  l'usage  de  riodoforme,  l'inappétence  fait  bientôt 
place  à  une  véritable  répulsion  pour  les  aliments  ;  souvent  il 
s'y  ajoute  des  nausées  et  des  vomissements.  En  outre,  les 
malades  sont  presque  constamment  tourmentés  par  le  goût 
de  riodoforme,  qui  persiste  même  pendant  les  repas;  chose 
singulière,  ce  goût  s'accuse  et  devient  plus  désagréable 
encore  par  l'usage  de  fourchettes  ou  de  cuillers  d'argent,  car 
la  salive  des  personnes  qui  ont  absorbé  de  Tiodoforme  donne 
aux  intruments  en  argent  une  odeur  fétide,  et  une  saveur 
alliacée  tout  à  fait  caractéristique.  La  réaction  est  tellement 
sensible  qu'il  suffit  de  toucher  un  objet  d'argent  avec  la  main 
qui  vient  de  manier  de  l'iodoforme,  pour  qu'il  se  dégage  immé- 
diatement une  forte  odeur  d'ail.  Ce  phénomène  est  dû,  d'après 
M.  Poucet,  de  Lyon,  qui  l'a  signalé  et  bien  étudié,  à  la  pro- 
duction d'iodure  d'argent,  avec  formation  d'acétylène,  subs- 
tance volatile  dont  l'odeur  est  désagréable  et  pénétrante. 
M.  Poucet,  qui  conseille  de  toujours  rechercher  ce  phénomène, 
lui  donne  le  nom  de  signe  de  l'argent. 

Aux  troubles  digestifs  s'ajoutent  des  phénomènes  nerveux. 
C'est  d'abord  une  insomnie  presque  absolue,  qui  peut  se  pro- 
longer pendant  toute  la  durée  du  pansement  iodoformé  ;  il  s'y 
joint  une  agitation  anormale  :  le  malade,  en  proie  à  une 
inquiétude  vague,  s'agite  dans  son  lit,  ses  mains  sont  ani- 
mées de  mouvements  continuels  et  inconscients.  Dans  les  cas 
im  peu  plus  accentués,  on  observe  un  véritable  délire  nocturne 
plus  ou  moins  bruyant,  qui  disparaît  le  matin  pour  faire  place, 
pendant  la  journée,  à  un  calme  relatif.  ^lais  il  n'en  est  pas 
toujours  ainsi,  et  fréquemment  il  existe,  pendant  le  jour,  un 
état  particulier  d'apathie  et  de  mélancolie  qui  peut  aboutir  à 
la  lypémanie.  Triste  et  inquiet,  le  malade  s'affecte  outre 
mesure  de  sa  situation  ;  il  désespère  de  la  guérison  et  croit  la 
mort  inévitable  ;  un  motif  insignifiant  est  alors  l'occasion 
de  crises  de  larmes  et  de  plaintes  interminables.  Tant  qu'ils 
ne  dépassent   pas   ce  degré,  les   accidents  d'intoxication 
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iodoformique  ne  sont  pas  graves,  et  la  guérison  est  la  règle. 

Il  se  produit  encore  des  éruptions  polymorphes,  assez  ana- 
logues à  celles  qu'on  rencontre  dans  l'empoisonnement  par  le 
sublimé  ou  l'acide  phénique.  Ces  éruptions,  accompagnées  de 
vives  démangeaisons  et  de  sensation  de  brûlure,  s'étendent 
quelquefois  assez  loin  de  leur  point  de  départ.  Les  unes  locales, 
et  produites  par  l'action  directe  de  Fiodoforme  sur  la  peau, 
sont  constituées  tantôt  par  un  érythème  papuleux,  tantôt  par 
des  A^ésicules  citrines  comme  dans  l'eczéma.  Les  autres  sont 
des  éruptions  généralisées  qui  offrent,  au  point  de  vue  clinique, 
une  ressemblance  assez  grande  avec  la  rougeole  ou  la  scar- 
latine ;  elles  sont  bien  réellement  consécutives  à  l'absorption 
de  l'iodoforme,  car  elles  siègent  en  n'importe  quelle  région  du 
corps,  et  souvent  à  une  assez  grande  distance  du  point  où  est 
appliqué  le  pansement  iodoformé.  Ces  éruptions  sont  compa- 
rables aux  exanthèmes  médicamenteux,  si  capricieux  dans  leur 
apparition,  qu'on  voit  succéder  à  Tingestion  du  copahu,  du 
sulfate  de  quinine,  de  l'antipyrine,  etc. 

Malgré  la  production  de  ces  phénomènes,  la  plaie  pansée  à 
l'iodoforme  a  un  excellent  aspect  ;  elle  se  couvre  de  granulations 
et  se  cicatrise  très  bien,  comme  dans  les  conditions  ordinaires. 

La  température  reste  normale,  mais  le  pouls  se  modifie 
d'une  façon  inattendue,  importante  à  connaître.  Le  pouls,  en 
effet,  devient  faible  et  fréquent  ;  ordinairement,  il  bat  110  ou 
120  fois  par  minute  ;  quelquefois  môme  sa  rapidité  est  encore 
plus  grande.  H  y  a  donc  entre  le  pouls  et  la  température  un 
défaut  de  parallélisme,  qui  met  sur  la  voie  du  diagnostic  de 
rintoxication,  et  empêche  d'attribuer  à  la  septicémie  les  symp- 
tômes d'empoisonnement  par  l'iodoforme. 

Tous  ces  accidents  disparaissent  en  général  assez  vite, 
quand  on  supprime  le  pansement  iodoformé  ;  le  diagnostic 
d'intoxication  se  trouve  ainsi  confirmé. 

Intoxication  grave.  —  Les  accidents  peuvent  devenir  plus 
inquiétants  ;  ils  constituent  alors  la  forme  grave  de  Tempoi- 
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sonncment.  Ici  encore  on  observe  les  symptômes  que  je  viens 
de  vous  décrire,  mais  ils  revêtent  une  intensité  anormale.  L'ano- 
rexie est  absolue,  ce  qui  est  presque  caractéristique,  etdes  vomis- 
sements surviennent  aussitôt  que  des  aliments  sont  introduits 
dans  Testomac.  Les  troubles  digestifs  sont  donc  très  accusés. 

Néanmoins  ce  sont  les  phénomènes  nerveux  qui  dominent  la 
scène  ;  ordinairement,  c'est  pendant  la  nuit  qu'ils  éclatent. 
Le  malade,  en  proie  à  des  hallucinations,  arrache  et  déchire 
ses  draps;  il  crie,  menace,  cherche  à  quitter  son  lit,  et  on  ne 
parvient  qu'à  grand'peine  à  le  maîtriser.  Son  délire  maniaque 
revêt  le  plus  souvent  la  forme  du  délire  de  persécution;  le 
malade  se  croit  poursuivi  par  des  êtres  imaginaires,  et  cherche 
quelquefois,  par  une  tentative  de  suicide,  à  se  soustraire  aux 
dangers  dont  il  se  croit  menacé.  Contrairement  à  ce  qui  se 
passe  dans  les  cas  d'intoxication  légère,  le  retour  au  calme 
complet,  dans  l'intervalle  de  ces  manifestations  tumultueuses, 
est  exceptionnel.  Pendant  la  journée,  en  effet,  les  malades 
sont  abattus,  prostrés,  leur  intelligence  est  profondément 
altérée  ;  la  tristesse,  les  crises  de  larmes,  la  crainte  de  la 
mort,  persistent  pendant  ces  stades  de  calme  relatif,  avec 
beaucoup  plus  d'intensité  que  dans  les  intoxications  légères. 

Le  pouls  est  d'autant  plus  modifié  que  l'état  est  plus  grave  ; 
il  atteint  130  à  140  pulsations.  Il  est  petit,  dépressible  et  quel- 
quefois à  ce  point  ondulant  et  rapide  qu'il  est  presque  impos- 
sible de  le  compter.  C'est  un  signe  important  qui  doit  faire 
craindre  une  terminaison  fatale  à  bref  délai.  Souvent  la  tem- 
pérature s'élève  et  peut  atteindre  39*^  et  même  40". 

Dans  quelques  cas,  on  a  noté  la  présence  de  l'albumine 
dans  les  urines,  mais  les  faits  sont  encore  trop  peu  nombreux 
pour  qu'il  soit  possible  d'établir  si  l'empoisonnement  par  l'io- 
doforme  détermine  une  néphrite  toxique,  comme  l'empoison- 
nement par  le  sublimé. 

La  marche  et  la  durée  des  accidents  sont  extrêmement  va- 
riables ;  les  périodes  d'excitation  et  de  dépression  peuvent  se 
succéder,  pendant  des  jours  et  des  semaines,  sans  changer 
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de  caractère,  jusqu'au  moment  où,  quelquefois  sans  raison 
apparente,  ils  se  modifient  brusquement  pour  s'amender  ou 
s'accroître,  suivant  que  l'empoisonnement  doit  aboutir  à  la 
guérison  ou  à  la  mort. 

Celle-ci  a  été  observée  dans  un  certain  nombre  de  cas, 
36  fois  sur  84  cas  d'intoxication,  dit  M.  Brun.  Les  lésions 
trouvées  à  l'autopsie  ne  sont  pas  caractéristiques  :  on  note  de 
la  dégénérescence  graisseuse  du  cœur,  du  foie  et  des  reins  ; 
c'est  à  peu  près  ce  qu'on  rencontre  dans  les  empoisonnements 
causés  par  les  autres  antiseptiques. 

L'intoxication  par  Fiodoforme  est  relativement  rare,  et  on  a 
cherché  à  déterminer  quelles  sont  les  conditions  qui  y  pré- 
disposent les  malades.  Il  faut  tout  d'abord  noter  l'emploi  de 
quantités  trop  considérables  de  cet  antiseptique.  C'est  pour- 
quoi nous  ne  l'employons  qu'en  poudre  très  fine,  ce  qui  nous 
permet  de  saupoudrer  les  plaies  sur  toute  leur  étendue  avec 
une  quantité  minime  d'iodoforme,  et  nous  n'introduisons  dans 
le  vagin  que  la  gaze  iodoformée  strictement  indispensable. 

Quand  l'iodoforme  est  enfermé  dans  des  cavités  anfrac- 
tueuses,  étendues,  soumises  à  un  certain  degré  de  compres- 
sion, l'absorption  de  l'iodoforme  est  particulièrement  à  crain- 
dre, et  peut  déterminer  des  accidents  mortels.  On  a  vu,  en  effet, 
des  phénomènes  nerveux  graves  se  produire,  quand  on  avait 
bourré  de  o-aze  iodoformée  le  sac  d'une  o-rossesse  extra-utérine  ; 
il  faut  en  être  prévenu  pour  retirer  immédiatement  cette  gaze, 
sans  quoi  on  s'exposerait  à  voir  la  malade  succomber  à  l'em- 
poisonnement iodoformé. 

Très  manifeste,  enfin,  est  l'influence  de  l'âge.  Les  chirur- 
giens s'accordent  à  dire  que  les  enfants  ne  sont  pas  sujets  à 
l'intoxication ,  bien  qu'en  chirurgie  infantile  on  se  serve 
beaucoup  d'iodoforme,  surtout  après  les  opérations  pratiquées 
sur  le  squelette.  Chez  les  vieillards,  au  contraire,  ces  accidents 
sont  assez  fréquents  ;  mais  je  n'insiste  pas,  car  les  accoucheurs 
n'ont  guère  à  se  préoccuper  de  la  question  d'âge. 
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Conclusions.  —  En  résumé,  si  riodoforme  peut  produire  des 
intoxications,  elles  sont  en  général  peu  graves  ;  il  est  d'ailleurs 
facile  de  les  éviter  ou  de  les  empêcher  de  devenir  sérieuses, 
en  observant  attentivement  les  malades,  en  épiant,  pour  ainsi 
dire,  l'apparition  des  accidents,  et  en  suspendant  aussitôt 
l'emploi  de  cet  antiseptique.  Nous  continuerons  donc  à  nous 
servir  de  l'iodoforme  pour  saupoudrer  les  plaies  génitales,  et 
pour  faire  les  pansements  qui  devront  rester  à  demeure. 

s.  —  Salol. 

Le  salol  ou  salicylate  de  pliényle  se  présente  sous  la  forme 
d'une  poudre  cristalline  Llanche,  d'une  odeur  aromatique  fai- 
ble, agréable,  rappelant  celle  du  capricorne  musqué  ;  elle  a 
également  une  grande  analogie  avec  Todeur  de  la  rose. 

Le  salol  est  à  peu  près  insipide,  et  produit  sous  la  dent  une 
sensation  de  frottement  toute  spéciale.  Il  fond  à  43^.  Il  est  com- 
plètement insoluble  dans  l'eau,  très  peu  soluble  dans  l'alcool, 
mais  se  dissout  bien  dans  l'étlier,  la  benzine,  etc.  Dans  l'éco- 
nomie, il  se  dédoublerait  en  donnant  naissance  à  du  phénol 
et  à  de  l'acide  salicylique  ;  après  l'absorption  du  salol  dans  les 
voies  digestives  ou  à  la  surface  des  plaies,  on  peut,  en  effet, 
trouver  de  l'acide  pliénique  dans  l'urine;  quelquefois  même  les 
urines  deviennent  noires.  Le  salol  n'est  pour  ainsi  dire  pas 
toxique,  et  peut  être  ingéré  à  la  dose  de  4  à  8  grammes  par 
jour,  sans  déterminer  d'accidents. 

Découvert  par  Nencki,  le  salol  a  été  étudié  au  point  de  vue 
thérapeutique,  en  1886,  par  Sahli,  de  Berne  (i),  qui  l'a  conseillé 
surtout  pour  l'usage  interne.  L'année  suivante,  M.  Périer  s'en 
est  servi  en  chirurgie,  et  le  considère  comme  un  antiseptique 
excellent,  capable  de  remplacer  l'iodoforme  (2). 

(1)  Sahli.  Le  salol,  nouvel  aiitirhumatismal  et  antiseptique.  Semaine  médicale, 
1886,  p.  15:1 

(2)  PÉRIER  et  Patein.  Du  salol  ou  salicylate  de  phényle  pour  remplacer  rio- 
doforme en  chirurgie.  lîevue  de  cldrurgie,  1887,  p.  519. 


330 


DES  ANTISEPTIQUES 


Je  me  sers  volontiers  du  salol,  soit  en  poudre,  soit  incorporé 
à  de  la  gaze.  Malheureusement,  il  est  moins  antiseptique  que 
riodoforme,  de  telle  sorte  que  la  gaze  salolée  ne  peut  rester 
longtemps  à  demeure,  dans  le  canal  vaginal,  par  exemple, 
sans  répandre  une  mauvaise  odeur.  Mais  vous  pourrez  fort 
bien  l'employer  quand  les  pansements  devront  être  renouvelés 
fréquemment  ;  il  sera  indiqué  plus  particulièrement  dans  les 
cas  d'intoxication  par  l'iodoforme.  Enfin,  le  salol  remplacera 
riodoforme,  pour  saupoudrer  les  plaies  périnéales  et  vaginales, 
chez  les  femmes  qu'incommode  Fodeur  de  ce  dernier  antisep- 
tique. 

III.    RÉSUMÉ. 

Parmi  tous  les  antiseptiques  que  nous  venons  d'étudier,  quels 
sont  ceux  qu'il  faut  préférer  ?  La  réponse  à  cette  question  variera 
suivant  qu'elle  aura  été  adressée  à  tel  ou  tel  accoucheur  ;  quant 
à  moi,  je  ne  suis  pas  exclusif,  et  vous  me  voyez  employer 
dans  mon  service  les  antiseptiques  suivants  : 

a.  —  Sublimé  a  0,20  centigr.  p.  iOOO. 

b.  —  Microcidine  à  4  grammes  p.  1000. 

c.  —  Acide  phénique  à  20  grammes  p.  1000. 

d.  —  Sulfate  de  cuivre  à  5  grammes  p.  1000. 

e.  —  Permanganate  de  potasse  à  0,50  centigr.  p.  1000. 

f.  —  Acide  borique  à  40  grammes  p.  1000. 

g.  —  Iode  métallique  à  2  ou  3  grammes  p.  1000. 

II.  —  lodoforme,  en  poudre  ou  incorporé  à  de  la  gaze. 

Mais  je  ne  les  emploie  pas  indifféremment;  je  choisis  sui- 
vant les  circonstances. 

a.  —  Le  sublimé  est,  de  tous,  le  plus  puissant  ;  malheu- 
reusement, il  est  toxique  et  son  maniement  doit  être  très  sur- 
veillé. Je  ne  m'en  sers  plus  jamais  pour  les  injections  intra-uté- 
rines, par  crainte  d'une  intoxication  mortelle.  Je  l'emploie,  au 
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contraire,  exclusivement  pour  le  lavage  des  mains,  pour  la 
désinfection  des  canules  et  sondes  en  verre,  pour  les  toilettes 
des  organes  génitaux  externes,  et  pour  le  pansement  pro- 
phylactique des  seins.  Sauf  contre-indications  spéciales,  albu- 
minurie, etc.,  souvent  je  fais  avec  le  sublimé  les  injections 
vaginales,  pendant  la  grossesse  et  les  suites  de  couches.  Vous 
A'oyez  que  ses  indications  sont  nombreuses  ;  toutefois,  pour  les 
injections  vaginales,  il  peut  être  remplacé  par  la  microcidine. 

1).  —  La  microcidine  ou  naphtolatt  de  soude  (voyez 
p.  310)  est  très  eflicace  et  n'est  pas  toxique.  Je  l'emploie 
aujourd'hui  à  la  salle  d'accouchements  pour  les  injections  vagi- 
nales, et  pour  les  injections  intra-utérines  consécutives  à  la 
délivrance  ;  je  l'emploie  aussi  dans  les  trois  premières  salles 
des  accouchées,  pour  les  injections  vaginales,  les  deux  autres 
salles  étant  réservées  au  sublimé.  J'en  suis  très  satisfait,  et 
j'ai  de  la  tendance  à  en  étendre  de  plus  en  plus  l'emploi. 

Le  naphtolate  de  soude  peut  d'ailleurs  être  vendu  à  bon 
marché,  car  les  matières  premières  (soude  et  naphtol),  néces- 
saires pour  en  fabriquer  un  kilogramme,  ne  reviennent  à  la 
Pharmacie  Centrale  des  hôpitaux  qu'à  3  fr.  33  centimes. 

c.  —  L'acide  phénique  n'est  plus  à  la  Clinique  aussi  en 
faveur  qu'autrefois.  Nous  ne  l'employons  guère  qu'au  mo- 
ment des  opérations,  pour  y  baigner,  après  flambage,  les 
instruments  métalliques.  Je  ne  m'en  sers  ni  en  injections 
intra-utérines,  ni  en  injections  vaginales,  dans  les  cas  ordi- 
naires. Mais  il  est  des  circonstances,  heureusement  rares,  où 
son  emploi  est  indiqué  ;  je  veux  parler  de  l'infection  putride  due 
à  la  rétention  du  placenta  ou  des  membranes.  Le  microbe  qu'il 
faut  attaquer  est  le  vibrion  septique,  et  vous  vous  rappelez 
que  l'expérimentation  nous  a  montré  l'eflicacité  de  l'acide 
phénique  (sans  lavage)  en  présence  de  ce  micro-organisme. 
Vous  serez  alors  autorisés  à  vous  servir  d'acide  phénique 
en  injections  vaginales  et  en  injections  intra-utérines  ;  mais 
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VOUS  n'oublierez  pas  que  des  accidents  syncopaux  peuvent  se 
produire  pendant  les  injections  intra-utérines  pratiquées  avec 
l'acide  phénique,  de  sorte  que  vous  aurez  plus  de  sécurité  en 
employant  la  microcidine  ou  le  permanganate  de  potasse,  qui 
ont  à  peu  près  la  même  puissance  antiseptique. 

d.  —  Le  sulfate  de  cuivre  est  un  bon  antiseptique,  mais  il 
a  l'inconvénient  de  salir  les  mains,  et  de  former  avec  le  sang 
une  bouillie  noirâtre  très  adhérente.  On  ne  peut  se  servir  du 
sulfate  de  cuivre,  ni  pour  le  lavage  des  mains,  ni  pour  les  toi- 
lettes savonneuses.  Il  est  bon  en  injections  vaginales,  mais 
il  doit  être  abandonné  pour  les  injections  intra-utérines,  par 
crainte  de  mort  subite  (voyez  Accidents  syncopaux  causés 
par  les  injections  intra-utérines),  y e\i  ai  restreint  l'emploi, 
depuis  que  j'ai  adopté  la  microcidine. 

e.  —  Le  permanganate  de  potasse  est  un  antiseptique  facile 
à  transporter,  bon  marché,  trèssoluble,  inoffensif;  il  m'inspire 
la  plus  grande  confiance.  Si  je  n'y  ai  pas  recours  plus  souvent, 
c'est  qu'il  a  l'inconvénient  de  tacher  les  doigts  et  les  linges. 
Je  m'en  sers  en  injections  utérines  et  en  injections  vaginales, 
toutes  les  fois  que,  pour  une  cause  ou  pour  une  autre,  les  autres 
antiseptiques  puissants  sont  contre-indiqués ;  je  l'emploie,  en 
outre,  pour  les  injections  supplémentaires.  Il  est  particulière- 
ment utile  dans  les  cas  de  fétidité  des  lochies,  qu'il  désin- 
fecte mieux  que  la  plupart  des  autres  antiseptiques. 

f.  —  \J acide  borique  est  pour  nous  un  pis-aller.  Nous  n'y 
avons  recours  que  dans  les  cas  où  il  est  absolument  impossible 

•  d'employer  un  des  antiseptiques  précédents.  Il  nous  rend  ce- 
pendant des  services  en  injections  vésicales  chez  les  femmes 
atteintes  de  cystite,  en  applications  sur  les  mamelles  quand  le 
sublimé  a  déterminé  de  l'hydrargyrie  ;  enfin  nous  l'employons 
souvent  chez  les  enfants,  parce  qu'ils  supportent  certains 
antiseptiques  moins  bien  que  les  adultes. 
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g.  —  L'iode  est  un  antiseptique  puissant  ;  il  m'a  rendu  de 
très  bons  services  en  injections  intra-utérines,  lorsqu'il  s'agis- 
sait de  modifier  profondément  la  surface  interne  de  l'utérus 
au  début  d'une  infection  putride  ou  d  une  lièvre  puerpérale. 
Je  n'hésite  pas  à  en  recommander  l'emploi  dans  ces  cas.  La 
première  injection  est  faite  à  3  grammes  pour  1000;  mais,  si 
on  la  répète,  on  en  abaissera  le  titre  à  2  pour  1000,  car  sans 
cette  précaution,  la  solution  iodée  deviendrait  promptement 
irritante. 

h.  —  Quant  à  V iodo forme ^  je  vous  rappelle  qu'incorporé  à 
de  la  gaze,  il  est  employé  pour  les  pansements  vaginaux  à  de- 
meure ;  qu'à  l'état  pulvérulent,  il  sert  à  saupoudrer  les  plaies 
vulvaires  et  périnéales.  Enfin,  il  nous  rend  les  plus  grands  ser- 
vices pour  la  prophylaxie  de  l'ophtalmie  des  nouveau-nés. 


CINQUIÈME  PARTIE 


APPLICATION  DE  L'ANTISEPSIE  A  LA  PRATIQUE 
DE  L'OBSTÉTRIQUE 


I. —  Asepsie  du  personnel  d'un  service  d'accouchements 

Le  personnel  d'un  service  d'accouchements,  si  je  prends 
le  mien  pour  exemple,  est  ainsi  composé  : 

Le  chef  de  service; 

Le  chef  de  clinique; 

Les  externes  et  les  moniteurs  ; 

Les  stagiaires  et  les  étudiants  bénévoles  ; 

La  sage-femme  en  chef  et  les  aides  sages-femmes  ; 

Les  élèves  sages-femmes  ; 

Les  surveillantes  ; 

Les  infirmières. 

11  faut  que  toutes  ces  personnes  soient  d'une  propreté 
aseptique.  Mais  quels  soins  particuliers  exige  cette  asepsie? 
C'est  ce  que  je  vais  développer  devant  vous.  Pour  fixer  vos 
idées,  je  prendrai  comme  exemple  le  chef  de  service,  et  ce  que 
je  dirai  à  son  sujet  s'appliquera  aux  autres  personnes  indis- 
tinctement, car,  en  asepsie,  mieux  vaut  l'exagération  qu'un 
laisser-aller  qui  n'est  jamais  sans  danger. 

Propreté  du  corps  et  des  vêtements.  —  L'accoucheur  doit 


336     APPLICATION  DE  l'aNTISEPSIE  A  LA  PRATIQUE  DE  l'oBSTÉTRIQUE 


prendre  fréquemment  des  bains-  savonneux,  pour  détacher  les 
couches  superficielles  de  l'épiderme  qui  sont  des  réceptacles 
de  microbes.  Pour  peu  qu'il  ait  touché  à  des  matières  septi- 
ques,  les  bains  savonneux  devront  être  remplacés  par  des 
bains  de  sublimé  (15  à  20  grammes  de  sublimé  pour  un  bain), 
dans  lesquels  il  se  savonnera  toutes  les  régions  du  corps,  mais 
surtout  les  bras,  les  avant-bras  et  les  mains. 

Il  n'est  pas  besoin  de  dire  que  le  A'isage  de  l'accoucheur  doit 
être  propre,  mais  il  faut  que  j'insiste  un  peu  sur  les  soins 
que  réclament  les  cheveux  et  la  barbe.  On  les  peignera  et  on 
les  brossera  avec  le  plus  grand  soin,  à  l'aide  de  peignes  et 
de  brosses  maintenus  en  parfait  état  aseptique  par  des  lavages 
au  sublimé.  Une  toilette  ainsi  faite  n'est  cependant  pas  irré- 
prochable au  point  de  vue  microbiologique,  car  il  est  impos- 
ssible  que  le  peigne  et  la  brosse  entraînent  tous  les  germes  ; 
aussi,  l'accoucheur  devra-t-il,  le  plus  souvent  possible,  stéri- 
liser sa  chevelure  et  sa  barbe  aA'ec  de  la  liqueur  de  Yan  Swie- 
ten.  Il  suffit  pour  cela  qu'il  les  frotte  avec  soin,  à  Faide  d'un 
petit  tampon  de  coton  hydrophile  trempé  dans  la  solution 
mercurielle.  Cette  dernière  précaution  est  indispensable, 
pour  peu  que  l'accoucheur  ait  été  exposé  à  des  émanations 
putrides. 

La  propreté  aseptique  du  corps  serait  illusoire  sans  celle  du 
linge  et  des  vêtements,  qui,  par  conséquent,  seront  surveillés 
avec  soin,  lavés  souvent,  passés  à  l'étuve  ou  changés.  Il  est  si 
facile  de  comprendre  l'importance  de  ces  recommandations, 
qu'il  me  paraît  inutile  d'y  insister  davantage. 

Quand  l'accoucheur  entre  dans  son  service,  il  doit  revêtir 
ce  que  j'appellerais  volontiers  «  l'uniforme  de  l'hôpital  ».  Cet 
uniforme  se  compose  d'une  blouse  ou  d'un  veston  de  toile 
et  d'un  tablier,  qu'on  quitte  sans  difficulté  pour  les  envoyer 
à  la  buanderie  et  à  l'étuve,  dès  qu'ils  sont  souillés  par  du 
sang  ou  du  liquide  amniotique.  Les  vêtements  de  drap,  au 
contraire,  qui  deviennent  rapidement  malpropres,  et  par 
conséquent  septiques,  ne  pourraient  pas  être  changés  aussi 
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souvent;  de  plus,  il  n'est  pas  possible  de  les  laver  comme  on 
lave  les  blouses  de  toile.  Certes,  si  on  les  portait  à  l'étuve,  ils 
en  reviendraient  aseptiques  ;  mais  le  passage  à  l'étuve  rétrécit 
l'étoffe  et  déforme  les  vêtements  de  drap,  de  sorte  qu'il  n'est 
guère  pratique  de  les  y  envoyer  souvent.  Pour  plus  de  com- 
modité et  de  sûreté,  par  conséquent,  vous  revêtirez  une  blouse 
de  toile. 

Certains  accoucheurs  et  chirurgiens  ne  se  sont  pas  con- 
tentés d'une  blouse  ordinaire  ;  ils  ont  voulu  mieux  faire  et  ont 
adopté  des  blouses  qui  leur  descendent  jusqu'aux  pieds,  au 
point  môme  de  les  gêner  dans  la  marche.  D'autres,  ont 
revêtu  un  pantalon  de  toile  qu'ils  mettent  par-dessus  le  pan- 
talon de  drap;  c'est  peut-être  un  avantage,  mais  en  réalité 
on  se  donne  une  peine  presque  inutile,  car  le  tablier  isole 
suflisamment  le  pantalon  qui  fait  partie  du  costume  habituel. 

Les  manches  sont  les  parties  de  la  blouse  qui  se  salissent 
le  plus  vite  ;  souvent  même  elles  sont  maculées  par  du  sang 
dès  le  premier  examen,  ce  qui  force  l'accoucheur  à  changer  de 
blouse.  Voilà  un  inconvénient  réel,  car  on  ne  peut  disposer, 
dans  un  service  d'hôpital,  d'un  nombre  inhni  de  blouses  ; 
c'est  pour  ce  motif  que  je  vous  conseille  d'ajouter  à  votre 
costume  des  manches  de  toile.  Ces  manches  sont  peu  encom- 
brantes, peu  coûteuses,  faciles  à  changer  et  à  laver  dès  qu'elles 
sont  souillées  ;  elles  complètent  donc  très  heureusement  l'uni- 
forme de  l'hôpital. 

Dans  certains  services  de  chirurgie,  l'opérateur  et  ses  aides 
ont,  en  tout  temps,  les  avant-bras  nus,  les  manches  de  leurs 
vêtements  étant  coupées  ou  relevées  au-dessus  du  coude.  On 
pourrait  faire  de  même  dans  un  service  d'accouchements  ;  je  ne 
crois  cependant  pas  que  cela  soit  nécessaire.  Dans  nos  salles, 
en  effet,  pendant  la  visite  ou  la  consultation,  et  même  pendant 
qu'on  examine  une  femme  enceinte,  ou  qu'on  assiste  une  femme 
dont  l'accouchement  est  simple,  il  suffit  d'avoir  des  manches 
propres,  descendant  jusqu'au  poignet  ;  on  changera  seule- 
ment ces  manches  aussi  souvent  que  cela  sera  utile.  Mais, 
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quand  il  faut  pratiquer  une  opération  quelconque,  il  devient 
absolument  indispensable  que  les  avant-bras  soient  à  nu  jus- 
qu'au coude,  car  alors,  non  seulement  la  main,  mais  encore  le 
poignet  et  souvent  l'avant-bras,  sont  en  contact  direct  avec 
les  oro-anes  o-énitaux. 

Quand  il  s'agit  de  médecins  et  d'étudiants,  l'esthétique  du 
costume  importe  peu  ;  mais  il  en  est  autrement  quand  on 
s'adresse  aux  étudiantes  ou  aux  sages-femmes,  car  chez  les 
femmes,  la  coquetterie  ne  perd  jamais  ses  droits.  Cependant, 
ce  que  j'ai  dit  tout  à  l'heure  au  sujet  des  vêtements  de  l'accou- 
cheur, doit  s'appliquer  en  principe  à  toutes  les  personnes  qui 
fréquentent  un  service  d'accouchements,  sans  distinction  de 
sexe. 

Dans  certains  pays,  les  élèves  sages-femmes,  avant  de 
pénétrer  dans  la  salle  d'accouchements,  sont  obligées  de  passer 
dans  une  petite  chambre,  véritable  étuve  à  désinfection,  où 
leurs  vêtements  sont  soumis  à  des  fumio-ations  désinfectantes. 
Mais  ne  vaut-il  pas  mieux,  et  n'est-il  pas  plus  simple,  que  les 
sages-femmes  recouvrent  leurs  vêtements  de  grandes  blouses 
de  toile  ayant  la  forme  de  cache-poussières,  et  boutonnées 
jusqu'au  cou.  par  dessus  lesquelles  elles  mettront  un  tablier 
et  des  manchettes.  Je  ne  vois  rien  dans  ce  costume  qui  ne 
puisse  s'allier  à  la  coquetterie.  Il  va  sans  dire  que  les  rubans 
et  les  ornements  de  toutes  sortes  seront  interdits.  Néan- 
moins cette  blouse  pourra  être  élégante  dans  sa  simplicité; 
il  suffira  pour  cela  qu'elle  soit  faite  avec  goût. 

La  propreté  de  la  bouche  est  également  nécessaire  ;  il  con- 
vient donc  que  les  dents  soient  brossées  avec  grand  soin,  mais 
faut-il,  ainsi  qu'on  l'a  conseillé,  faire  usage  d'antiseptiques 
buccaux  sous  forme  de  pastilles  antiseptiques  ?  C'est  de  l'exa- 
gération, sans  aucun  profit  réel  pour  l'antisepsie. 

Asepsie  des  mains.  —  C'est  à  une  asepsie  insullisante  des 
mains  de  l'accoucheur,  des  sages-femmes  et  des  gardes,  qu'il 
faut  attribuer  le  plus  grand  nombre  des  infections  puerpé- 
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raies,  car  les  mains  de  ces  personnes  sont  fréquemment  en 
contact  direct  avec  les  organes  génitaux  des  femmes  qui 
accouchent,  de  sorte  que,  soit  pendant  de  simples  toilettes, 
soit  pendant  les  interventions  obstétricales,  elles  peuvent,  si 
elles  ne  sont  pas  aseptiques,  porter  dans  la  profondeur  des 
organes  génitaux  des  germes  pathogènes.  Le  danger  est  immé- 
diat, et  sa  gravité  n'a  plus  besoin  d'être  démontrée.  Il  faut 
donc  que  les  mains  de  l'accoucheur  et  de  ses  aides  soient 
asepti(iues.  Je  le  dis  bien  haut  et  je  ne  le  répéterai  jamais 
assez,  car  c'est  le  point  capital  de  l'antisepsie  obstétricale.  Si 
vos  mains  sont  exemptes  de  microbes  pathogènes,  presque 
toutes  les  femmes  que  vous  accoucherez  auront  des  suites  de 
couches  normales;  si,  au  contraire,  elles  sont  encore  souillées 
par  des  microbes,  vous  risquez  d'infecter  les  femmes  confiées 
à  vos  soins,  et  celles-ci  deviendront  malades  en  grand  nombre, 
([uelles  que  soient  les  précautions  que  vous  aurez  prises  rela- 
tivement à  l'hygiène  de  la  chambre,  à  l'asepsie  du  mobilier, 
du  linge,  etc.,  car  tout  cela  est  secondaire  en  comparaison  de 
la  propreté  des  mains. 

Tous  les  accoucheurs,  sans  exception,  sont  pénétrés  de  l'im- 
portance capitale  de  cette  question  :  le  nombre  des  travaux 
consacrés  à  la  désinfection  des  mains,  et  sur  lesquels  j'aurai 
d'ailleurs  à  revenir,  en  est  la  meilleure  preuve. 

Intégrité  de  V épidémie  des  mains.  —  La  première  condi- 
tion que  doit  remplir  la  main,  au  point  de  vue  de  l'asepsie, 
c'est  de  ne  pas  être  par  elle-même  un  foyer  de  microbes,  ce 
qui  aurait  lieu  évidemment  si  une  plaie,  un  panaris,  etc.,  y 
entretenaient  de  la  suppuration.  Dans  ces  dernières  conditions, 
l'honnêteté  exige  de  celui  qui  présenterait  ces  accidents,  qu'il 
s'abstienne  de  faire  des  accouchements  jusqu'à  complète  gué- 
rison. 

Il  est  cependant  de  petites  plaies  de  la  main  qui  ne  forcent 
pas  le  médecin  à  suspendre  sa  pratique  obstétricale;  ce  sont, 
pai'  exemple,  les  coupures  ou  écorchures  récentes;  dans  ce 
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cas,  après  l'avoir  lavée  antiseptiquement,  on  recouvre  la  plaie 
encore  fraîche  d'un  pansement  occlusif  au  collodion  iodoformé  ; 
il  n'y  a  plus  alors  de  danger  de  contamination.  Si  la  peau  est 
à  sec  avant  l'application  du  collodion,  celui-ci  adhère  bien  et 
constitue  une  pellicule  protectrice,  au-dessous  de  laquelle  la 
petite  plaie  se  cicatrise  sans  suppuration.  Quand  le  collodion 
est  de  médiocre  qualité,  il  se  fendille  ou  se  détache;  on  en 
est  quitte  pour  en  appliquer  une  nouvelle  couche  par-dessus 
l'ancienne.  J'ai  vu  bien  souvent  du  collodion  rester  adhérent 
à  la  main  pendant  deux  ou  trois  jours,  malgré  des  frottements 
et  des  lavages  répétés. 

L'intégrité  de  l'épiderme  de  la  main  est  encore  indispen- 
sable à  un  aiitre  point  de  vue,  car  cet  épidémie  forme  une 
couche  protectrice  relativement  imperméable,  de  sorte  que 
si  l'accoucheur  examine  une  femme  atteinte  de  septicémie  ou 
d'érosions  syphilitiques,  il  ne  risque  pas  d'être  contaminé.  Il 
n'en  serait  pas  de  même  si  le  derme  était  à  nu  en  un  point 
quelconque,  car  vous  savez  qu'on  peut  contracter  la  syphilis 
pendant  un  simple  toucher  vaginal,  et  que  la  septicémie 
s'inocule  parfaitement  dans  les  mêmes  conditions.  Vous  veil- 
lerez donc  avec  le  plus  grand  soin  à  l'intégrité  de  vos  mains, 
aussi  bien  dans  l'intérêt  de  vos  clientes  que  pour  votre  propre 
sécurité. 

Toilette  des  ongles.  —  Les  ongles  doivent  être  courts  ; 
entre  l'extrémité  de  l'ongle  et  la  pulpe  du  doigt,  en  effet, 
existe  un  sillon  profond  qui  est  un  réceptacle  pour  les  pous- 
sières et  pour  les  microbes  ;  de  chaque  côté  de  l'ongle,  se 
trouvent  aussi  des  sillons,  moins  profonds,  il  est  vrai,  et  un 
peu  moins  difficiles,  par  conséquent,  à  tenir  propres,  mais 
au  nettoyage  desquels  il  faut  cependant  apporter  le  plus 
grand  soin.  Dans  ce  but,  tout  le  monde  se  sert  d'une  lime 
à  ongles,  dont  l'extrémité,  plus  ou  moins  pointue,  enlève  les 
poussières  qui  forment  des  raies  noires  visibles  à  travers 
l'ongle.  Pendant  cette  manœuvre,  la  lime  détache  quelques 
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pla(|ues  épidermiques,  et  pour  peu  qu'on  procède  avec  force, 
la  pointe  de  l'instrument  éraille  l'épiderme,  et  arrive  même 
à  dénuder  un  peu  le  derme  et  à  le  faire  saigner.  Ces  petits 
accidents  sont  assez  fréquents.  Mais  ordinairement  les  choses 
ne  vont  pas  jusque-là,  et  la  lime  ne  fait  qu'enlever  l'épiderme 
par  places,  et  creuser  sous  l'ongle  autant  de  petits  sillons, 
qui  malheureusement  formeront  pour  les  poussières  des  nids 
dont  il  sera,  plus  tard,  difficile  de  les  faire  sortir.  Je  crois 
donc  utile  de  remj)lacer,  dans  les  cas  ordinaires,  la  lime  par 
un  simple  cure-ongle  en  bois  ou  en  ivoire,  ou  môme  par  une 
allumette  en  bois  taillée  en  pointe. 

Pour  faire  cette  toilette,  on  se  servira  encore  avec  avantage 
d'un  linge  un  peu  humide,  de  la  façon  suivante  :  après  avoir  pro- 
cédé au  savonnage  des  mains, on  glisse  à  plusieurs  reprises,  dans 
les  sillons  unguéaux,  un  linge  humide,  qu'on  y  enfonce  à  l'aide 
de  l'ongle  du  pouce  ou  de  l'index,  et  qui  enlève  les  malpropre- 
tés d'une  manière  presque  parfaite.  Il  est  entendu  que  si  les 
sertissures  des  ongles  restent  sales  après  le  passage  du  linge, 
on  se  servira  du  cure-ongle  pour  les  nettoyer  complètement. 

Pour  compléter  la  toilette  des  ongles,  quelques  auteurs  ont 
conseillé  de  gratter  avec  un  couteau  la  superficie  de  l'ongle. 
Gela  est  rationnel  et  j'admets  qu'on  le  fasse  avant  de  pratiquer 
une  opération  grave,  car,  dans  ces  conditions,  on  ne  saurait 
prendre  trop  (hî  précautions  antiseptiques.  Mais  ce  ne  sera 
utile  qu'exceptionnellement;  d'ailleurs,  si  on  répétait  ce  grat- 
tage trop  souvent,  on  s'exposerait  à  voir  l'ongle  s'amincir  jus- 
qu'à disparaître.  Dans  quelques  cas  particuliers,  notamment 
quand  il  s'agit  d'une  opération  césarienne,  vous  ferez  cependant 
bien  de  gratter  l'ongle  avec  un  couteau,  d'employer  la  lime 
pour  bien  débarrasser  de  tout  corps  étranger  les  sillons 
unguéaux,  en  enlevant  même  au  besoin  la  couche  la  plus 
superficielle  de  l'épiderme.  Gomme  vous  n'aurez  que  rarement 
à  renouveler  ce  grattage,  Tongle  et  l'épiderme  ne  se  ressenti- 
ront pas  du  dommage  qui  leur  aura  été  causé.  En  dehors  de  ces 
circonstances,  cette  pratique  est  au  moins  inutile. 
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Désinfection  des  mains.  —  La  désinfection  des  mains  est 
très  importante,  et  doit  attirer  particulièrement  l'attention; 
elle  comprend  trois  manœuvres  :  le  savonnage,  le  brossage, 
rimmersion  dans  un  liquide  antiseptique. 

Savonnage.  —  Il  faut  se  savonner  les  mains  lonçruement 
et  avec  attention,  en  les  frottant  Tune  contre  l'autre,  en 
enchevêtrant  les  doigts,  en  prenant  bien  soin  de  les  frotter 
à  plusieurs  reprises  sur  leurs  faces  latérales  et  dans  les 
commissures  dio-itales.  Le  savonnao-e  se  fait  avec  du  savon  ordi- 
naire  ou  de  toilette.  On  a  conseillé  de  se  servir  de  savons  dits 
antiseptiques;  j'en  ai  essayé  de  plusieurs  sortes;  mais  je  ne 
crois  pas  qu'ils  jouissent  des  propriétés  antiseptiques  qu'on 
leur  attribue,  et  d'ailleurs  ils  sont  en  général  moins  onctueux, 
et  se  mélangent  moins  bien  à  l'eau  que  le  savon  ordinaire. 
Pour  la  plupart,  ces  savons  sont  préparés  au  sublimé,  mais 
ils  perdent  rapidement  une  partie  de  leurs  propriétés  anti- 
septiques, car  le  sublimé  est  décomposé  par  les  alcalis  qui 
entrent  dans  leur  composition. 

2*^  Brossage.  —  On  se  sert  pour  les  mains  de  brosses  appe- 
lées brosses  àongles.  Celles  dont  nous  nous  servons  ici  sont 
de  forme  rectangulaire  et  en  chiendent  ;  elles  sont  très  légè- 
res et  tiennent  bien  en  main  ;  elles  sont  plus  commodes  que 
les  brosses  à  manche  et  reviennent  à  très  bon  marché.  Dans 
un  service  d'accouchements,  il  faut  que  les  brosses  trempent 
constamment  dans  une  solution  antiseptique  qu'on  renouvelle 
au  moins  une  fois  par  jour. 

Quand  une  brosse  a  été  contaminée,  elle  doit  être  jetée;  la 
prudence  l'exige.  A  moins,  en  effet,  d'avoir  été  stérilisée 
d'une  manière  parfaite,  cette  brosse  pourrait  déposer  des  micro- 
bes pathogènes  sur  la  main  de  celui  qui  s'en  servirait,  et.  par 
conséquent,  rendre  septique  une  main  qu'elle  aurait  dù  contri- 
buer à  désinfecter.  C'est  là  un  exemple  des  dangers  d'une  anti- 
sepsie mal  faite  ou  mal  comprise.  Il  est  bien  certain  qu'il  vau- 
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(Irait  mieux  qu'un  accoucheur  renonçât  à  se  brosser  les  mains, 
plutôt  que  de  le  faire  avec  une  brosse  où  fourmillent  les  germes 
pathogènes.  Aussi,  je  ne  saurais  trop  vous  recommander  de 
tenir  en  suspicion  les  brosses  à  ongles  que  vous  trouvez  dans 
les  maisons  particulières  ;  ne  vous  en  servez  donc  jamais,  à 
moins  qu'elles  ne  soient  neuves.  Faites  encore  mieux  :  ayez  dans 
votre  trousse  une  brosse  que  vous  désinfecterez  vous-mêmes,  et 
de  la  propreté  de  laquelle  vous  serez  surs. 

Vous  savez  comment  on  procède  au  brossage  des  mains.  On 
tient  la  brosse  d'une  main  ;  et,  après  l'avoir  imprégnée  d'eau 
savonneuse,  on  frotte  énergiquement, avec  elle, l'autre  main,  sur 
«es  deux  faces,  sur  les  doigts,  dans  les  espaces  interdigitaux  ; 
puis  cela  fait,  on  recommence  la  manœuvre  en  changeant  de 
main. 

Mais  la  brosse  doit  surtout  travailler  dans  la  région  des 
ongles.  On  frotte  avec  elle,  dans  tous  les  sens,  les  ongles  ali- 
gnés les  uns  à  côté  des  autres  ;  puis,  la  brosse  restant  immo- 
bile, ce  sont  les  extrémités  des  doigts  qui  se  déplacent  et  qui 
viennent  frotter  sur  les  brins  de  la  brosse,  sous  diverses  inci- 
dences. 11  y  a  là  une  foule  de  mouvements  que  vous  connaissez 
bien.  Ce  sont  des  minuties,  me  direz-vous,  mais  c'est  grâce  à 
des  minuties  de  ce  genre  qu'on  fait  de  la  bonne  besogne  ;  d'ail- 
leurs rien  n'est  futile  de  ce  qui  permet  d'atteindre  la  perfec- 
tion dans  l'antisepsie. 

^^Immersionantisepiique  —  Quelque  prolongés  et  minutieux 
que  soient  le  brossage  et  le  savonnage  des  mains  à  l'eau  ordi- 
naire, ils  sont  insullisants  pour  les  débarrasser  de  tous  les 
microbes  qui  en  souillent  la  surface.  Les  recherches  bactério- 
logiques le  démontrent  sans  conteste.  Il  est  donc  nécessaire 
de  compléter  la  désinfection  des  mains  en  employant  des 
substances  microbicides. 

Mais  quels  antiseptiques  doit-on  préférer,  et  comment  faut- 
il  les  employer  ?  Pour  répondre  à  cette  double  question,  exami- 
nons tout  d'abord  les  données  de  l'expérimentation. 
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L'un  des  premiers,  Forster,  d'Amsterdam,  s'est  occupé  de 
cette  question  (1).  Il  se  savonne  et  se  brosse  les  mains  énergi- 
quement  dans  Feau  simple;  puis,  après  les  avoir  lavées  dans 
des  solutions  d'acide  phénique,  d'acide  borique  ou  de  chlorure 
de  zinc,  il  les  essuie  avec  des  serviettes  ou  du  coton  stérilisés 
à  140^,  et  plonge  l'extrémité  des  doigts  dans  du  bouillon  nutri- 
tif, ou  dans  des  plaques  de  gélatine  de  Koch  ;  or,  dans  tous  les 
cas,  il  a  vu  se  développer  des  colonies  microbiennes,  même 
quand  les  mains  avaient  été  traitées  par  l'acide  phénique  à 
1  1/2  p.  100.  Il  n'a  réussi  à  obtenir  leur  stérilisation  qu'avec  la 
solution  de  sublimé  à  1  ou  2  p.  1000.  Forster  en  conclut  que, 
pour  obtenir  une  désinfection  parfaite  des  mains,  il  faut  faire 
suivre  le  brossage  et  le  savonnage  dans  Feau  ordinaire,  d'une 
immersion  dans  la  solution  de  sublimé  à  1  ou  2  p.  1000. 

Kûmmel  est  arrivé  à  des  conclusions  un  peu  différentes  (2). 
Ses  expériences  ont  été  exécutées  sur  des  mains  non  infectées 
préalablement,  puis  sur  des  mains  infectées  soit  par  des  matiè- 
res cadavériques,  soit  par  du  pus  de  phlegmon,  etc. 

Voici  comment  il  procède  :  lorsqu'il  expérimente  sur  des 
mains  non  infectées,  celles-ci  sont  d'abord  lavées,  savonnées 
et  brossées  pendant  3  minutes  avec  de  l'eau  ordinaire  aussi 
chaude  que  possible.  Puis,  quand  immédiatement  après  ce 
traitement,  sans  les  essuyer,  on  plonge  l'extrémité  des  doigts 
dans  des  plaques  de  gélatine  de  Koch,  il  s'y  développe 
toujours  des  colonies  microbiennes.  Au  contraire,  le  bouillon 
de  culture  et  la  gélatine  restent  stériles,  si,  après  leur 
savonnage,  les  mains  sont  trempées  dans  des  solutions  anti- 
septiques (acide  phénique  à  3  ou  à  5  0/0,  eau  chlorée,  sublimé 
à  1  p.  1000,  thymol  à  6  p.  1000). 

Passons  maintenant  à  l'expérimentation  sur  des  mains  infec- 
tées :  Si  elles  ne  sont  lavées,  savonnées  et  brossées  que  dans 
Feau  simple,  quoique  très  chaude,  on  doit  supposer  qu'il  restera 

(1)  FOESTEE.  Wie  soll  der  Arzt  seine  Hande  reinigen  ?  Centralhl.  fur  Tilinische 
Medicin,  1885,  p.  297. 

(2)  KuEMMEL.  Wie  soll  der  Arzt  seine  Hilnde  desinficiren?6'é;«iraZJZ./Mr  Chi- 
rurgie, 1886,  p.  289. 
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à  leur  surfîîce  des  microbes  vivants  ;  c'est  ce  que  démontrent  des 
recherches  bactériologiques  analogues  aux  précédentes.  La 
désinfection  est  encore  incomplète,  si,  après  les  avoir  savonnées, 
on  plonge  les  mains  dans  l'eau  boriquée,  thymolée  ou  salicylée. 
Mais  si,  prolongeant  pendant  5  minutes  le  brossage  et  le  savon- 
nage dans  l'eau  ordinaire,  on  soumet  ensuite  les  mains  pendant 
2  minutes  à  l'eau  chlorée,  à  l'acide  phénique  à  5  0/0  ou  au  su- 
blimé à  1  p.  1000,  la  stérilisation  devient  parfaite.  Toutefois, 
après  l'emploi  de  ce  dernier  antiseptique,  il  se  développe 
encore  quelquefois  des  colonies  microbiennes  sur  la  gélatine. 

Kûmmel  conclut  de  ses  expériences  que,  dans  les  circons- 
tances ordinaires,  un  brossage  et  un  savonnage  de  3  minutes 
de  durée  dans  l'eau  aussi  chaude  que  possible,  suivis  d'un 
lavage  dans  la  solution  de  thymol  à  G  0/00,  d'acide  phénique 
à  30  0/00  ou  de  sublimé  à  1  0/00,  assurent  une  stérilisation 
presque  parfaite  des  mains  ;  mais  cette  stérilisation,  pour 
être  absolue,  exige  que  les  mains,  préalablement  infectées 
soient  savonnées  et  brossées  pendant  5  minutes  dans  l'eau 
chaude,  puis  lavées  pendant  2  autres  minutes  soit  dans  l'eau 
de  chlore  dédoublée,  soit  dans  la  solution  d'acide  phénique 
à  5  0/0.  Pour  cette  désinfection  absolue,  le  sublimé  aurait 
été  parfois  insufïisant. 

Kùmmel  insiste  beaucoup  sur  l'importance  capitale  du 
brossage  et  du  savonnage  des  mains,  qui  ont  pour  effet  de 
débarrasser  mécaniquement  Tépiderme  de  ses  couches  super- 
ficielles, les  plus  riches  en  microbes,  et  de  rendre  la  peau  plus 
sensible  à  l'action  des  antiseptiques. 

Fûrbringer,  de  Berlin,  dans  un  très  important  mémoire  (1), 
a  étudié  à  nouveau  la  question  d'une  façon  complète,  en  variant 
le  technique  expérimentale  (2). 

Au  lieu  de  se  contenter  du  procédé  employé  par  Forster  et 

(1)  FuERBRiNOER.  Untersuclinnrjoi  und  Vorscliriftcn  iiher  die  DesinfcJdlon 
dcr  H'dndc.  des  Arztes.,  in-8°,  Wiesbadeu,  188S. 

(2)  Je  désire  vous  faire  connaître  très  exactement  les  expériences  de  Fûrbringer 
parce  qu'elles  nie  paraissent  importantes  et  qu'elles  n'ont  été  reproduites  ni 
complcteiiicnt  ni  nu'mc  fidoliMucnt  en  lnn2:uc  française. 
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Kûmmel,  et  qui  consiste  à  plonger  simplement  l'extrémité  des 
<loigts  dans  la  gélatine  nutritive,  il  enlève  par  le  raclage  tout 
ce  qui  se  trouve  dans  l'espace  sous-ungnéal,  et  c'est  le  produit 
de  ce  raclage  qu'il  soumet  à  la  culture.  Les  résultats  obtenus 
de  cette  manière  sont  essentiellement  probants.  Fûrbringer  a 
pu  constater,  en  effet,  que,  dans  des  cas  où  l'impression  des 
doigts  dans  la  gélatine  n'avait  donné  lieu  à  aucun  ensemen- 
cement, le  produit  du  raclage  de  l'espace  sous-unguéal  de  ces 
mêmes  doigts  avait  fourni  des  colonies  microbiennes  en  grand 
nombre  ;  par  contre,  jamais  le  contact  effectué  entre  le 
doigt  et  la  gélatine  n'avait  donné  lieu  au  développement  de 
colonies  microbiennes,  quand  le  contenu  de  l'espace  sous- 
unguéal  avait  été  reconnu  stérile.  De  sorte  que  l'asepsie  de 
l'espace  sous-unguéal  serait  un  critérium  infaillible  de  l'a- 
sepsie des  doigts  et  de  la  main. 

Dans  des  recherches  préliminaires,Fûrbringer  avait  demandé 
aux  médecins  de  son  hôpital  de  se  désinfecter  les  mains  par  le 
procédé  qu'ils  employaient  ordinairement;  puis,  cette  désin- 
fection terminée,  il  avaitgratté  les  sillons  unguéaux  et  cultivé  le 
produit  du  grattage  dans  la  gélatine  nutritive.  Il  obtint  de  cette 
façon  des  résultats  très  différents,  puisque  les  nombres  de  colo- 
nies développées  varièrent  entre  2  et  3000;  une  seule  fois,  sur 
13  expériences,  la  gélatine  resta  stérile  ;  les  seuls  antisep- 
tiques employés  avaient  été  l'acide  phénique  et  le  sublimé. 

Fûrbringer  remarqua,  comme  Kûmmel,  que  le  degré  de  la 
désinfection  était  moins  en  rapport  avec  la  nature  et  le  titre 
de  la  solution  antiseptique,  qu'avec  le  soin  qui  avait  été  apporté 
au  brossage  et  au  savonnage  préliminaires  des  mains.  Ce  fait 
le  frappa,  et  il  en  rechercha  la  cause  dont  il  donne  l'explica- 
tion suivante  :  Les  mains  sont  ordinairement  lubrifiées  par  des 
matières  grasses,  dont  les  unes  sont  sécrétées  par  les  glandes 
de  la  peau,  et  dont  les  autres  sont  étrangères  à  l'organisme; 
or,  ces  matières  grasses,  constituent  une  couche  imperméable 
qui  recouvre  l'épiderme,  comme  le  ferait  un  vernis,  et  s'op- 
pose à  ce  qu'il  soit  imprégné  par  les  liquides  antiseptiques  qui 
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sont,  dès  lors,  sans  action  sur  les  microbes  de  la  surface  de 
la  peau.  Mais  si  le  savonnage  et  le  brossage  sont  intervenus, 
il  no  reste  plus  de  corps  gras  à  la  surface  de  l'épiderme  que 
les  antiseptiques  pourront  alors  imbiber. 

Plus  le  savonnage  et  le  brossage  seront  parfaits,  plus  la 
désinfection  sera  complète. 

Le  ])roblème  de  la  désinfection  des  mains  se  réduit  donc  es- 
sentiellement à  la  recherche  du  moyen  le  plus  sûr, et  le  plus  prati- 
que, de  les  débarrasser  des  matières  grasses  qui  les  recouvent .  Il 
devait,  par  conséquent,  venir  à  Tesprit  d'utiliser  dans  ce  but  les 
dissolvants  des  graisses,  c  est  ce  que  fit  Fiirbringer  ;  mais  il  re- 
jeta, après  essai,  l'éther,  le  chloroforme  etla benzine,  pour  adop- 
ter l'alcool  qui  dissoutbien  les  matières  grasses,  et  qui  joint  à  un 
bon  marché  relatif  l'avantage  de  pouvoir  être  trouvé  partout. 
Si  on  plonge  dans  l'eau  le  produit  noirâtre  du  raclage  d'un  es- 
pace sous-unguéal,  on  le  voit  ordinairement  surnager  sans  se 
mêler  tà  l'eau;  qu'on  le  plonge,  au  contraire,  dans  l'alcool,  on 
le  verra  bientôt  tomber  au  fond  du  liquide  par  petites  parcelles 
qui  se  détachent  au  fur  et  à  mesure  que  la  graisse  se  dissout. 
11  est  évident  que  si,  au  sortir  de  Talcool,  ces  débris  sont 
immergés  dans  un  liquide  antiseptique,  celui-ci  les  imbibera 
dans  toutes  leurs  parties  et  pourra  les  stériliser,  ce  qui  n'au- 
rait pas  eu  lieu  avant  le  dégraissage  par  Talcool. 

Les  expériences  suivantes  démontrent  qu'il  en  est  de  même 
pour  les  mains. 

série.  —  Dans  16  expériences,  Fiirbringer  procéda  de  la 
façon  suivante  :  brossage  et  savonnage  des  mains  dans  l'eau 
chaude  pendant  i  minute,  lavage  dans  l'alcool  pendant 
1  minute,  enfin  immersion,  d'une  minute  de  durée  également, 
dans  la  solution  antiseptique  :  acide  phénique  à  3  p.  100  ou 
sublimé  à  1  ou  2  p.  1000.  Gela  fait,  raclage  de  Tespace  sous- 
unguéal  et  culture  du  produit  de  raclage.  Résultat  :  14  fois  la 
gélatine  resta  stérile,  1  fois  seulement  il  se  développa  5  colo- 
nies et  1  fois  6  colonies. 

IP  série.  —  Fûrbringer  voulut  déterminer  si  l'alcool  agit  ou 
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non  comme  un  antiseptique.  A  cet  effet,  il  se  savonna  et  brossa 
les  mains  à  l'eau  ordinaire,  puis,  se  contentant  de  cette  dé- 
sinfection pour  la  main  droite,  il  lava  deux  doigts  de  la  main 
gauche  à  Talcool,  deux  autres  à  Talcool  puis  au  sublimé,  et  le 
cinquième  au  sublimé  seulement.  Voici  quel  fut  le  nombre 
des  colonies  développées  dans  la  gélatine  après  ces  diverses 
opérations  : 

Quatribmc 
expérience. 

35 
0 
2 
5 


Première 

Deuxième 

Troisième 

expérience. 

expérience. 

expérience. 

Savon 

62 

700 

250 

Savon, 

alcool  

....  5 

268 

9 

Savon, 

alcool,  sublime 

0 

0 

4 

Savon, 

9 

p 

143 

IIP  série.  —  Dans  ces  recherches,  Tauteur  démontre  la  néces- 
sité du  savonnage  des  mains,  comme  opération  préliminaire 
du  traitement  à  Talcool  et  au  sublimé.  En  effet,  la  culture 
bactériologique  du  produit  sous-unguéal  fournit  des  chiffres 
de  colonies  bien  différents  suivant,  qu'on  a  eu  ou  non  recom'S 
au  savonnage  des  mains  : 


Première 

Deuxième 

Troisième 

Quatrième 

expérience. 

expérience. 

expérience. 

expérience 

202 

31 

0 

42 

Savon,  alcool,  sublimé 

0 

2 

1 

0 

IV®  série.  — •  Fûrbringer  fait  agir,  non  plus  sur  la  main, 
mais  sur  le  détritus  sous-unguéal,  Talcool  et  les  antiseptiques 
en  solutions  concentrées.  Dans  ce  but,  il  recueille  une  certaine 
quantité  de  ce  détritus  sur  des  mains  malpropres,  en  détachant 
même  quelques  écailles  épidermiques,  et  les  fragmente  eu 
flocons  de  volume  à  peu  près  égal. 

Quelques  flocons  étant  projetés  dans  le  sublimé  à  i  p.  1000, 
la  plupart  surnagent  ;  quant  à  ceux  qui  s'enfoncent  dans  le  li- 
quide, ils  sont  enveloppés  de  bulles  d'air,  de  sorte  qu'ils  ne 
sont  pas  imprégnés  par  la  solution  antiseptique.  Après  une 
minute  de  séjour  dans  le  sublimé,  on  les  retire  pour  les  culti- 
ver dans  la  gélatine. 
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On  répète  l'expérience  avec  ralcool  :  Les  flocons  projetés 
dans  Talcool  précipitent  presque  immédiatement  au  fond  du 
liquide,  où  on  les  laisse  une  minute.  Au  sortir  de  l'alcool,  on 
les  introduit  dyns  le  sublimé,  dans  lequel  ils  s'enfoncent  cette 
fois, immédiatement  ou  peu  à  peu;  au  bout  d'une  minute  on  les 
recueille,  pour  les  cultiver.  Voici  les  résultats  que  fournissent 
ces  cultures  : 


Première  expérience. 

ColoDies, 

Sublimé   G13 

Alcool,  sul)liin('.  0 


Deuxième  expérience. 

Colonies. 

Sublimé   2.000 

Alcool.'   2G5 

Alcool,  subi imr.  0 


Troisième  expérience. 

Colonies. 

Sublimé   150 

Alcool,  sublimé.  0 


Ainsi,  la  stérilisation  est  absolue  quand  on  prend  soin  de 
traiter  par  l'alcool  le  détritus  sous-unguéal.  Il  est  bon  toute- 
fois de  remarquer  que  l'alcool  n'îi^it,  d'une  manière  eflicace, 
que  sur  des  corps  de  petite  dimension  dansTintérieur  desquels 
il  peut  s'insinuer;  au  contraire,  les  particules  trop  volumi- 
neuses des  détritus  sous-unguéaux  ne  sont  attaquées  par  l'al- 
cool qu'à  la  surface,  de  telle  sorte  que,  même  après  le  traite- 
ment par  l'alcool  et  le  sublimé,  elles  contiennent  encore  un 
grand  nombre  de  bactéries  (800  bactéries  dans  une  expérience 
rapportée  par  Fiirbringer). 

Les  expériences  de  Fiirbringer  ont  été  effectuées  indistinc- 
tement sur  des  mains  non  infectées,  et  sur  des  mains  infectées 
par  du  pus  ou  des  matières  cadavériques.  Ses  conclusions 
sont  donc  applicables  à  tous  les  cas  indistinctement,  contrai- 
rement à  celles  de  Kiimmel  qui,  vous  vous  le  rappelez,  éta- 
blissait une  distinction  entre  les  mains  infectées  et  ce  qu'il 
appelle  les  mains  normales. 

Ces  expériences  montrent  donc  clairement  qu'au  point  de 
vue  de  la  désinfection  des  mains,  l'alcool  agit  principalement 
en  dissolvant  les  matières  grasses  de  la  surface  de  la  peau,  ce 
qui  permet  aux  antiseptiques  d'adhérer  à  l'épiderme  et  d'y 
détruire  les  microbes.  L'emploi  de  l'alcool  diminue  la  durée  de 
la  désinfection  de  la  main,  rend  cette  désinfection  absolument 
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certaine,  et  évite  les  lésions  de  la  peau  que  des  brossages 
très  répétés  et  très  énergiques  ne  manqueraient  pas  de  produire. 
Fiirbringer  conseille  donc  d'adopter  la  technique  suivante  : 
P  Nettoyage  des  ongles  à  sec; 

2'^  Savonnage  et  brossage  des  mains  et  principalement  des 
espaces  sous-unguéaux  dans  l'eau  très  chiiude,  pendant  une 
minute  environ; 

3*^  Lavage  des  mains  pendant  une  autre  minute  dans  Talcool 
à  80  degrés  ; 

4*^  Enfin,  au  sortir  de  l'alcool,  et  sans  être  essuvées.  les 
mains  sont  plongées  dans  un  liquide  antiseptique  où,  pendant 
une  minute,  on  les  lave  et  frotte  avec  grand  soin.  Fiirbringer 
se  sert  de  la  solution  de  sublimé  à  2  p.  1000  et  de  celle  d'a- 
cide phénique  à  3  p.  100. mais  il  préfère  les  solutions  phéniquées 
qui  sont  stables,  aux  solutions  de  sublimé,  qui,  préparées  avec 
de  l'eau  ordinaire,  ne  tardent  pas  à  s'affaiblir  par  suite  delà 
formation  de  précipités  mercuriels  insolubles.  Je  ne  veux  pas 
revenir  sur  cette  question  que  j'ai  déjà  longuement  traitée 
à  propos  du  sublimé,  mais  je  vous  rappelle  que  nous  pouvons 
préparer  des  solutions  stables  de  sublimé,  d'où  il  résulte  que 
les  objections  formulées  par  Fùrbringer  ne  s'appliquent  pas 
à  ces  solutions. 

Voici,  maintenant,  comment  je  procède  :  D'abord,  je  nettoie 
les  espaces  sous-unguéaux  avec  un  linge  ou  un  cure-ongle  en 
bois  ;  puis  je  me  savonne  et  me  brosse  les  mains,  au  lavabo, 
avec  la  solution  de  sublimé  à  0,40  centigr.  par  litre,  pendant 
environ  3  minutes.  On  a  dit,  il  est  vrai,  qu'il  suffisait  de  se 
savonner  les  mains  dans  Teau  pure,  sans  addittion  de  subli- 
mé, parce  que  celui-ci  est  précipité  par  le  savon,  et  que 
dès  lors  le  liquide  perd  tout  ou  partie  de  son  pouvoir  antisep- 
tique (1).  Mais  cette  décomposition  est  lente,  et  n'a  lieu  qu  après 
un  contact  prolongé  du  sublimé  avec  les  alcalis  du  savon  ;  la 
réaction  n'a  donc  pas  le  temps  de  se  produire  quand  on  se 

(1)  ZiEGENSPECK.  Sublimât.  Centralh.fur  Gi/nà]{,lSS6,-p.  510. 
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lave  les  mains  au  lavabo,  puisque  le  liquide  s'écoule  sans 
cesse  et  se  trouve  remplacé,  à  chaque  instant,  par  une  nou- 
velle ({uantité  de  solution  mercurielle.  Du  reste,  faire  usage 
d'une  solution  de  sublimé  pour  le  lavage  des  mains,  ce  serait 
tout  au  plus  pécher  par  excès  de  précaution,  et  cela  donnerait, 
en  outre,  l'avantage  d'employer  une  eau  aseptique,  dont  tous 
les  germes  auraient  été  tués  par  le  bichlorure  de  mercure. 

Pour  m'assurer  que  cette  façon  de  procéder  est  efficace, 
j'ai  prié  M.  Yignalde  faire  à  ce  sujet  quelques  expériences.  Trois 
fois  il  s'est  lavé,  pendant  trois  minutes,  les  mains  au  lavabo, 
avec  la  solution  de  sublimé  à  0,40  centigr.  par  litre,  et  les  bouil- 
lons dans  lesquels  il  a  plongé  les  doigts  sont  restés  stériles. 
Trois  autres  fois,  il  a  pris  à  Timproviste  mon  chef  de  clini- 
que, M.  Tissier,  alors  que  ce  dernier  venait  de  se  laver  les 
mains  comme  il  le  fait  d'ordinaire  ;  les  bouillons  de  culture 
sont  encore  restés  stériles.  L'expérimentation  microbiologique 
prouve  donc  péremptoirement  que  cette  pratique  est  bonne. 

Mais  comme  les  expériences  de  Fiirbringer  m'ont  semblé 
concluantes  et  que  je  m'efforce  toujours  de  faire  mieux,  j'ai 
adopté  le  lavage  à  l'alcool,  et  j'y  ai  recours  d'une  façon  presque 
constante.  Depuis  longtemps  déjà  je  m'étais  servi  d'alcool 
pour  me  laver  les  mains,  mais  ce  n'était  qu'exceptionnelle- 
ment, quand  j'avais  à  faire  une  opération  importante.  Aujour- 
d'hui, j'ai  généralisé  cette  pratique  et  j'entends  qu'à  l'a- 
venir, chaque  fois  qu'une  personne  de  mon  service  devra 
procéder  à  une  intervention  où  même  à  un  simple  toucher, 
elle  complète  la  désinfection  de  ses  mains  par  un  lavage  à 
l  alcool.  Dans  ce  but,  j'ai  fait,  vous  le  savez  (voyez  p.  75), 
adapter  aux  lavabos  mobiles  un  petit  réservoir  contenant  de 
l'alcool  qui  s'en  échappe,  à  volonté,  en  un  mince  filet,  suffisant 
pour  le  lavage,  mais  assez  fin  pour  que  la  dépense  d'alcool 
soit  minime.  J'ai  calculé,  en  effet,  que  chaque  lavage  des  mains 
ne  revient  même  pas  à  cinq  centimes. 

Pour  la  désinfection  des  mains,  les  ongles  étant  coupés 
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courts,  je  vous  conseille  donc  la  série  des  actes  suivants,  qui 
demandent  environ  de  3  à  5  minutes  : 

l''  Savonnao-e  et  brossasse  des  mains,  des  doio;ts  et  des 
ongles  avec  la  solution  de  sublimé  à  0.40  p.  iOOO^  pendant 
une  minute  au  moins; 

2"^  Toilette  des  sillons  unguéaux  avec  un  linge  humide  et  au 
besoin  avec  un  cure-ono-le  en  bois  : 

3^  Lavage  à  Falcool  à  80  degrés  pendant  une  minute  ; 

4°  Nouveau  lavao-e  des  mains  au  sublimé  sans  savon\ 

L'alcool  n*a  d'autre  but  que  d'enlever  les  matières  grasses 
de  Tépiderme.  et  de  rendre  plus  efficace  l'action  du  sublimé 
avec  lequel  on  se  lave  les  mains  en  terminant.  A'ous  ne  de^Tez 
donc  jamais  procéder  au  toucher,  ni  pratiquer  une  opération, 
immédiatement  après  le  lavage  des  mains  àTalcool.  mais  il 
vous  faudra  toujours  le  faire  suivre  d'une  immersion  des 
mains  dans  le  sublimé.  Il  est  bien  entendu  qu'on  doit  pro- 
céder à  la  toilette  des  avant-bras  de  la  même  manière,  en 
insistant  encore  davantao^e  sur  le  traitement  à  l'alcool  ;  il  est 
digne  de  remarque,  en  effet,  (|ue  les  solutions  aqueuses 
adhèrent  moins  bien  à  l'épiderme  de  l'avant-bras  qu'à  celui  de 
la  main  ;  cela  tient  sans  doute  à  la  présence  de  matières  gras- 
ses plus  difficiles  à  détacher. 

On  a  poussé  encore  plus  loin  les  précautions  de  la  désin- 
fection des  mains;  je  vais  dire  pourquoi  et  comment. 

Belaieff,  de  Kiew  (i),  fait  observer  que.  malgré  tout  le  soin 
apporté  au  savonnage  et  au  brossage  des  mains,  on  n'est 
jamais  absolument  certain  d'avoir  fait  agir  la  brosse  sur  toutes 
les  régions  de  la  peau,  et  que  certaines  parties  peuvent  avoir 
échappé  à  son  action. 

Si  cela  est  vrai  pour  l'opérateur,  il  doit  en  être  de  même, 
à  plus  de  raison,  pour  toutes  les  personnes  qui  ne  sont  pas  sti- 
mulées par  une  grande  responsabilité,  ou  qui  ne  comprennent 

(1)  Belaieff,  Zur  autiseptischen  TecliniL  CentraJb.  fiir  GynaJi.,  1SS6.  p.  291. 
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pas  toute  rimportance  d'une  asepsie  parfaite.  Pour  surveiller 
plus  facilement  son  personnel  et  rendre  moins  fréquente  la 
possibilité  d'une  désinfection  incomplète,  Belaiefffait  enduire 
de  vaseline  colorée  par  du  bleu  d'outremer  les  mains  des 
élèves  sages-femmes  de  son  service,  de  manière  à  ce  que  cette 
substance  en  imprègne  toute  la  surface,  et  c'est  seulement 
quand  ces  élèves  ont  fait  disparaître  la  matière  colorante, 
par  un  savonnage  et  un  brossage  dont  la  durée  varie  de  5  à 
15  minutes,  qu'elles  peuvent  pénétrer  dans  la  salle  de  tra- 
vail, et  examiner  ou  accoucher  les  parturientes. 

Je  trouve  ce  procédé  de  contrôle  fort  ingénieux  et  j'en 
ai  adopté  le  principe  :  mais,  au  lieu  de  me  servir  de  bleu 
d'outremer,  je  préfère  employer  le  permanganate  de  potasse, 
comme  je  l'ai  vu  faire  pour  la  première  fois,  en  1887,  à 
M.  Potocki,  qui  était  alors  mon  interne  à  la  Maternité.  Voici 
comment  on  procède  :  les  mains  et  les  avant-bras  sont  d'abord 
savonnés  et  brossés  avec  soin  dans  l'eau  chaude;  cela  fait,  on 
les  plonge  dans  une  solution  de  permanganate  de  potasse 
foncée  en  couleur  et  chaude,  jusqu'à  ce  que  l'épiderme  soit  uni- 
formément coloré  en  brun  foncé,  presque  en  noir  ;  puis,  au 
lieu  de  décolorer  les  mains  par  le  brossage,  ce  qui  serait  presque 
impossible,  on  les  trempe  simplement  dans  une  solution  éten- 
due de  bisulfite  de  soude  qui  les  décolore  en  quelques  secondes. 
Au  sortir  du  bisulfite  de  soude,  la  peau  est  d'une  blancheur 
remarquable,  et  il  sulfit  de  laver  une  dernière  fois  les  mains, 
pendant  une  minute  environ,  dans  du  sublimé,  pour  obtenir  une 
désinfection  parfaite. 

Lorsque,  par  le  brossage  et  le  savonnage  préalables,  la  peau 
a  été  complètement  débarrassée  des  matières  grasses  qu'elle 
sécrète,  le  permanganate  adhère  bien  à  Fépiderme,  en  oxyde 
les  parties  superficielles,  y  dépose,  en  se  décomposant,  une 
couche  brune  et  uniforme  d'oxyde  de  manganèse,  et  tue  les 
microbes  qui  se  trouvent  à  sa  surface,  là  où  celle-ci  se  colore 
en  brun.  Mais,  comme  le  permanganate  de  potasse  n'entre 
pas  en  contact  direct  avec  l'épiderme  dans  tous  les  points 
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OÙ  ce  dernier  est  encore  recouvert  de  matières  grasses,  la 
réduction  de  ce  sel  ne  s'y  fait  pas,  et  la  peau  y  reste  blanche^ 
ce  qui  indique  que  la  désinfection  est  douteuse  ;  il  faut  alors 
revenir  au  savonnage  et  au  brossage,  et  les  mieux  faire.  Il  est 
bien  évident  que  si,  au  lieu  de  passer  par  le  traitement  au  per- 
manganate dépotasse,  on  s'était  contenté,  immédiatement  après 
le  savonnage  et  le  brossage,  de  tremper  les  mains  dans  la  so- 
lution mercurielle,  le  sublimé  n'aurait  pas  imprégné  l'épiderme 
dans  les  points  restés  graisseux,  et  comme  il  eût  été  à  peu  près 
impossible  de  s'en  apercevoir,  la  désinfection  eût  peut-être 
été  incomplète.  Ce  procédé  de  contrôle  présente  donc  de  très 
grands  avantages,  et  j'ai  pris  le  parti,  non  seulement  d'en  vul- 
gariser l'emploi,  mais  encore  de  le  rendre  obligatoire  pour  le& 
élèves  démon  service  (1).  J'ajoute  que  le  permanganate  dépo- 
tasse n'altère  les  mains  qu'à  la  longue,  et  que  c'est  seulement, 
après  plusieurs  jours  de  désinfection  au  permanganate,  que 
répiderme  devient  rugueux, sans  qu'il  s'y  produise  de  crevasses. 

Mais,  le  lavage  des  mains  à  l'alcool  étant,  comme  on  l'a  vu,  fort 
utile,  je  crois  bon  d'y  avoir  recours  avant  de  les  traiter  par  le 
permanganate  de  potasse,  et  je  procède  de  la  façon  suivante  : 
1^  savonnage,  brossage  et  rinçage  des  mains  sous  le  robinet 
d'un  lavabo  contenant  une  solution  de  sublimé  à  0,40  p.  1000; 
2*^  lavage  à  l'alcool  ;  3^  nouveau  rinçage  au  sublimé  ;  4^  immer- 
sion dans  une  solution  de  permanganate.  Gela  fait,  je  pratique 
le  toucher  vaginal  ou  une  opération,  sans  décolorer  mes  mains 
avec  le  bisulfite  de  soude  que  je  n'emploie  qu'après  avoir 
terminé  ma  visite  d'hôpital. 

Tout  dernièrement  a  paru,  sur  la  désinfection  des  mains, 
un  travail  expérimental  de  Howard  A.  Kelly  (2),  dans  lequel 

(1)  Le  procédé  de  désinfection  des  mains  par  le  permanganate  de  potasse  est 
actuellement  répandu  dans  les  hôpitaux,  où  il  est  employé  dans  bon  nombre  de 
services  de  chirurgie. 

(2)  Howard  A.  Kelly.  Hand  disinfection.  American  Journal  of  Ohst., 
1891,  p.  1414.  (Quoique  la  publication  de  ce  travail  soit  postérieure  à  mes  leçons 
j'en  parle  cependant  dans  le  texte,  au  lieu  d'y  consacrer  une  simple  note.  Je 
erai  de  même  à  propos  d'autres  sujets,  pour  plus  de  simplicité  et  de  clarté. 
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se  trouve  confirmé  ce  que  j'ai  dit  précédemment  sur  la  valeur 
microbicide  du  permanganate  de  potasse. 

Le  gynécologue  américain  a  procédé  à  peu  de  choses  près 
comme  Fiirbringer.  Ses  expériences  lui  ont  tout  d'abord  dé- 
montré l'insufTisance  du  savonnage  et  du  brossage  à  Teau 
simple  ;  cependant  il  reconnaît  que  ce  traitement  constitue 
la  forme  la  plus  puissante  de  la  désinfection  mécanique,  parce 
qu'il  permet  d'enlever  les  parties  superficielles  de  l'épiderme 
dans  lesquelles  les  germes  fourmillent,  réduisant  ainsi  les 
dangers  d'infection  à  ceux  qui  proviennent  des  microbes  plus 
profondément  situés  dans  la  peau. 

D'une  autre  série  de  recherches,  il  conclut  que  le  sublimé  en 
tue  pas  les  microbes  des  mains,  mais  qu'il  leur  enlève  seulement 
le  pouvoir  de  se  développer  et  suspend  leur  activité,  pendant 
tout  le  temps  qu'il  est  en  contact  avec  euxetles  imprègne.  Pour 
montrer  que  ces  microbes  n'ont  cependant  pas  perdu  toute  vita- 
lité, il  traite  parle  sulfhydrate  d'ammoniaque  les  mains  désin- 
fectées au  sublimé,  et  constate  qu'après  l'action  de  cet  agent 
réducteur,  l'épiderme  fournit  des  cultures  très  riches  en 
colonies  microbiennes,  tandis  que  les  cultures  faites  aupara- 
vant étaient  stériles  :  c'est,  dit-il,  que  le  sulfhydrate  d'am- 
moniaque décompose  le  sublimé  et  supprime  son  action  sur 
les  microbes.  Ces  faits  mériteraient  d'ailleurs  confirmation. 

Les  dernières  expériences  de  Kelly  sont  relatives  au  perman- 
ganate de  potasse.  Après  avoir  savonné  et  brossé  ses  mains 
pendant  10  minutes  dans  de  l'eau  chaude  fréquemment  renouve- 
lée, il  les  immerge,  jusqu'à  coloration  brun  acajou,  dans  le  per- 
manganate dépotasse  en  solution  concentrée, les  décolore  avec 
une  solution  saturée  d'acide  oxalique,  et  finalement  les  débar- 
rasse de  l'excès  d'acide  par  un  dernier  lavage  à  l'eau  stérilisée 
et  chaude.  La  décoloration  est  accompagnée  d'une  impression 
de  chaleur,  à  laquelle  vient  s'ajouter  une  sensation  de  brûlure 
assez  vive  partout  où  l'épiderme  est  éraillé.  Dans  50  expé- 
riences où  Kelly  a  procédé  de  cette  manière,  et  où  il  a  cultivé 
le  produit  du  raclage  de  l'espace  sous-unguéal,  44  fois  la  géla- 
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tine  est  restée  stérile,  6  fois  seulement  il  s'y  est  développé 
de  6  à  20  colonies  microbiennes.  Il  semble  donc  démontré  par 
ces  expériences,  que  le  permanganate  de  potasse  est  pour  les 
mains  un  désinfectant  énergique. 

Asepsie  pendant  le  toucher.  —  Avant  de  pratiquer  le  tou- 
cher, il  est  bon  d'enduire  le  doigt  d'un  corps  qui  en  facilite  le 
glissement  ;  l'huile,  le  cérat,  le  cold-cream  ont  été  longtemps 
employés  pour  cet  usage.  Autrefois  dans  les  maternités,  on  se 
servait  de  cérat  et  on  le  conservait  dans  de  grands  pots  dont 
le  fond  n'était  jamais  renouvelé,  car  on  les  remplissait  quoti- 
diennement au  fur  et  à  mesure  qu'ils  se  vidaient,  entassant 
ainsi,  les  unes  sur  les  autres,  les  poussières  et  toutes  les  im- 
puretés possibles  ;  aussi,  les  microbes  s'y  accumulaient  et  s'y 
multipliaient  de  génération  en  génération.  Aujourd'hui,  tous  les 
corps  gras  étant  abandonnés,  on  se  sert  presque  exclusivement 
de  vaseline,  dans  laquelle  on  peut  incorporer  des  antiseptiques. 
Généralement  on  emploie  la  vaseline  additionnée  de  sublimé 
à  la  dose  de  1  p.  1000,  ou  la  vaseline  phéniquée  à  1  p.  100. 

Quand  les  doigts  ont  été  imprégnés  de  vaseline,  il  est  assez 
difficile  de  les  en  débarrasser;  en  effet,  contrairement  à  ce 
qui  se  passe  pour  les  corps  gras^  le  savon  ne  dissout  pas  la  va- 
seline ;  on  ne  peut  donc  enlever  celle-ci  que  mécaniquement  par 
un  essuyage  et  un  brossage  énergiques.  C'est  une  difficulté 
dont  on  se  rend  bien  compte  lorsqu'on  est  obligé  de  pratiquer 
dans  une  journée  un  grand  nombre  d'examens.  D'ailleurs,  l'em- 
ploi de  la  vaseline  présente  aussi  des  inconvénients  relative- 
ment à  la  désinfection  des  organes  génitaux,  car  leur  muqueuse, 
dans  les  points  où  elle  a  été  recouverte  de  vaseline,  n'est  plus 
imbibée  par  les  solutions  antiseptiques  qui  restent  dès  lors 
sans  action  sur  elle. 

C'est  pourquoi  j'ai  songé  à  remplacer  la  vaseline  par  le 
savon,  et,  sur  ma  demande,  M.  Garesnier,  mon  interne  en  phar- 
macie, a  cherché  à  préparer  des  savons  aussi  peu  alcalins  que 
possible,  et  de  consistance  molle  comme  celle  du  cérat,  mais 
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il  n'y  a  réussi  qu'à  moitié.  Je  me  suis  rappelé  alors  que 
Nélaton  se  lubrifiait  les  doigts  avec  du  savon,  quand  il 
il  n'avait  pas  de  corps  gras  pour  pratiquer  le  toucher.  Le 
doigt,  recouvert  de  savon,  glisse  très  bien  ;  de  plus,  le  la- 
vage des  mains  qui  suit  {le  toucher  se  fait  sans  difliculté, 
puisqu'il  n'y  a  sur  les  mains  ni  graisse  ni  vaseline  insolubles. 
C'est  pourquoi  je  ne  procède  plus  au  toucher  dans  mon  service 
qu'avec  les  doigts  enduits  de  savon.  Je  vous  engage  à  faire 
comme  moi  ;  toutefois  vous  vous  abstiendrez  de  recourir  à 
ee  procédé  si  vous  avez  des  doutes  sur  l'asepsie  du  savon 
dont  vous  disposez.  Il  faut  savoir,  en  effet,  que  si  les  savons 
préparés  à  chaud  sont  aseptiques,  il  n'en  est  pas  toujours  de 
même  de  certains  savons  de  qualité  inférieure  (jui,par  mesure 
d'économie,  ont  été  fabriqués  à  froid  avec  des  matières  grasses 
putréfiées  et  renfermant  des  microbes  capables  de  résister,  à 
basse  température,  à  l'action  de  la  soude  ou  de  la  potasse  (1). 

Chez  les  femmes  en  travail,  vous  pourriez  même  procéder 
au  toucher  non  seulement  sans  corps  gras  ni  vaseline,  mais 
encore  sans  eau  savonneuse  :  les  liquides  et  les  mucosités  du 
vagin,  la  laxité  de  ce  canal,  rendent  souvent  cet  examen  facile. 

Il  y  a  certaines  précautions  à  prendre  lorsqu'on  pratique  le 
toucher,  et  je  vous  les  signale,  car  on  commet  encore  jour- 
nellement, à  ce  sujet,  bien  des  fautes  contre  l'antisepsie.  Beau- 
coup de  médecins,  en  ellet,  après  s'être  lavé  les  mains  pour 
toucher,  les  essuient  dans  le  premier  linge  venu.  C'est  une 
très  mauvaise  pratique,  qui  expose  à  infecter  les  mains 
qu'on  vient  d'aseptiser  à  grand  peine.  Cependant,  si  on  se 
servait  de  linge  stérilisé,  cette  infection  ne  serait  pas  à 
craindre  ;  mais  pourquoi  compliquer  les  choses  par  une 
manœuvre  qui  est  inutile  et  qui  peut  être  dangereuse  ?  On 
examine;  donc  sans  s'essuyer  les  mains.  Il  faut,  en  outre,  se 
bien  garder,  avant  d'introduire  le  doigt  dans  le  vagin,  de 
toucher  avec  ce  doigta  quel([ue  objet  que  ce  soit  :  ainsi  on  ne 

(1)  Von  Eiselsberg.  Ueber  den  KeimgehaU  von  Seifen  und  Verbaudmate- 
rialien.  W  ùnrr  viediz.  Wocheiiit.^  1887,  p.  b03. 
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devra  pas  saisir  les  draps  pour  les  soulever  ;  on  évitera 
aussi  de  se  toucher  le  visage,  les  cheveux,  la  barbe,  ce  que 
l'on  fait  très  souvent  par  habitude,  sans  penser  aux  dan- 
gers qui  peuvent  en  résulter. 

Avant  chaque  examen  intra-génital,  il  est  évidemment 
nécessaire  de  prendre  les  mêmes  précautions.  Mais  quelque- 
fois on  est  autorisé  à  se  départir  un  peu  de  cette  rigueur;  si, 
en  effet,  on  a  procédé  scrupuleusement  à  une  première  désin- 
fection (voir  page  354),  et  si,  dans  la  suite,  on  a  pris  soin 
de  ne  porter  la  main  sur  aucun  objet  septique,  on  pourra, 
quelques  instants  plus  tard,  avant  de  toucher  à  nouveau,  se 
contenter  d'un  simple  savonnage  au  sublimé  qui  enlèvera  ou 
stérilisera  les  poussières  nouvellement  déposées  sur  l'épi- 
derme  ;  c'est  ce  que  nous  faisons  tous  les  jours. 

L'accoucheur  peut-il  soigner  des  femmes  malades,  faire 
des  autopsies  et  des  dissections  ?  —  Tout  ce  que  je  vous  ai 
dit  jusqu'ici  de  l'antisepsie  relative  à  l'accoucheur,  s'applique 
aux  cas  où  il  n'a  été  en  contact  avec  aucun  foyer  d'infection  ; 
mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  soit  que  l'accoucheur  ait 
donné  des  soins  à  une  femme  malade,  soit  qu'il  ait  pratiqué 
des  autopsies  ou  fait  des  dissections.  Je  vais  examiner  ces 
divers  points. 

Dans  une  maternité  qui  fonctionne  bien,  où  l'antisepsie  est  ap- 
pliquée dans  toute  sa  rigueur,  il  est  exceptionnel  qu'une  femme 
soit  prise  de  fièvre  puerpérale.  Mais  cela  peut  arriver.  Dans  ce 
cas,  que  faut-il  faire  ?  Il  faut  isoler  la  malade  et  la  confier  au 
médecin  de  l'établissement  :  voilà  la  conduite  la  plus  sage.  A 
la  Maternité  de  Paris,  j'avais  obtenu,  depuis  1871,  que  toute 
femme  malade  fût  transportée  immédiatement  à  l'inlirmerie, 
ainsi  que  le  stipulaient  d'ailleurs  les  anciens  règlements.  A 
partir  de  ce  moment,  je  cessais  de  la  voir,  et  elle  était  soignée 
par  le  personnel  du  service  de  médecine,  qui  ne  pénétrait  pas 
dans  les  salles  des  accouchées  saines.  L'isolement  était  donc 
parfait,  et  les  personnes  chargées  des  femmes  en  couches  bien 
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portantes  n'étaient  pas  exposées  à  s'infecter  au  contact  des 
accouchées  malades. 

La  séparation  des  malades  est  une  pratique  excellente,  qui 
devrait  être  partout  observée  ;  mais  il  conviendrait  surtout  que 
l'accoucheur  ne  soi^-nat  pas  d'accouchées  atteintes  d'accidents 
puerpéraux,  car  rien  ne  Tinfecterait  plus  sûrement  que  d'ou- 
vrir, par  exemple,  un  abcès,  de  traiter  par  la  laparotomie 
une  péritonite  puerpérale,  ou  de  vider  un  utérus  contenant  un 
placenta  j)utrérié;  malheureusement,  cette  abstention  n'est 
pas  toujours  réalisable.  En  particulier,  ici,  à  la  Clinique,  un  iso- 
lement absolu  est  presque  impossible  à  obtenir;  nous  n'avons, 
en  effet,  pour  les  femmes  malades,  que  deux  uniques  cham- 
bres, et  encore  sont-elles  voisines  des  salles  des  accouchées 
valides  ;  en  outre,  nous  sommes  obligés  de  donner  nos  soins 
à  ces  malades,  ce  qui  nous  expose  à  nous  infecter  et  à  trans- 
porter ensuite  avec  nous  l'infection.  Comme  nous  ne  pouvons 
modifier  cette  situation,  du  moins  pour  le  moment,  nous  nous 
efforçons  de  la  rendre  la  moins  dangereuse  possible  ;  aussi 
nous  voyez-vous  toujours  terminer  la  visite  par  ces  chambres 
d'isolement;  de  plus,  pour  y  entrer,  mon  chef  de  clinique, 
mes  sages-femmes  et  moi-même,  nous  sommes  revêtus  de 
blouses  que  nous  quittons  en  sortant.  Quant  aux  infirmières 
attachées  aux  chambres  d'isolement,  il  leur  est  défendu  de 
pénétrer  dans  les  autres  salles  du  service  et,  autant  que  pos- 
sible, de  communiquer  avec  le  reste  du  personnel.  Nous  obte- 
nons ainsi  un  isolement  relatif,  mais  à  peu  près  sulTisant,  car 
jamais,  depuis  que  je  dirige  la  Clinique,  je  n'y  ai  observé  de 
cas  de  transmission  de  lièvre  puerpérale.  Il  va  sans  dire 
qu'après  avoir  donné  nos  soins  aux  femmes  malades,  nous 
insistons  sur  le  lavage  des  mains,  et  que  nous  y  ajoutons 
même  des  bains  i^énéraux  de  sublimé. 

Notre  isolement  est  donc  défectueux,  et  je  proteste  contre 
son  insuffisance,  mais  heureusement  nous  ne  sommes  que  bien 
rarement  dans  la  nécessité  d'y  avoir  recours.  Ainsi,  depuis 
le  commencement  de  l'année,  nous  n'avons  isolé  que  quatre 
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femmes  :  une  femme  intoxiquée  par  le  sublimé,  une  autre 
atteinte  de  pleurésie  indépendante  de  l'état  puerpéral,  et  enlin 
deux  malades  infectées  ;  ces  deux  dernières  seules  pouvaient 
être  la  source  de  dangers,  et  je  répète  qu'il  n'y  a  pas  eu  trans- 
port de  leur  infection  aux  accouchées  saines. 

11  me  reste  encore  à  examiner  les  deux  autres  points  :  L'ac- 
coucheur, lorsqu'il  A'ient  de  faire  une  autopsie  ou  une  dissec- 
tion, est-il  autorisé  à  pratiquer  des  accouchements  ? 

La  question  est  controversée.  Certains  accoucheurs  et  chi- 
ruro-iens  allemands  ne  renoncent  en  aucune  façon  à  Tanatomie 
pathologique,  et  passent,  sans  transition,  de  la  salle  de  dissec- 
tion à  l'amphithéâtre  d'opérations.  Mais  ils  procèdent  aupara- 
vant à  une  désinfection  sévère  de  toute  leur  personne,  change- 
ment de  vêtements,  lavage  de  la  figure,  désinfection  parfaite 
des  mains.  M.  Lucas-Ghampionnière  est  sur  ce  point  très  caté- 
gorique :  «  Si  un  interne  sait  se  purifier  suffisamment,  il  peut 
vaquer  à  toutes  ses  occupations,  faire  les  autopsies,  qui  sont 
de  son  devoir,  faire  de  fanatomie  et  examiner  ses  malades 
sans  danger.  S  il  est  négligent  des  précautions  antiseptiques, 
il  aura  beau  se  condamner  à  des  quarantaines,  il  viendra  tou- 
jours un  moment  où  il  empoisonnera  ses  accouchées.  Des  gens 
qui  ne  font  jamais  d'autopsie,  en  tuent  souvent  beaucoup  plus 
que  des  anatomistes  soigneusement  antiseptiques  »  (1). 

Si  des  chiruro'iens,  venant  de  toucher  à  des  matières  cada- 
vériques,  ont  pu,  grâce  aux  soins  qu'ils  apportaient  à  la 
désinfection  de  leurs  mains,  pratiquer  des  opérations  sans 
avoir  à  déplorer  d'accidents,  je  ne  crois  pas  qu'il  soit  sage 
d'imiter  leur  conduite.  C'est,  à  mon  avis,  jouer  avec  le  danger. 
Celui-ci  existerait  surtout  après  des  autopsies  de  fièvre  puer- 
pérale, et  tous  ceux  qui  en  ont  fait,  se  rappellent  combien 
est  pénétrante  et  tenace  l'odeur  cadavérique  dont  les  mains 
restent  imprégnées  à  leur  suite  ;  il  est  probable  que  des  micro- 
bes existent  encore  à  la  surfaceet  peut-être  mtme  danslapro- 

(1)  Lucas-ChampioXNIÈEE.  La  chirurgie  antiseptique.  Paris,  1880,  p.  219. 
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fondeur  de  l'épidermc,  tant  que  cette  odeur  persiste.  Pour  se 
débarrasser  de  ces  germes,  il  faudrait  non  seulement  faire 
disparaître  les  malpropretés  qui  recouvrent  la  peau,  mais 
encore  enlever  par  le  raclage  les  couches  superficielles  de 
l'épiderme  qui  en  recèlent  un  grand  nombre. 

En  règle  générale,  je  m'oppose  donc  à  ce  qu'un  accou- 
cheur fasse  des  autopsies,  et  je  ne  veux  absolument  pas  que 
l'étudiant  en  médecine  s'occupe  d'anatomie  pathologique,  de 
médecine  opératoire  ou  d'autopsies  médico-légales  à  la  Morgue, 
pendant  qu'il  est  stagiaire  à  la  Clinique. 

Toutefois ,  si  l'accoucheur  a  pratiqué  Tautopsic  d'une 
femme  morte  de  fièvre  puerpérale,  il  devra  non  seulement  se 
désinfecter  des  pieds  à  la  tete,  prendre  un  bain  de  sublimé, 
changer  de  vêtements,  et  envoyer  ceux  qui  sont  contaminés 
à  la  buanderie  et  à  l'étuve,  mais  encore  s'abstenir,  au  moins 
pendant  vingt-quatre  heures,  si  cela  est  possible,  de  toute 
pratique  obstétricale.  Je  reviendrai  d'ailleurs  sur  ce  sujet 
(voir  Antisepsie  dans  la  clientèle  civile  par  le  médecin). 

Mais  il  y  a  des  autopsies  qui  offrent  moins  de  danger  ;  je 
veux  parler  des  autopsies  des  nouveau-nés  qui  ont  succombé 
sans  infection^  et  qu'on  ouvre  peu  de  temps  après  la  mort  ; 
il  est  vraisemblable  que,  dans  ces  conditions,  le  nombre  des 
microbes  est  restreint  et  qu'ils  ne  sont  pas  très  nocifs. 
On  peut  également,  sans  grand  risque,  disséquer  des  pièces 
conservées  depuis  longtemps  dans  de  l'alcool  souvent  renou- 
velé, car  ces  pièces  sont  aseptiques,  sans  quoi  elles  se  putré- 
lieraient. 

II.  — Antisepsie  chez  la  femme  enceinte 

Hospitalisation  des  femmes  enceintes.  —  Une  première 
question,  dont  la  solution  a  beaucoup  préoccupé  les  accou- 
cheurs autrefois,  mais  qui  les  passionne  moins  depuis  la 
découverte  de  la  méthode  antiseptique,  doit  être  posée  : 
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Convient-il  de  recevoir  dans  les  maternités  les  femmes  en- 
ceintes avant  le  début  du  travail  ? 

Il  y  a  quelques  années  encore,  quand  on  agitait  cette  ques- 
tion, les  hôpitaux  étaient  décimés  par  la  fièvre  puerpérale,  et 
comme  on  se  figurait  qu'elle  y  régnait  épidémiquement,  on 
craignait  que,  du  fait  de  leur  séjour  à  l'hôpital,  les  femmes 
enceintes,  exposées  à  l'épidémie  pendant  leur  grossesse,  ne 
fussent  plus  sujettes  que  les  autres  à  contracter  la  fièvre 
puerpérale  après  leur  accouchement  ;  c'est  pourquoi  on  redou- 
tait pour  elles  l'hospitalisation. 

Quand  je  m'occupai  delà  contagion  delà  fièvre  puerpérale, 
j'abordai  naturellement  cette  question  et,  chiffres  en  mains, 
je  constatai  que  les  femmes  admises  à  la  Maternité  pendant 
leur  grossesse  étaient,  toutes  proportions  gardées,  moins  sou- 
vent atteintes  d'infection  puerpérale  que  celles  qui  n'entraient 
à  l'hôpital  qu'au  moment  de  leur  accouchement  ou  peu  de  jours 
avant.  La  différence  était  même  très  grande,  car,  tandis  que  la 
mortalité,  envisagée  à  ce  point  de  vue,  était  de  2  sur  76,  pour 
les  femmes  qui  avaient  séjourné  à  la  Maternité  pendant  plus 
de  dix  jours  avant  leur  accouchement,  cette  mortalité  montait 
à  2  sur  29  pour  celles  qui  étaient  accouchées  dans  les  dix 
premiers  jours  qui  avaient  suivi  leur  admission  (1).  J'ex- 
pliquai ce  fait  en  disant  que  les  femmes  s'habituent,  pendant 
leur  séjour  à  l'hôpital,  aux  conditions  nouvelles  dans  les- 
quelles elle  se  trouvent,  «  au  nouveau  genre  de  vie,  peut- 
être  à  l'altération  de  l'air  que  présente  l'hôpital  »,  en  un 
mot,  qu'elles  s'acclimatent.  J'en  tirai  les  conclusions  sui- 
vantes :  «  Nous  avons  dit,  en  étudiant  l'étiologie,  que  l'accli- 
matement jouait  un  grand  rôle,  et  que  chez  les  femmes  qui 
avaient  séjourné  plus  de  dix  jours  à  l'hôpital  avant  leur  accou- 
chement, la  mortalité  était  beaucoup  moins  forte  ;  nous  avons 
vu,  en  effet,  les  femmes,  habituées  au  genre  de  vie  de  l'hos- 
pice de  la  Maternité,  être  frappées  en  moins  grand  nombre 

(1)  Tarniee.  De  la  fièvre  puer^pèrale  observée  à  Vhosjnce  de  la  Maternité. 
Paris,  in-8°,  1858,  p.  62. 
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que  celles  qui  arrivaient  dans  les  derniers  jours  de  leur  gros- 
sesse ou  au  moment  du  travail.  Il  est  donc  utile  que  l'on  puisse 
recevoir  les  femmes  enceintes  avant  la  fm  de  leur  grossesse. 
C'est  là  un  moyen  prophylactique  des  plus  féconds  en  résul- 
tats ;  sa  simplicité  mérite  d'attirer  toute  Tattention  des  méde- 
cins »  (p.  102). 

Cependant  mon  opinion  n'a  pas  été  admise  par  tous  les  méde- 
cins; elle  a  été  combattue,  en  particulier,  par  M.  Hervieux, 
qui  conclut  de  recherches  statistiques,  faites  comme  les  miennes 
à  la  Maternité,  que  la  mortalité  des  femmes  accouchées  le 
jour  même  de  leur  admission  à  l'hôpital  est  sensiblement  plus 
faible  que  celle  des  femmes  qui  y  ont  séjourné  deux  jours  ou 
davantage  (1).  Enfin,  d'autres  accoucheurs  ont  écrit  qu'il  n'y 
avait  aucune  différence  sous  ce  rapport,  et  que  les  femmes  suc- 
combaient en  égale  proportion,  quel  que  fût  le  temps  écoulé 
entre  leur  admission  à  l'hôpital  et  leur  accouchement  (2). 

Aujourd'hui,  cette  question  n'a  guère  qu'un  intérêt  histo- 
rique. La  fièvre  puerpérale  ayant  disparu  de  nos  hôpitaux, 
il  n'y  a  plus,  en  effet,  de  contagion  à  craindre,  et  le  séjour  dans 
les  maternités  ne  saurait  présenter  de  danger  pour  les  femmes 
enceintes.  Je  dirai  plus  :  l'hospitalisation  offre  même  de  très 
grands  avantages  pour  les  femmes  pauvres,  car  elles  trouvent 
dans  nos  salles  un  asile  confortable,  une  bonne  hygiène,  une 
nourriture  suffisante,  enfin  le  repos  de  corps  et  d'esprit  qui  leur 
est  nécessaire.  Les  femmes  enceintes,  arrivées  au  voisinage 
du  terme  de  leur  grossesse,  sont  ordinairement  incapables  de 
travailler,  et  d'ailleurs  on  refuse  leurs  services,  de  sorte  qu'elles 
sont  bien  souvent  sans  ressources,  fréquemment  même  sans 
abri.  Il  n'est  pas  de  jour  où  nous  n'en  fassions  la  constatation 
à  la  Clinique  ;  mais  malheureusement  nous  ne  disposons  que 
d'un  nombre  de  lits  très  insuffisant  pour  admettre  toutes  les 
femmes  qui  nous  demandent  asile,  et  qui  en  ont  réellement 

(1)  Hervieux.  Traite  âcfi  maladies  imcrpèrales.  Paris,  1870,  p.  49. 

(2)  Pa.tot.  Leçons  sur  les  affections  puerpérales.  6^tfze<^<?  deuMpïtaux^  15  avril 
1862,  1,  p.  74. 
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besoin.  C'est  une  situation  qu'il  faudrait  modifier,  car  ces 
femmes  ont  droit  à  la  protection  de  la  société,  et  vraiment  il 
est  très  pénible  pour  nous  d'être  obligés  de  renvoyer,  chaque 
jour,  faute  de  lits,  de  pauvres  malheureuses  qui  ne  savent  que 
faire,  qui  n'ont  pas  d'asile,  qui  n'ont  même  pas  de  pain.  Il  y  a 
donc  lieu  de  multiplier  le  nombre  des  lits  destinés  aux  femmes 
enceintes.  Du  reste,  l'Administration  s'en  occupe  ;  mais  il 
faut  aussi  que  le  public  connaisse  ce  besoin,  et  je  suis  certain 
qu'on  ne  s'adresserait  pas  en  vain  à  la  charité  privée,  si  on  lui 
faisait  comprendre  combien  il  serait  utile  de  créer  des  asiles 
pour  les  femmes  enceintes  (1). 

Soins  généraux  de  propreté.  —  La  femme  enceinte  étant 
admise  à  l'hôpital,  quels  soins  de  propreté  va-t-on  lui  donner  ? 

Les  femmes  de  la  classe  pauvre,  soit  par  ignorance  de  la 
propreté  et  de  l'hygiène,  soit  par  misère,  sont  le  plus  souvent, 
quand  elles  entrent  à  l'hôpital,  dans  un  état  de  malpropreté  de 
corps  et  de  vêtements  qui  fait  peine  à  voir,  et  qu'il  est  néces- 
saire de  faire  cesser  au  plus  vite  en  les  envoyant  au  bain,  et  en 
les  changeant  de  linge. 

Leurs  vêtements  sont  immédiatement  mis  de  côté  et  divisés 
en  deux  parts  :  le  linge  de  corps  est  envoyé  à  la  buanderie, 
les  autres  vêtements  à  Tétuve,  et  le  tout,  devenu  propre,  est 
ensuite  rangé  dans  un  vestiaire  spécial  jusqu'à  la  sortie  de 
l'accouchée.  Grâce  à  ces  soins  de  propreté,  on  évite  qu'une 
maternité  ne  soit  infectée  par  les  innombrables  microbes  que 
contenaient  le  linge  et  les  vêtements  des  entrantes. 

Au  bain,  il  sera  souvent  utile  qu'on  enseigne  aux  femmes 
la  façon  de  se  laver  et  de  se  savonner.  On  leur  apprendra  que 
le  savon  doit  passer  à  plusieurs  reprises  sur  toutes  les  par- 
ties du  corps,  au  niveau  des  plis  articulaires,  dans  les  ais- 

(1)  Aujourd'hui  (1802),  ces  vœux  sont  en  partie  réalisés.  Le  Conseil  municipal 
de  Paris  a  voté  la  création  d'asiles  pour  les  femmes  enceintes.  Tout  récemment 
même,  un  asile  dû  à  l'initiative  de  M"^^  Léon  Béquet,  vient  d'être  ouvert,  avenue 
du  Maine  ;  il  pourra  hospitaliser  quarante  femmes  enceintes  qui,  au  moment 
du  travail,  seront  dirigées  sur  l'une  des  Cliniques  d'accouchements. 
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selles  et  les  aines,  sur  les  régions  couvertes  de  poils,  dans  les 
dépressions  comme  l'ombilic,  sur  les  mains  et  les  pieds, 
entre  les  orteils,  sur  le  pubis,  la  vulve,  et  dans  la  rainure  inter- 
fessière.  Quelquefois  les  femmes  y  mettent  de  la  mauvaise 
volonté  :  il  faut  alors  les  obliger  à  bien  faire  ;  d'ailleurs,  elles 
oublient  vite  la  contrainte  qu'on  a  exercée,  quand  elles  trou- 
vent, dans  cette  propreté  qu'elles  ignoraient,  un  véritable  bien- 
être.  Au  sortir  du  bain,  on  leur  fait  revêtir  le  linge  blanc  et 
l'uniforme  de  l'hôpital. 

Il  ne  reste  plus  qu'à  entretenir  cette  propreté  par  des 
lavages,  des  bains  et  un  changement  fréquent  de  linge. 

Il  est  bien  évident  que  si  une  femme  présente,  en  un 
point  quelconque  du  corps,  un  foyer  de  suppuration,  il  faut  le 
traiter  antiseptiquement,  et  l'isoler  en  le  recouvrant  d'un  pan- 
sement occlusif  assez  épais  pour  que  le  pus  ne  le  traverse  pas. 

Antisepsie  des  organes  génitaux.  —  Si  les  soins  de  propreté 
que  je  viens  de  vous  exposer  ont  été  bien  pris,  la  femme  en- 
ceinte ne  porte  sur  elle  aucun  germe  septique,  ni  sur  ses  vête- 
ments, ni  sur  ses  téguments  :  elle  est  alors  placée  dans  les 
meilleures  conditions  possibles  pour  que  ses  organes  génitaux 
internes  ne  soient  pas  contaminés  par  des  microbes  venus 
de  l'extérieur;  mais  ce  n'est  pas  suffisant,  car  l'infection 
peut  encore  provenir  des  organes  génitaux  eux-mêmes,  aussi 
faut-il  assurer  l'asepsie  de  la  vulve  et  du  vagin. 

Toilette  vulvaire.  —  Tous  les  matins,  chaque  femme  doit 
procédera  une  toilette  de  la  région  ano-vulvaire.  On  lui  donne 
à  cet  effet  une  solution  chaude  de  sublimé  avec  laquelle  il 
lui  faudra  se  savonner  soigneusement  la  vulve  ;  il  est  bien 
entendu  que  les  éponges  seront  proscrites  et  remplacées  par 
du  coton  hydrophile.  Grâce  à  ce  savonnage  antiseptique,  les 
microbes  qui  fourmillent  au  niveau  de  la  vulve  sont  entraînés 
mécaniquement  ou  tués,  et  la  région  vulvaire  rendue  aseptique. 

Désinfection  du  vagin.  —  Mais  est-ce  tout,  et  n'y  a-t-il  pas 
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utilité  à  désinfecter  encore  le  vagin  pendant  la  grossesse, 
puisque  ce  canal  renferme  aussi  des  microbes  ? 

Examinons  cette  question,  et  disons  tout  d'abord  que  la 
désinfection  du  vagin  ne  peut  être  obtenue  pratiquement 
qu'à  l'aide  d'injections  intermittentes,  ou  de  pansements  anti- 
septiques laissés  à  demeure. 

Instinctivement  les  femmes  enceintes  craignent  les  injec- 
tions vaginales  ;  beaucoup  de  médecins  les  redoutent  aussi,  et 
pensent  que  ces  injections  produisent  l'avortement.  Il  n'en  est 
rien  ;  on  peut  faire  impunément  des  injections  sans  risquer 
d'interrompre  le  cours  de  la  grossesse.  Mais  il  est  de  notion 
élémentaire  qu'il  faut  les  pratiquer  avec  prudence,  et  ne  bles- 
ser ni  le  vagin  ni  le  col  en  introduisant  la  canule  trop  brus- 
quement. Il  ne  faudrait  pas  non  plus  se  servir  d'une  canule 
longue  et  pointue,  qui  pourrait,  par  accident,  pénétrer  dans 
le  col,  car  le  liquide  de  l'injection,  projeté  de  cette  manière 
dans  Tutérus,  viendrait  décoller  les  membranes  et  provoquer 
un  accouchement  prématuré.  Mais,  si  pareil  accident  surve- 
nait, c'est  la  forme  défectueuse  de  la  canule  ou  la  maladresse 
qu'il  faudrait  incriminer,  et  non  l'injection.  Vous  choisirez 
donc  des  canules  volumineuses,  à  extrémité  arrondie  et  ne 
présentant  que  des  ouA^ertures  latérales  ;  de  cette  façon  vous 
mettrez  les  femmes  à  l'abri  des  accidents  causés  par  la  projec- 
tion du  liquide  dans  le  canal  cervico-utérin. 

Je  viens  dédire  que  les  injectionsvaginales  sont  sans  inconvé- 
nients pendant  la  grossesse  ;  M.  Pinard  en  a  donné  récemment 
la  preuve,  au  cours  de  recherches  ayant  pour  but  d'étudier  l'ac- 
tion de  l'eau  chaude  sur  la  contractilité  de  l'utérus  gravide  (1). 
Il  a  pratiqué,  en  effet,  un  grand  nombre  d'injections  vaginales 
de  longue  durée,  chez  des  femmes  enceintes,  et  chez  aucune 
d'elles  il  n'est  parvenu  à  provoquer  le  travail,  contrairement 
à  ce  qu'enseignait  Kiwisch.  Pour  que  des  contractions  utérines 
se  produisent  dans  ces  conditions,  il  est  nécessaire  que  le 

fl)  Pinard.  De  l'action  de  l'eau  chaude  sur  l'utérus,  pendant  la  puerpéralité. 
Médecine  moderne,  1890,  p.  7. 
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liquide  soit  projeté  en  jet  assez  fort  sur  le  col  ;  c'est  donc  la 
percussion  due  à  ce  jet  qui  détermine  le  travail  prématuré. 
Par  conséquent,  si  on  ne  veut  pas  s'exposer  à  provoquer  des 
contractions  utérines,  il  suffit  d'éviter  que  le  liquide  de  l'injec- 
tion ne  frappe  le  col  utérin  avec  violence;  on  ne  soulèvera  donc 
l'appareil  injecteur  que  juste  ce  qu'il  faudra  pour  que  le  liquide 
sorte  de  la  canule  en  bavant,  sans  projection. 

Il  en  est  de  même  du  pansement  intra-vaginal  fait  au  moven 
de  quelques  bourdonnets  de  coton  :  par  lui-même,  il  est  im- 
puissant à  provoquer  les  contractions  du  travail.  Quand  je  Ils 
le  service  de  l'hôpital  de  Lourcine.  en  qualité  de  chirurgien 
du  Bureau  central  des  hôpitaux,  je  constatai  avec  étonnement 
qu'on  V  traitait  par  des  tampons  d'alun  de  moven  volume, 
toutes  les  femmes  atteintes  de  vaginite,  qu'elles  fussent  ou 
non  enceintes,  et  jamais  cependant  la  présence  de  ces  tampons 
ne  déterminait  chez  elles  l'accouchoment  prématuré.  Ce  fait  me 
frappa,  et  depuis  cette  époque,  j'ai  très  fréquemment  appli- 
qué des  tampons  pendant  la  grossesse,  sans  inconvénients. 
L'utérus  gravide  n'est  donc  pas  aussi  irritable  qu'on  a  de  la 
tendance  à  le  croire. 

Si  les  injections  vaginales  pratiquées  pendant  la  grossesse 
n'ont  pas  d'inconvénients,  ont-elles  des  avantages  ?  A  priori, 
on  peut  répondre  par  l'alTirmative,  parce  qu'une  injection  an- 
tiseptique, en  entraînant  les  mucosités  et  en  neutralisant  les 
microbes,  réalise,  au  moins  partiellement,  l'asepsie  des  voies 
génitales.  Mais  nous  ne  devons  pas  nous  contenter  de  ces 
aflirmations,  et  il  nous  faut  examiner  avec  soin  la  question 
au  point  de  vue  bactériologique. 

Et  d'abord,  dans  quelles  parties  des  voies  génitales  internes 
rencontre-t-on  des  micro-orsfanismes  ? 

Gônner  (1)  a  constaté  la  présence  de  microbes,  cocci  et 
bacilles,  dans  le  vagin  et  le  col  de  l'utérus,  chez  31  femmes 
enceintes  bien  portantes  qu'il  a  examinées. 

(l)  GoEXXER.  Ueber  Mikroorganismen  ini  Sekret  der  weiblichen  Genitalien 
vahrend  der  Schwaugerschaft.  Centralhl.  f.  Gynàh.,  18S7,  p.  444. 
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Winter(l)apoussé  ses  recherches  plusloin:  Dans  29  trompes 
utérines  saines  recueillies  sur  le  cadavre  ou  après  Fhystérecto- 
mie,  il  n'a  pas  trouvé  de  micro-organismes  ;  il  n'en  a  pas  trouvé 
non  plus  dans  la  cavité  utérine  de  22  femmes  hystérectomisées 
pour  fibromes,  quand  le  fibrome  n'était  pas  ulcéré  et  qu'on 
n'avait  pas  pratiqué  l'hystérométrie,  tandis  qu'il  en  constatait 
la  présence,  quand  on  avait  sondé  l'utérus  sans  désinfection 
préalable  ducol  ni  du  vagin.  Danslamoitié  descas,  au  contraire, 
il  a  trouvé  des  microbes  dans  la  région  de  l'orifice  interne  et, 
d'une  façon  constante,  dans  le  col  et  le  vagin.  Les  recherches 
de  Winter  ont  porté  à  la  fois  sur  des  femmes  enceintes  et  sur 
des  femmes  en  dehors  de  la  gravidité,  et  ses  résultats  ont  été 
confirmés  par  tous  les  auteurs  qui  ont  étudié  ce  sujet. 

Le  canal  génital  peut  donc  être  divisé,  au  point  de  vue  bacté- 
riologique, en  deux  parties  dont  la  limite  est  constituée  par 
l'orifice  interne  :  l'une  supérieure,  dans  laquelle  il  n'y  a  pas 
habituellement  de  micro-organismes,  l'autre  inférieure,  où  ils 
sont  très  nombreux.  La  désinfection  des  voies  génitales  internes , 
si  on  en  croit  ces  recherches  bactériologiques,  devra  donc 
porter  non  seulement  sur  le  vagin,  mais  encore  sur  le  col  de 
l'utérus.  C'est  à  la  réalisation  de  cette  désinfection  que  s'est 
attaché  Steffeck  dans  des  recherches  qui  ont  trait  à  des  femmes 
enceintes  choisies  dans  des  conditions  très  diverses  (2). 

Tout  d'abord,  Steffeck  a  expérimenté  sur  des  multipares  dont 
le  col  entr'ouvert  doit,  à  priori,  contenir  plus  de  microbes  que 
celui  des  primipares,  ce  qui  en  rend  la  désinfection  plus  difficile. 
Voici  comment  il  procédait  :  Des  valves  aseptiques  ayant  été 
introduites  dans  le  vagin,  il  y  recueillait  du  mucus  à  l'aide 
d'un  fil  de  platine,  avec  lequel  il  rayait  des  tubes  d'agar-agar; 
puis,  les  valves  enlevées,  il  procédait  à  la  désinfection  du  canal 

(1)  Winter.  Die  Mikroorganismen  im  Genitalcanal  der  gesunden  Frau. 
Zeitsch.fûr  Gehurtsh.  7md  Gynàk.,  188S,  Bd  XIV,  p.  443. 

(2)  Steffeck.  Ueber  Desinfection  des  waiblichen  Genitalcanals.  Zeitschrift 
fiir  Gelurstsliiilfe  imd  Gyndhol.,  1888,  Bd  XV,  p.  395. 
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génital,  et  recueillait  à  nouveau  soit  du  mucus,  s'il  en  restait 
encore,  soit,  à  son  défaut,  quelques  lamelles  épidermiques  obte- 
nues par  le  grattage,  et  il  inoculait  d'autres  tubes  d'agar-agar. 
Dans  ses  premières  recherches,  il  se  contentait  de  prendre 
les  sécrétions  du  cul-de-sac  postérieur  du  vagin;  mais,  quand 
il  eut  reconnu  que  la  désinrection  du  vagin  était  bien  plus 
facile  à  obtenir  que  celle  du  col,  il  ne  mit  en  culture  que  le 
mucus  provenant  de  Torifice  du  museau  de  tanche. 

Entrons  dans  le  détail  de  ces  expériences,  au  nombre  de 
G3,  ayant  toutes  porté  sur  des  femmes  qui  n'avaient  été  ni 
examinées  ni  désinfectées  avant  que  Stelîeck  les  vît. 

l""®  Série,  3  cas.  —  Chacune  des  femmes  reçoit  une  simple 
injection  vaginale  avec  un  litre  de  solution  chaude  de  sublimé 
à  1  p.  3000.  Les  colonies  microbiennes,  engendrées  par  le 
mucus  recueilli  avant  Tinjection,  étaient  respectivement  de  90, 
120,  80  ;  après  l'injection  elles  étaient  de  76,  120,  40,  très 
nombreuses  encore  par  conséquent,  et  vous  voyez  même  que 
chez  la  seconde  femme  l'injection  n'avait  rien  produit. 

2®  Série,  4  cas.  — Pendant  la  première  moitié  de  l'injection, 
l'opérateur  frotte  les  parois  vaginales  avec  un  doigt  ;  puis,  il 
cultive  le  mucus  recueilli  avant  et  après  l'injection,  de  telle 
sorte  que  le  nombre  comparatif  des  colonies  microbiennes 
qui  se  développent  dans  ces  conditions,  indique  l'effet  de  la 
désinfection;  j'ai  exprimé  les  résultats  obtenus,  pour  chaque 
femme,  par  des  chiffres  placés  l'un  au-dessus  de  l'autre,  dans 
le  sens  vertical. 

Nombre  des  colonies  : 


Avant  l'injection  

p 

15 

m 

Après  l'injection  

20 

40 

40 

120 

3°  Série,  5  cas.  —  On  se  comporte  comme  dans  la  série  pré- 
cédente, mais  on  frotte  le  vagin  avec  deux  doigts,  l'index  et  le 
médius,  écartés  l'un  de  l'autre,  ce  qui  déplisse  la  muqueuse 
et  n'en  laisse  aucun  point  en  dehors  de  l'action  des  doigts. 
Cette  fois  Teffet  de  la  désinfection  est  manifeste  : 


TAIl.Mlill. 


24 


370     APPLICATION  DE  l'aNTISEPSIE  A  LA  PRATIQUE  DE  l'oBSTÉTRIQUE 


Nombre  des  colonies  : 


Avant  la  désinfection. . 

55 

84 

103 

60 

Après  la  désinfection. . 

5 

3 

8 

0 

0 

4®  Série,  10  cas.  —  Ses  recherches  microbiologiques  lui 
ayant  démontré  la  présence  de  microbes  dans  le  col  de  Futé- 
rus,  Steffeck  s'est  proposé  de  désinfecter  à  la  fois  le  col  et 
le  vagin. 

Pour  cela,  pendant  qu'avec  une  canule  à  un  trou  il  projette 
le  liquide  de  l'injection  (sublimé  à  1  p. 3000)  sur  le  museau  de 
tanche,  il  introduit  un  doigt  dans  le  col  aussi  haut  que  possi- 
ble —  le  doigt  arrive  généralement  jusqu'à  mi-hauteur  du  canal 
cervical,  —  place  un  autre  doigt  dans  le  cul-de-sac  antérieur 
du  vagin,  et  avec  ces  deux  doigts  il  frotte  à  la  fois  la  paroi 
antérieure  du  canal  cervical  et  le  cul-de-sac  antérieur  du 
vagin.  Gela  fait,  il  change  la  disposition  des  doigts:  celui  qui 
était  dans  le  vagin  passe  dans  le  col  et  celui  qui  était  dans  le 
col  se  loge  dans  le  cul- de-sac  postérieur  du  vagin  ;  puis,  nou- 
veau frottage,  qui  ne  cesse  qu'au  moment  où  Tinjection  est 
terminée. 

Steffeck  a  obtenu  ainsi  la  stérilisation  absolue  du  vagin  et 
du  col,  car,  le  mucus  recueilli  au  niveau  de  l'orifice  externe, 
après  cette  désinfection,  n'a  donné  lieu,  dans  aucun  des  dix  cas, 
au  développement  de  cultures,  quand  auparavant  les  nombres 
de  colonies  étaient  :  10,  220,  16,  80,  20,  215,  50,  20,  et 
inconnus  dans  deux  cas. 

5®  et  6®  Séries,  4  cas.  —  Dans  la  5®  série  d'expériences 
(2  cas),  au  lieu  de  frotter  avec  les  doigts  pendant  toute  la  durée 
de  l'injection,  Steffeck  se  contente  de  le  faire  pendant  une 
partie  seulement  de  celle-ci;  dans  la  6^  série  (2  cas),  il  fait 
procéder  à  l'opération  par  une  sage-femme  expérimentée,  pour 
savoir  si  elle  obtiendrait  les  mêmes  résultats  que  lui.  Les 
résultats,  constatés  dans  ces  deux  dernières  séries,  ont  été 
moins  satisfaisants  que  dans  la  4®  série,  car.  dans  les  cultures, 
il  s'est  toujours  développé  des  colonies  microbiennes,  en  très 
petit  nombre  cependant  :  2  à  5  colonies. 
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7"  série,  10  cas.  —  Il  y  avait  lieu  de  déterminer  si,  en  chan- 
geant d'antiseptique,  on  oljtiendrait  les  mêmes  effets.  Steffeck 
procéda  donc  comme  dans  la  4^  série  d'expériences,  mais  il 
remplaça  le  sublimé  par  Facide  phénique  à  30  p.  1000.  Les 
résultats  furent  à  peu  près  aussi  satisfaisants,  puisque,  la 
désinfection  terminée,  6  fois  il  ne  se  développa  pas  de  colonies, 
3  fois  il  s'en  développa  une  seule,  1  fois  il  s'en  développa 
fleux.  Cette  expérience  montre  que  l'acide  phénique  assure  une 
désinfection  suffisante,  cpioique  moins  absolue  que  celle  qui 
est  obtenue  avec  le  sublimé.  Pour  désinfecter  le  vagin  comme 
peur  désinfecter  les  mains,  le  sublimé  est  donc  plus  puissant 
que  l'acide  phénique. 

Dans  toutes  les  expériences  précédentes,  on  s'est  contenté 
de  déterminer  l'état  bactériologique  du  vagin,  tel  qu'il  est  im- 
médiatement après  la  désinfection  de  ce  canal.  Or,  il  était 
utile  de  préciser  pendant  combien  de  temps  cette  stérilisation 
persiste.  Ilconveiuiit  aussi  de  rechercher  de  quelle  façon  l'état 
stérile  du  vagin  pouvait  être  maintenu.  C'est  ce  que  Steffeck 
s'est  proposé  de  déterminer  dans  les  expériences  suivantes. 

8^  série,  3  cas.  —  Vagin  et  partie  inférieure  du  col  de  l'uté- 
rus frottés  avec  deux  doigts,  pendant  toute  la  durée  d'une  in- 
jection d'un  litre  d'eau  phéniquée  à  3  p.  100;  culture  du 
mucus  provenant  de  l'orifice  externe,  et  recueilli  une  demi- 
heure,  une  heure,  deux  heures,  et  trois  heures  après  la  désin- 
fection, la  femme  continuant  à  aller  et  à  venir,  dans  l'intervalle 
des  injections. 

Le  tableau  suivant  indique  le  nombre  de  colonies  dévelop- 
pées dans  chaque  cas  : 

Avant  1/2  h.  aprfes         1  h.  aprbs  2  h.  ap^^3  3  h.  aprfes 

la  désinfection    la  désinfection    la  dcsiiifoction   la  désinfection    la  désinfection 

1"  cas   40..   0   1   4   4 

2«  cas  73   0   18   31   34 

3«  cas   ?   0   4   4   12 

On  voit  que  les  microbes  réapparaissent  assez  rapide- 
ment, puisqu'au  bout  d'une  heure  à  deux  heures,  il  y  en  a  déjà 
un  nombre  appréciable.  Ces  microbes  peuvent  descendre  du 
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col;  mais  ils  pourraient  également  remonter  de  la  vulve, 
cependant  Steffeck  ne  le  croit  pas,  car  il  n'a  jamais  trouvé 
dans  le  vagin  d'espèces  microbiennes  différentes  de  celles 
qu'il  y  avait  rencontrées  avant  la  désinfection. 

9*^  série,  3  cas.  —  Nous  venons  d'apprendre  par  les  expé- 
riences précédentes,  qu'on  retrouve  déjà  des  microbes  dans 
le  vagin  une  heure  après  la  désinfection  avec  frottage  ;  mais 
si,  à  ce  moment,  on  fait  une  injection  antiseptique,  même 
simple,  c'est-à-dire  sans  frottage,  le  vagin  redevient  stérile 
et  reste  tel  au  moins  pendant  deux  heures,  car  les  cultures 
du  mucus  vaginal  ne  donnent  plus  lieu  à  la  production  de 
colonies  microbiennes,  comme  le  prouve  le  tableau  ci-joint, 
qui  montre  combien  il  s'est  développé  de  colonies. 

Avant  1  11.  après         On  fait  alors  2  h.  après 

la  désinfection         la  désinfection      une  injection      cette  injection 

1"  cas   5   3   »   0 

2e  cas   ?   3   »   0 

3e  cas   20   4   »   0 

10®  série,  12  cas.  —  Ces  recherches  ont  porté  sur  6  primi- 
pares et  6  multipares  ;  chez  les  premières,  il  était  d'ailleurs 
difficile  ou  même  impossible  de  pénétrer  dans  le  canal  cer- 
vical pour  le  frotter  avec  le  doigt. 

La  désinfection  fut  obtenue  comme  précédemment  :  injection 
avec  un  litre  de  solution  d'acide  phénique  à  3  p.  100,  et 
simultanément,  frottage  du  vagin  avec  deux  doigts;  mais, 
dans  le  but  d'assurer  l'asepsie  du  canal  vaginal,  Steffeck  fit, 
en  outre,  de  deux  en  deux  heures,  des  injections  vaginales 
avec  la  même  solution.  Toutefois,  il  ne  se  contenta  pas  de 
placer  la  canule  à  l'entrée  du  vagin,  car  il  avait  appris  qu'une 
injection  pratiquée  de  cette  façon  n'a  aucune  utilité,  mais 
il  enfonça  la  canule  profondément,  jusqu'au  fond  du  vagin,  dans 
les  culs-de-sac,  autour  du  col  et  même  au  niveau  de  l'orifice 
utérin.  Il  cultiva  ensuite  le  mucus  recueilli  à  l'orifice  externe,  six 
heures,  puis  huit  heures  après  la  première  désinfection, 
c'est-à-dire  deux  heures  après  la  seconde  et  deux  heures 
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après  la  troisième  injection.  Or,  des  24  cultures  ainsi  faites, 
23  restèrent  stériles;  une  fois  seulement,  il  se  développa  une 
colonie.  La  stérilisation  du  vagin  était  donc  encore  absolue 
huit  heures  après  la  désinfection  complète,  quoique  le  col  et  la 
partie  supérieure  du  vagin  fussent  tapissés  d'une  couche 
extrêmement  épaisse  de  mucus  sécrété  depuis  le  début 
de  l'expérience.  Mais  combien  de  temps  cette  stérilisation  du 
vagin  durerait-elle  encore,  si  on  ne  renouvelait  pas  les  injec- 
tions, et  à  quels  intervalles  faudrait-il  les  pratiquer  pour  la 
conserver?  Je  ne  puis  vous  le  dire, car  Steffcck  n'a  pas  poussé 
ses  recherches  au  delà  de  la  huitième  heure  ;  mais,  puisque  le 
col  et  la  partie  supérieure  du  vagin  sont  stérilisés,  il  est  vrai- 
semblable qu'en  pratiquant  des  injections  vaginales  à  des  inter- 
valles peu  éloignés,  on  maintiendrait  la  stérilisation. 

11®  série  d'expériences,  10  cas.  —  L'auteur  a  voulu  recher- 
cher si  le  frottage  du  vagin  et  du  col  avec  deux  doigts  était 
indispensable,  et  si  des  injections  vaginales  répétées  n'arrive- 
raient pas  à  produire,  au  bout  d'un  certain  temps,  l'asepsie  du 
canal  génital. 

Chez  deux  femmes,  il  s'est  donc  contenté  de  pratiquer  toutes 
les  2  heures  une  injection  vaginale  avec  du  sublimé  à  1/3000, 
et  2  heures  après  la  4®  injection,  il  a  recueilli  du  mucus  à 
l'orifice  externe  :  l'agent  microbicide  n'avait  produit  que  très 
peu  d'effet. 

Pour  quatre  autres  femmes,  il  répéta  les  injections  vagi- 
nales toutes  les  heures,  et  recueillit  le  mucus  2  heures  après 
la  5®  injection,  non  plus  au  niveau  du  col,  mais  sur  les  parois 
du  vagin  ;  malgré  la  répétition  des  -injections,  il  se  déA^eloppa 
dans  les  cultures  un  grand  nombre  de  microbes. 

Enfin,  chez  les  quatre  dernières  femmes,  il  fit  également 
une  injection  toutes  les  heures,  mais  il  employa  le  sublimé  à 
1  p.  2000;  cette  fois  encore,  il  cultiva  du  mucus  pris  dans  le 
vagin  2  heures  après  la  5®  injection;  le  résultat  fut  meilleur 
que  dans  les  deux  groupes  précédents,  néanmoins  il  se  déve- 
loppa encore  plusieurs  colonies. 
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Voici  le  tableau  qui  résume  les  expériences  de  cette  série  : 

Nombre  de  colonies  Nombre  de  colonies 

développées  développées  2  heures  après 

avant  les  injections  la  4^  ou  la  5«  injection 


Jre 

Femme. . . . 

....  12  

  6 

p 

  100 

. ...  18  

  0 

....  15  

  3 

  100 

  130 

id.   

  32 

8« 

. ...  170  

  15 

9« 

....  60  

10« 

  30 

Il  résulte  de  toutes  ces  expériences  que  la  désinfection  par- 
faite du  vagin  est  difficile  à  réaliser,  puisque  malgré  leur 
répétition,  les  simples  injections  antiseptiques  ne  suffisent  pas 
à  le  débarrasser  de  ses  microbes,  et  que  le  frottage  est  indis- 
pensable pour  obtenir  ce  résultat.  M.Auvard  a  même  proposé, 
pour  faciliter  le  lavage  du  conduit  génital,  de  fixer  le  tube  à 
injection  sur  l'extrémité  du  doigt,  à  l'aide  d'un  petit  anneau 
en  caoutchouc,  ce  qui,  d'après  lui.  permettrait  de  frotter  plus 
aisément  le  vagin  pendant  qu'on  l'irrigue  (1). 

De  toutes  ces  recherches,  quelles  conclusions  pratiques 
devons-nous  tirer?  Faut-il,  chez  les  femmes  enceintes,  désin- 
fecter le  vagin  et  la  cavité  du  col,  en  les  frottant  avec  deux 
doigts,  et  ensuite  faire  toutes  les  deux  heures  une  injection 
vaginale  ?  Théoriquement,  ce  serait  parfait.  En  pratique,  c'est 
à  peu  près  impossible.  Nous  serons  donc  obligés  de  nous 
contenter  de  simples  injections  vaginales;  mais,  comme  les 
bénéfices  qui  en  résultent  laissent  beaucoup  à  désirer,  doit-on 
en  conclure  qu'il  faut  abandonner  l'usage  de  ces  injections 
chez  les  femmes  enceintes  ?  Je  ne  le  pense  pas.  Voyez  en  elTet  les 
résultats  obtenus  par  Steffeck  chez  quelques-unes  des  femmes 


(1)  AUVAED.  Archives  de  tocologU;  1888,  p.  58o. 
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de  la  V  série  (p.  3G9),  de  la  9«  série  (p.  372)  et  de  la  li^  sé- 
rie (p.  373  et  374):  si  tous  les  microbes  n'ont  pas  été  détruits 
par  une  simple  injection  vaginale,  il  n'en  est  pas  moins  vrai 
que  leur  nombre  a  diminué.  Une  partie  du  danger  a  donc  été 
écartée;  il  se  pourrait  môme  que  les  microbes  pathogènes,  s'ils 
n'ont  pas  été  entraînés  au  dehors  ou  tués,  aient  été  rendus 
moins  nocifs,  du  moins  on  peut  le  supposer.  En  résumé,  les 
injections  vaginales  bien  faites, n'entraînant  aucun  inconvénient 
et  ayant  une  certaine  utilité,  il  est  bon  d'en  conserver  l'usage 
chez  la  femme  enceinte.  D'ailleurs,  de  ce  qu'une  seule  injection 
vaginale  ou  même  une  série  d'injections,  faites  les  unes  à  la 
suite  des  autres,  sont  insuflisantes  pour  assurer  l'asepsie  du 
vagin,  on  n'en  peut  conclure  que  des  injections  antiseptiques 
répétées  tous  les  jours  n'auront  aucun  effet  utile.  S'il  en  était 
ainsi,  on  devrait,  pour  être  logique,  renoncer  à  la  pratique  des 
injections  vaginales  même  en  dehors  de  la  gravidité,  et  cepen- 
dant je  crois  que  personne  ne  voudrait  le  proposer.  Nous 
savons  parfaitement  que  des  injections  vaginales,  répétées 
quotidiennement  et  bien  faites,  arrivent  à  guérir  des  vaginites 
rebelles  et  qu'elles  enlèvent  assez  rapidement  l'odeur  putride 
des  écoulements  vaginaux.  Comment  cela  pourrait-il  être,  si 
ces  injections,  qui  cependant  ne  sont  pas  accompagnées  de 
frottage  du  vagin,  n'avaient  aucune  efficacité  ? 

Je  crois  donc  qu'il  est  utile  de  faire  dans  les  derniers 
temps  de  la  grossesse,  outre  les  toilettes  vulvaires,  des  injec- 
tions vaginales.  Si  l'asepsie  des  voies  génitales  n'est  pas  de 
ce  fait  entièrement  obtenue,  du  moins  on  s'en  rapprochera. 

Dans  un  hôpital,  il  serait  assurément  possible  de  procéder, 
pendant  la  grossesse,  à  une  désinfection  du  vagin  et  du  col 
avec  frottage,  comme  le  recommande  Steffeck;  cette  désin- 
fection, faite  après  le  boin  général  et  le  savonnage  de  la  vulve, 
serait  même  un  très  bon  complément  de  la  toilette  antiseptique 
de  la  femme  et  des  injections  vaginales  simples.  J'approuve 
cette  pratique,  mais  je  ne  m'y  conforme  pas  habituellement 
chez  toutes  les  femmes,  et  je  la  réserve  pour  certains  cas  par- 
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ticuliers  ;  malgré  cela,  l'état  sanitaire  de  mon  service  est 
excellent,  ce  qui  démontre  qu'elle  est  ordinairement  superflue. 

Antisepsie  dans  le  cas  de  vaginite-  —  Les  injections  an- 
tiseptiques du  vagin  sont  particulièrement  utiles,  nécessaires 
même,  chez  les  femmes  atteintes  de  vaginite,  surtout  de  vagi- 
nite blennorrhagique  ou  granuleuse.  En  les  guérissant  de  leur 
vaginite,  on  soustrait  ces  femmes  aux  dangers  de  l'infection 
puerpérale  qu'elle  peut  engendrer,  et  on  fait  disparaître,  dès 
la  grossesse,  la  gêne,  la  douleur  et  l'écoulement  purulent  qui 
accompagnent  la  vaginite.  De  plus,  on  empêche  l'enfant  de 
contracter  Tophtalmie  purulente,  par  suite  de  l'introduction 
des  gonocoques  entre  ses  paupières,  pendant  la  traversée  du 
canal  vulvo-vaginal.  Mais  je  reviendrai  sur  cette  question  à 
cause  de  son  importance. 

Le  traitement  de  la  vaginite  blennorrhagique  consiste  prin- 
cipalement en  injections  répétées,  qu'on  rendra  plus  efficaces 
en  y  associant  quelquefois  le  frottage  du  vagin  à  l'aide  des 
doigts.  Certes  la  manœuvre  est  douloureuse,  mais  l'expé- 
rimentation a  démontré  [que  la  désinfection  complète  ne  pou- 
vait guère  être  obtenue  autrement  ;  cependant,  on  y  surseoi- 
rait, en  se  contentant  de  répéter  plus  souvent  les  injections, 
dans  les  cas  où  la  sensibilité  du  vagin  serait  trop  grande. 

A  la  Clinique,  nous  traitons  la  vaginite  blennorrhagique 
par  des  injections  vaginales  au  sublimé,  accompagnées  autant 
que  possible  du  nettoyage  du  vagin  soit  avec  les  doigts, 
soit  avec  des  tampons  de  coton  antiseptique  portés  sur  des 
pinces;  puis,  après  chaque  injection,  nous  appliquons  un 
pansement  vaginal  fait  avec  du  coton  iodoformé,  que  nous 
introduisons  à  l'aide  du  spéculum  ;  grâce  à  ce  traitement, 
la  vaginite  guérit  assez  rapidement. 

Antisepsie  dans  le  cas  de  végétations.  —  Les  végétations 
de  la  vulve,  petites  tumeurs  pédiculées  en  forme  de  choux- 
lleurs,  sont  assez  fréquentes  chez  les  femmes  enceintes.  Géné- 
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ralemcnt  isolées,  elles  se  groupent  parfois  pour  former  des 
masses  volumineuses  qui  occupent  la  muqueuse  vulvaire; 
mais  on  les  voit  aussi  se  développer  dans  le  sillon  interfes- 
sier, la  région  anale,  ou  même  s'implanter  sur  le  vagin  et 
le  col  de  l'utérus.  Comme  elles  n'apportent  aucun  obstacle 
à  l'accouchement,  on  pourrait  à  la  rigueur  les  laisser  évoluer 
pendant  la  grossesse  ;  mais,  outre  qu'elles  occasionnent 
de  la  géne  et  du  prurit,  elles  donnent  lieu  à  un  écoulement 
séro-purulent.  fétide  et  septique,  qui,  au  moment  de  l'ac- 
couchement, peut  fort  bien  infecter  la  femme.  Il  est  donc 
nécessaire  de  les  traiter  pendant  la  gestation,  pour  diminuer 
leur  sécrétion  et  en  modifier  la  nature. 

Bien  des  traitements  ont  été  proposés  dans  ce  but.  Je  ne 
vous  parlerai  pas  des  opérations  dirigées  contre  ces  végéta- 
tions, car,  à  mon  avis,  ce  n'est  guère  qu'après  les  couches 
qu'il  doit  en  être  question  ;  mais  je  veux  vous  signaler  les 
topiques  et  caustiques  qu'on  leur  a  appliqués.  Parmi  eux,  la 
solution  de  nitrate  d'argent,  l'acide  acétique,  l'acide  chro- 
mique,  le  chlorure  de  zinc,  sont  bien  infidèles.  Le  nitrate 
acide  de  mercure  est  un  caustique  énergique  qui  détruit 
bien  les  végétations,  mais  il  ne  doit  être  manié  qu'avec  grande 
prudence.  L'acide  phénique  à  5  0/0,  qui  a  été  conseillé  par 
M.  Lucas-Championnière,  a  l'inconvénient  de  provoquer 
une  douleur  assez  vive  ;  d'ailleurs,  il  n'enlève  pas  suflisam- 
ment  l'odeur.  La  solution  d'hydrate  de  chloral  au  centième 
agit  un  peu  mieux.  J'ai  essayé  de  tous  ces  traitements,  et  je 
leur  préfère  celui  que  j'ai  employé  autrefois  à  l'hôpital  de 
Lourcine  et  qui  m'a  toujours  donné  de  très  bons  résultats  ; 
il  consiste  à  badigeonner  les  végétations  avec  une  solution 
aqueuse  de  tannin,  assez  concentrée  pour  offrir  la  consistance 
du  miel  ;  les  badigeonnages  sont  renouvelés  quatre  à  dix  fois 
par  jour,  et  on  prend  soin  de  faire  pénétrer  la  solution  dans 
les  sillons  qui  séparent  les  végétations;  on  voit  alors  celles- 
ci  se  flétrir  assez  rapidement,  se  dessécher  et  se  désagréger, 
en  perdant  leur  mauvaise  odeur.  Je  vous  conseille  en  outre 
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d'associer  à  ces  applications  locales,  des  injections  vaginales 
antiseptiques  ;  elles  sont  d'autant  mieux  indiquées  que,  pres- 
que toujours,  il  existe  simultanément  de  la  vaginite,  et  l'écou- 
lement irritant  auquel  elle  donne  lieu,  s'il  n'a  pas  déterminé  l'ap- 
parition des  végétations,  contribue  du  moins  à  les  entretenir. 

Antisepsie  des  mamelles.  —  Les  mamelles,  ou  pour 
mieux  dire  les  mamelons,  réclament,  pendant  la  grossesse, 
des  soins  particuliers  de  propreté.  Il  faut  laver  fréquemment 
ceux-ci  avec  une  solution  antiseptique,  et  s'il  y  existe  des 
excoriations,  on  fait  suivre  chaque  lavage  d'un  pansement 
occlusif;  si,  en  effet,  ces  petites  plaies  étaient  malproprement 
tenues,  elles  s'infecteraient  et  deviendraient  le  point  de  départ 
de  lymphangites  et  d'abcès,  absolument  analogues  à  ceux 
qu'on  rencontre  pendant  la  lactation. 

Il  est  des  femmes  chez  lesquelles  le  mamelon  et  l'aréole  sont 
recouverts  de  croûtes  eczémateuses.  L'eczéma  chronique  du 
mamelon  doit  être  soigné  dès  la  grossesse,  parce  qu'il  prédis- 
pose aux  crevasses  et  aux  gerçures  pendant  l'allaitement.  Le 
meilleur  traitement  consiste  dans  des  lotions  faites,  deux  fois 
par  jour,  avec  une  solution  chaude  de  sublimé  à  0  gr.  40  p.  1000. 

Antisepsie  intestinale.  —  Pour  terminer  ce  qui  a  trait  à  l'an- 
tisepsie pendant  la  grossesse,  je  veux  vous  dire  un  mot  de 
l'antisepsie  intestinale,  qu'il  peut  être  quelquefois  utile  de 
réaliser.  Elle  a  été  mise  en  honneur  par  M.  Bouchard,  qui 
conseille  l'administration  du  naphtol  à  la  dose  de  2  gr. 
50  par  jour.  Certes,  il  n'y  aurait  pas  d'inconvénient  à  donner 
du  naphtol  à  toutes  les  femmes  enceintes,  mais  ce  serait  de 
l'exagération,  et,  pour  mon  compte  personnel,  je  réserve 
l'application  de  l'antisepsie  intestinale  pour  les  cas  où  elle 
présente  une  indication  formelle  :  Ce  sont  d'abord  certains 
troubles  de  la  digestion  dépendant  de  la  grossesse,  et  que  je 
ne  fais  que  signaler  ;  puis,  vient  l'albuminurie  grave  avec  me- 
naces d'éclampsie  ;  j'administre  alors  du  naphtol,  car  j'admets 
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volontiers,  avec  ^I.  Bouchard,  rnie  la  résorption,  dans  l'in- 
testin, des  principes  toxiques  provenant  de  la  décomposition 
des  matières  qui  parcourent  le  tube  digestif,  est  l'un  des 
facteurs  possibles  de  l'éclampsie  ;  je  trouve  utile,  par  consé- 
quent, de  tâcher  de  supprimer  cette  source  du  mal,  en  empê- 
chant, grâce  au  naplitol,  les  putréfactions  intestinales  de  se 
produire.  Enfin,  j'administre  du  naphtol,  pendant  deux  ou  trois 
jours,  avant  de  pratiquer  Fopération  césarienne,  comme  le 
font  bon  nombre  de  chirurgiens  dans  le  cas  d'opérations 
abdominales. 

III.  —  Antisepsie  pendant  l'accouchement 

La  propreté  la  plus  sévère  doit  régner  dans  une  salle  d'ac- 
couchements, où  les  lois  de  Tantisepsie  seront  observées  d'une 
façon  scrupuleuse,  non  seulement  pour  la  femme  qui  accouche, 
mais  encore  pour  le  personnel  appelé  à  lui  donner  des  soins. 

La  salle  a  été,  je  le  suppose,  construite  d'après  les  règles 
de  l'hygiène  :  l'air  s'y  renouvelle  facilement  ;  l'exposition 
est  bonne,  la  lumière  abondante;  les  murs  et  le  parquet  sont 
lavés  fréquemment  au  sublimé. 

11  s'y  trouve  des  lits  propres,  tout  prêts  à  recevoir  les 
femmes  qui  entrent  à  Thopital  ;  ces  lits  sont  garnis  avec  du 
papier  goudronné  ou  de  la  toile  de  caoutchouc  qui  protège  le 
matelas. 

Soins  généraux  de  propreté.  —  Dès  qu'une  femme  en 
travail  se  présente  à  la  salh*  d'accouchements,  on  doit  s'oc- 
cuper d'assurer  chez  elle  l'asepsie.  Rien  n'est  plus  simple 
si  cette  femme  vient  du  dortoir,  car  elle  y  aura  déjà  été 
soumise  aux  soins  de  propreté  dont  je  vous  ai  parlé  en 
traitant  de  l'antisepsie  chez  la  femme  enceinte.  Mais  les 
choses  ne  sont  pas  aussi  simples  quand  elle  arrive  du 
dehors,  car  nous  devons  la  faire  passer  par  les  étapes  de  la 
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désinfection  pendant  la  grossesse  (voir  p.  364),  c'est-à-dire 
qu'il  nous  faut,  avant  toute  autre  chose,  débarrasser  cette 
femme  de  son  linge,  de  ses  vêtements,  et  lui  donner  un  bain 
de  propreté. 

A  ce  propos,  une  petite  remarque  :  ordinairement,  les 
femmes  venant  du  dehors  entrent  directement  à  la  salle  de 
travail,  où  elles  retirent  leurs  vêtements  et  leur  linge,  mais  ces 
derniers,  toujours  plus  ou  moins  malpropres,  y  déversent  un 
nombre  indéterminé  de  micro-organismes,  ce  qui  constitue  un 
danger  d'infection.  Il  conviendrait  donc  qu'il  y  eût,  dans  toute 
maternité,  une  chambre  spécialement  consacrée  au  change 
des  vêtements;  la  femme  serait  d'abord  conduite  dans  cette 
chambre,  elle  passerait  ensuite  dans  la  salle  de  bains,  et,  en 
dernier  lieu  seulement,  elle  pénétrerait  dans  la  salle  d'accou- 
chements. De  cette  façon,  on  diminuerait,  dans  une  certaine 
mesure,  les  chances  de  contamination. 

Ici,  à  la  Clinique,  nous  n'avons  pas  de  chambre  d'attente, 
nous  n'avons  même  qu'une  salle  d'accouchements  ;  aussi  de- 
vons-nous veiller  sans  cesse  à  ce  que  les  gens  de  service  la 
tiennent  dans  un  parfait  état  de  propreté,  et  sommes-nous 
obligés  de  prendre  les  plus  grandes  précautions  pour  en 
assurer  l'asepsie. 

Si  un  bain  savonneux  est  nécessaire  au  début  du  travail 
pour  la  femme  hospitalisée,  et  par  conséquent  déjà  soumise 
aux  soins  de  propreté  et  d'antisepsie,  il  est  surtout  indispen- 
sable pour  celle  qui  arrive  de  la  ville.  H  y  a  bien  des  années 
que  j'en  ai  acquis  la  conviction;  aussi,  à  la  Maternité,  avais- 
je  fait  installer  une  baignoire  dans  l'office,  à  côté  de  la  salle 
de  travail,  et  j'exigeais  qu'avant  l'accouchement  on  donnât, 
à  chaque  femme,  un  bain,  dans  lequel  elle  devait  se  savonner 
soigneusement.  Je  vous  conseille  d'adopter  cette  manière  de 
faire  ;  toutefois,  si  vous  aviez  des  motifs  de  penser  que  le  tra- 
vail est  très  avancé,  et  que  la  femme  est  exposée  à  accoucher 
dans  le  bain,  vous  vous  contenteriez  de  lui  faire  savonner, 
avec  une  solution  de  sublimé,  la  région  génitale  et  les  régions 
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voisines,  la  paroi  abdomiiialo,  les  membres  inférieurs  et  les 
mains. 

Dans  les  cas  ordinaires,  la  parturientc  prend  donc  un  bain. 
Dès  qu'elle  en  sort,  on  la  recouvre  d'une  chemise  et  d'une 
camisole  propres,  et  c'est  seulement  quand  elle  est  couchée 
dans  son  lit,  qu'on  procède  plus  spécialement  à  la  désinfection 
des  orj^anes  génitaux,  de  la  vulve  d'abord,  du  vagin  ensuite. 

Au  milieu  de  tous  ces  préliminaires,  on  ne  doit  pas  oublier 
de  faire  administrer  un  lavement  à  la  femme  en  travail,  pour 
débarrasser  le  rectum  des  matières  qui  Tobstruent  et  qui 
mettent  quelquefois  obstacle  à  rengagement  ou  à  l'expulsion 
de  l'enfant.  Un  lavement  est  encore  utile  au  point  de  vue 
antiseptique;  au  moment  de  l'expulsion,  en  effet,  la  tête  du 
fœtus  comprime  l'intestin,  et  si  des  matières  fécales  sortent 
par  l'anus,  elles  salissent  la  région  périnéale,  les  linges  sur 
lesquels  le  siège  repose,  et  les  mains  de  l'accoucheur;  en  outre, 
comme  ces  matières  renferment  un  grand  nombre  de  micro- 
bes, on  comprend  qu'elles  puissent  infecter  les  plaies  vul- 
vaires  et  vaginales  qui  résultent  de  l'accouchement.  Je  n'in- 
siste pas  sur  l'ennui  que  ces  mésaventures  causent  à  la 
femme,  ni  sur  le  désagrément  qui  en  résulte  pour  l'accoucheur. 

Il  sera  nécessaire  également  que  la  vessie  soit  vide,  non 
pas  que  la  vacuité  de  la  vessie  soit  importante  au  point  de 
vue  de  l'antisepsie,  mais  parce  qu'une  vessie  distendue  peut 
s'opposer  à  l'accommodation  et  à  l'engagement  du  fœtus,  ou 
même  se  rompre.  Si  la  femme  ne  peut  uriner  spontanément,  il 
convient  de  pratiquer  le  cathétérisme.  Dans  ce  but,  on  se  ser- 
vira d'une  sonde  rendue  aseptique  par  l'un  des  procédés  que 
je  vous  ai  indiqués  (voir  p.  94);  toutefois,  on  n'emploiera  pas 
habituellement  la  sonde  en  verre  dans  la  crainte  qu'elle  ne  se 
brise.  Mais  quelle  que  soit  la  sonde  employée,  il  ne  faudra  l'in- 
troduire dans  l'urèthre  qu'après  avoir  terminé  la  toilette  de 
la  vulve;  sans  cette  précaution,  on  s'exposerait  à  entrainer, 
avec  l'instrument,  des  microbes  dans  la  vessie,  à  produire  par 
conséquent  une  cystite  infectieuse. 
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On  recherchera  encore  si  l'urine  contient  ou  non  de  l'albu- 
mine, renseignement  qui  devra  faire  éliminer,  chez  la  femme 
albuminurique^  les  injections  contenant  des  antiseptiques  mer- 
curiels. 

En  général,  il  ne  faut  pas  que  la  femme  se  rende  aux  cabi- 
nets d'aisance  pendant  le  traA^ail,  car  il  serait  à  craindre  que 
les  organes  génitaux  y  fussent  infectés. 

Toutes  ces  précautions  prises,  on  procède  à  la  désinfection 
des  voies  génitales. 

Désinfection  des  organes  génitaux  pendant  le  travail.  — 

La  désinfection  des  organes  génitaux  porte  sur  la  vulve  et 
sur  le  vagin,  comme  pendant  la  grossesse. 

1°  Toilette  vulvaire.  —  C'est  par  la  toilette  de  la  vulve 
qu'on  doit  commencer,  car,  si  on  pratiquait  le  toucher  avant 
qu'elle  ne  fût  faite,  on  porterait  presque  fatalement  dans  le 
vagin  et  jusque  dans  le  col  de  Tutérus,  des  microbes  rencon- 
trés par  le  doigt  au  niveau  des  organes  génitaux  externes. 

Pour  procéder  à  cette  toilette,  on  fait  relever  la  chemise  en 
arrière,  jusqu'au-dessus  des  reins,  afin  qu'elle  ne  soit  pas 
mouillée,  et  qu'on  ne  soit  pas  obligé  de  la  changer;  on  passe 
sous  le  siège  de  la  femme  un  grand  bassin  en  porcelaine  ou 
en  tôle  émaillée;  enfin  on  dispose,  à  proximité,  une  cuvette 
contenant  le  liquide  antiseptique  dans  lequel  trempe  du  coton 
hydrophile  et  du  savon.  L'accoucheur  ou  son  aide,  qui  s'est 
au  préalable  désinfecté  les  mains,  passe  le  savon  sur  la 
vulve  et  les  régions  avoisinantes,  principalement  sur  le  mont 
de  Vénus,  les  faces  internes  des  cuisses,  les  plis  inguinaux, 
le  sillon  interfessier;  puis,  il  les  savonne,  soit  avec  la  main  à 
plat,  soit  avec  un  tampon  de  coton  hydrophile,  car,  dans  ces 
régions  où  la  peau  est  très  sensible,  on  ne  peut  guère  se 
servir  de  la  brosse.  Le  savonnage  terminé,  on  lave  à  nouveau 
avec  un  liquide  antiseptique  chaud  qui  enlève  l'eau  savon- 
neuse, et  complète  la  désinfection. 
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Souvent  on  est  obligé  de  couper  les  poils  exubérants,  surtout 
quand  ils  retombent  sur  rorifîce  vulvaire,  car  ils  retiendraient 
des  caillots,  du  sang,  des  mucosités,  en  formant  des  masses 
adliérentes  qu'il  serait  malaisé  de  faire  disparaître.  Si  l'on 
doit  pratiquer  une  opération,  même  simple,  il  sera  bon  de 
les  couper  très  courts,  avec  des  ciseaux,  sans  remonter 
cependant  jusqu'à  la  partie  supérieure  du  mont  de  Vénus. 
Toutefois,  s'il  s'agit  d'une  opération  césarienne  ou  d'une  sym- 
physéotomie,  on  rasera  complètement  la  vulve  et  la  région 
pubienne. 

Le  meilleur  antiseptique  à  employer  pour  la  toilette  vulvaire 
est  le  sublimé,  qui  a  l'avantage  de  se  mêler  très  bien  à  l'eau  sa- 
vonneuse, d'être  d'un  maniement  commode,  et  de  ne  provoquer 
aucune  sensation  désagréable.  Nous  n'avons  pas  à  songer  ici 
aux  dangers  d'intoxication,  puisque  nous  agissons  soit  sur  la 
peau,  soit  sur  des  muqueuses,  au  niveau  desquelles,  la  toilette 
terminée,  il  ne  reste  pas  de  li([uide  qui  puisse  être  absorbé.  On 
se  servirait  encore  du  biiodure  de  mercure  avec  les  mêmes  avan- 
tages à  peu  près.  Mais  l'acide  phénique  est  moins  bon,  car, 
pour  présenter  une  puissance  antiseptique  égale  à  celle  du 
sublimé  à  1  p.  5000,  il  devrait  être  employé  à  un  degré  de  con- 
centration qui  le  rendrait  caustique. 

Quant  au  sulfate  de  cuivre,  il  ne  peut  être  utilisé  pour  le 
savonnage  de  la  vulve,  parce  qu'il  forme  avec  le  savon  un 
magma  verdâtre  dont  on  ne  se  débarrasserait  plus  que  très 
difficilement.  Si,  cependant,  on  n'avait  pas  à  sa  disposition, 
d'autre  antiseptique  que  le  sulfate  de  cuivre,  on  pourrait  fort 
bien  l'employer,  mais  il  faudrait  au  préalable  savonner  la 
vulve  à  l'eau  simple  ;  et  ce  n'est  qu'après  avoir  enlevé  toute 
trace  d'eau  savonneuse,  qu'on  pourrait  sans  inconvénient, 
terminer  la  toilette  avec  la  solution  de  sulfate  de  cuivre. 

Les  lavages  vulvaires  ont  été  pratiqués  de  tout  temps,  mais 
leur  utilité  a  été  mieux  comprise  depuis  l'avènement  de  l'an- 
tisepsie. Sans  ces  lavages  antiseptiques,  en  effet,  les  glaires, 
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les  eaux  de  l'amnios,  le  sang,  qui  s'écoulent  pendant  l'accouche- 
ment et  séjournent  à  la  vulve,  se  décomposent  bientôt,  répan- 
dent une  mauvaise  odeur,  et  deviennent  une  cause  d'infection. 
Les  microbes  qui  pullulent  alors  à  la  vulve  sont  d'espèces  dif- 
férentes; mais,  parmi  eux,  il  en  est  de  pathogènes  que  a^ous 
pourriez  porter  avec  le  doigt  dans  la  profondeur  des  organes 
génitaux,  si  vous  pratiquiez  le  toucher  dans  ces  conditions, 
et  vous  comprenez  tout  le  danger  d'un  pareil  transport  ;  de 
plus,  les  plaies  vulvo-vaginales  et  périnéales  qui  se  produi- 
sent très  souvent  pendant  l'accouchement,  s'infecteraient  au 
contact  de  ces  micro-organismes,  et,  au  lieu  de  se  réunir  par 
première  intention,  se  comporteraient  mal,  et  se  complique- 
raient de  suppuration,  de  lymphangite,  etc.  Sans  antisepsie 
A^ulvaire  pendant  l'accouchement,  les  femmes  sont  donc  expo- 
sées à  l'infection  et  à  toutes  ses  conséquences. 

Si,  au  contraire,  la  toilette  vulvaire  est  faite  avec  un  liquide 
antiseptique,  non  seulement  ce  liquide  débarrasse  méca- 
niquement les  organes  génitaux  externes  des  germes  qui  y 
pullulent,  mais  encore  il  tue  ceux  qu'il  ne  peut  entraîner.  Il 
suffit  donc  de  répéter  les  lavages  antiseptiques,  pour  anéantir 
les  germes  nuisibles,  au  fur  et  à  mesure  qu'ils  envahissent  la 
vulve,  et  pour  maintenir  celle-ci  dans  un  état  d'asepsie  parfaite. 
Dès  lors,  vous  pourrez  pratiquer  le  toucher  sans  crainte  de 
porter  avec  votre  doigt,  des  microbes  dans  le  vagin;  et  les 
plaies  génitales  se  réuniront  par  première  intention,  ou  du 
moins  se  cicatriseront  rapidement.  Tout  danger  d'infection 
ayant  été  ainsi  écarté,  vous  n'aurez  pas  à  redouter  d'accidents 
puerpéraux. 

Asepsie  des  mains,  asepsie  de  la  vulve,  voilà  les  deux  points 
capitaux  de  l'antisepsie  obstétricale,  c'est  pour  cela  que  j'y  ai 
si  longuement  insisté.  D'ailleurs,  tous  les  accoucheurs  sont  una- 
nimes à  reconnaître  l'utilité  et  la  nécessité  de  cette  désinfec- 
tion, même  ceux  qui  repoussent  les  injections  vaginales. 

C'est  à  Bischoff,  de  Bàle,  que  revient  le  mérite  d'avoir 
le  premier  employé,  d'une  façon  systématique,  les  lavages 
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vulvaires  antiseptiques  (i).  Dès  1868,  en  effet,  au  retour  d'un 
voyage  à  Glasgow,  où  il  avait  vu  Lister  appliquer  avec  succès 
les  doctrines  antiseptiques  au  pansement  des  plaies,  il  ordonna 
qu'on  fit,  dans  son  service,  à  chaque  femme  en  travail,  des 
toilettes  vulvaires  avec  la  solution  phéniquée  à  2  ou  3  0/0, 
et  exigea  qu'on  ne  pratiquât  jamais  le  toucher  avant  de  s'être 
au  préalable  désinfecté  les  mains  dans  la  même  solution. 

Bischoff,  en  s'opposant  ainsi  à  l'inoculation  des  plaies  géni- 
tales par  les  microbes  venant  du  dehors,  et  par  ceux  qui  exis- 
taient déjà  à  la  vulve,  faisait  donc  de  la  saine  et  excellente 
prophylaxie.  ^lalheureusement  ses  idées  furent  mal  comprises, 
et,  après  lui,  la  plupart  des  accoucheurs  cherchèrent  plutôt  à 
détruire  les  microbes  qui  avaient  envahi  les  parties  génitales 
qu'à  prévenir  cet  envahissement.  Aujourd'hui,  les  accoucheurs 
sachant  qu'il  est  plus  rationnel  d'éviter  l'accès  des  germes,  dé- 
sinfectent les  organes  génitaux  avant  raccouchement,  de  la 
même  façon  que  les  chirurgiens  rendent  aseptique  le  champ 
opératoire. 

2**  Injections  vaginales .  —  Si  vous  retenez  bien  ce  que  je 
viens  de  vous  dire,  jamais  vous  ne  pratiquerez  le  toucher, 
jamais  non  plus  vous  ne  ferez  d'injection  vaginale  pendant 
le  travail,  avant  d'avoir  assuré  la  désinfection  de  la  vulve  par 
une  toilette  antiseptique,  sans  quoi  vous  risqueriez  d'intro- 
duire dans  le  vagin  les  micro-organismes  et  les  pi'oduits 
septiques  existant  au  niveau  des  organes  génitaux  externes. 

Pour  faire  une  injection  pendant  le  travail,  vous  vous  servirez 
de  l'un  des  appareils  que  je  vous  ai  décrits  (voir  p.  92),  et  vous 
aurez  bien  soin  de  ne  pas  élever  à  plus  de  30  ou  40  centimètres 
au-dessus  du  plan  du  lit,  le  réservoir  contenant  le  liquide  anti- 
septique. On  aurait  vu,  en  effet,  des  accidents  syncopaux  et  des 
convulsions  se  produire  quand  le  liquide  était  projeté  dans  le 

(1)  BiscHOFF.  Zur  Prophylaxis  des  Puerperalfiebers.  CorrcsiJOMleiizhlatt  fur 
scJnveizer  Aerzte,  1875,  p.  G41. 
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vagin  sous  une  pression  trop  considérable  (1).  Vous  n'arrêterez 
l'injection  vaginale  que  quand  le  liquide  reviendra  parfaite- 
ment clair.  Voulez-vous  rendre  plus  efficace  cette  première 
injection?  je  vous  conseille  d'y  joindre  le  frottage  du  vagin  et 
du  col  avec  un  ou  deux  doigts  désinfectés  (voir  p.  369).  Si, 
avant  de  procéder  à  l'injection,  vous  avez  savonné  et  scrupu- 
leusement lavé  au  sublimé  la  vulve  et  l'entrée  du  vagin,  vous 
ne  porterez  dans  la  profondeur  de  ce  canal  aucun  germe  sep- 
tique  venant  de  l'extérieur  ;  par  conséquent,  vous  ne  donnerez 
pas  prise  aux  critiques  que  certains  accoucbeurs  adressent  aux 
partisans  des  injections  vaginales.  Du  reste,  faire  Finjection 
vaginale  avant  d'avoir  aseptisé  la  vulve,  c'est  commettre  contre 
l'antisepsie  une  faute  qui  ne  saurait  vous  échapper,  après  les 
développements  que  je  viens  de  consacrer  à  cette  question. 

Mais  de  quel  antiseptique  faut-il  se  servir  pour  faire  les 
injections  vaginales  pendant  l'accouchement?  Vous  choisirez, 
de  préférence,  le  sublimé,  car  c'est  Fantiseptique  le  plus  puis- 
sant; d'ailleurs  les  dangers  d'intoxication  qui  pourraient  ré- 
sulter de  son  emploi  sont  presque  nuls,  puisqu'il  n'y  a  encore 
dans  le  vagin  ni  déchirure,  ni  éraillure,  et  partant  aucune  voie 
ouverte  à  une  absorption  rapide.  Toutefois,  vous  vous  abstien- 
driez d'employer  le  sublimé  pour  ces  injections  vaginales,  s'il 
s'agissait  de  femmes  prédisposées  à  l'intoxication  mercurielle, 
comme  le  sont  les  albuminuriques,  les  anémiques,  les  cachec- 
tiques et  les  femmes  atteintes  d'hémorrhagies  abondantes  ;  dans 
ces  cas,  vous  pourriez  cependant  faire  la  première  injection 
avec  le  sublimé,  et  employer,  pour  les  suivantes,  un  antisep- 
tique moins  toxique.  Outre  le  bichlorure  de  mercure,  d'autres 
antiseptiques  actifs  seront  utilisés  avec  avantage  :  biiodure  à 
1  p.  4000,  acide  phénique  à  15  ou  20  p.  1000,  permanganate 
de  potasse  à  0,50  p.  1000. 

(1)  Pour  mettre  les  gardes  dans  l'impossibilité  de  faire  les  injections  sous  une 
trop  forte  pression,  je  ne  vois  pas  de  moyen  plus  sûr  que  de  réduire  à  50  cen- 
timètres environ  la  longueur  du  tube  de  caoutchouc  adapté  au  récipient  conte- 
nant le  liquide  à  injecter. 
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Quand  le  travail  dure  longtemps,  je  fais  répéter  les  injec- 
tions vaginales  toutes  les  quatre  heures  environ.  Comme  moi, 
vous  l'obtiendrez  facilement  des  gardes  dans  votre  clientèle  ; 
mais  à  l'hôpital,  où  presque  toujours  il  y  a  simultanément  plu- 
sieurs femmes  en  travail,  si  on  devait  donner,  à  chacune  d'elles, 
des  injections  de  quatre  en  quatre  heures,  à  partir  de  leur  en- 
trée dans  la  salle  d'accouchements,  par  conséquent  à  des  mo- 
ments très  différents,  les  personnes  chargées  de  ce  soin  confon- 
draient les  heures  ou  les  oublieraient,  Qt  les  injections  seraient 
fort  irrégulièrement  faites.  Pour  éviter  cet  inconvénient  et 
obtenir  un  contrôle  plus  facile,  j'avais  établi,  à  la  Maternité,  un 
règlement  d'après  lequel  toutes  les  femmes  en  travail  devaient 
recevoir  des  injections  presque  en  même  temps,  à  des  heures 
invariables  de  la  journée  et  de  la  nuit,  quel  que  fût  le 
moment  de  leur  admission.  Et  j'avais  fait  alTicher  dans  la 
salle  d'accouchements  le  susdit  règlement  portant  que  toute 
femme  en  travail  recevrait  une  injection  vaginale  aux  heures 
suivantes  :  8  heures  du  matin,  midi,  4  heures  du  soir, 
8  heures  du  soir,  minuit,  4  heures  du  matin.  Dès  que  cette 
règle  a  été  mise  en  vigueur,  les  injections  ont  été  faites  exac- 
tement toutes  les  quatre  heures,  et  on  ne  m'a  plus  signalé 
d'irrégularités. 

Les  injections  vaginales  doivent  être  pratiquées  avec  plus  de 
soin  encore,  si  possible,  quand  les  membranes  sont  rompues, 
car  les  bactéries  septiques  peuvent  remonter  du  vagin  dans  la 
cavité  de  l'œuf,  et  déterminer  la  putréfaction  du  liquide  amnio- 
tique. Cette  putréfaction,  grave  pour  la  parturiente,  n'est  pas  non 
plus  indifTérente  pour  l'enfant,  voici  pourquoi  :  Quand,  l'œuf 
étant  ouvert,  une  partie  du  liquide  amniotique  s'est  écoulée, 
l'utérus  revient  sur  lui-même,  et  s'applique  étroitement  sur  le 
fœ'tus  qu'il  comprime  plus  ou  moins.  Il  en  résulte,  pour  le  fœtus, 
un  commencement  d'asplivxie  et  une  souffrance  qui  peuvent 
provoquer  des  mouvements  respiratoires  pendant  lesquels  il 
aspire  du  liquide  amniotique  ;  si  ce  dernier  est  normal  et  par 
conséquent  asepti([ue,  le  danger  n'est  pas  très  grand,  mais 
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s'il  est  putréfié,  il  entraîne  avec  lui,  dans  les  poumons  de 
l'enfant,  des  microbes,  qui,  après  la  naissance,  donnent  quel- 
quefois lieu  au  développement  d'une  broncho-pneumonie  mor- 
telle. 

La  putréfaction  intra-utérine  est  encore  bien  plus  à  redouter 
quand  le  fœtus  est  mort,  et  surtout  quand  il  est  macéré,  car 
alors  tout  le  contenu  de  l'œuf  (liquide  amniotique,  mem- 
branes, placenta  et  même  fœtus)  peut  fournir  aux  bactéries 
septiques  qui  ont  accès  jusqu'à  lui,  un  excellent  terrain  de  cul- 
ture. C'est  dans  ces  conditions  surtout  qu'on  observe  de  la  pliy- 
sométrie,  et  que  le  fœtus  putréfié  se  remplit  de  gaz  qui  disten- 
dent son  abdomen.  Toute  la  cavité  de  l'œuf  se  transforme 
rapidement  en  un  foyer  de  pourriture,  dont  les  produits  déter- 
minent chez  la  parturiente  une  intoxication  des  plus  graves. 
A  la  vérité,  ces  accidents  sont  assez  rares  aujourd'hui,  grâce 
à  l'antisepsie  ;  mais  ils  le  seraient  encore  davantage  si  l'on 
prenait  toujours  soin  de  procéder  à  la  désinfection  prophylac- 
tique de  la  vulve  et  du  vagin  chez  toute  femme  en  travail. 

Soit  dit  en  passant,  le  développement  de  cette  putréfaction 
intra-utérine,  chez  des  femmes  non  examinées,  est  Tune  des 
meilleures  preuves  que  l'on  puisse  invoquer  en  faveur  de  la 
doctrine  de  l'auto-infection  des  femmes  en  couches. 

Si  la  putréfaction  intra-utérine  est  un  fait  accompli,  on 
doit  multiplier  les  injections  vaginales;  mais  ce  n'est  pas  suf- 
fisant et  il  faut  leur  adjoindre  des  injections  intra-utérines, 
afin  d'attaquer  la  putréfaction  dans  son  foyer  d'origine.  Pour 
les  faire,  on  emploiera  de  préférence,  comme  liquide,  la 
solution  de  permanganate  de  potasse,  et  comme  sonde  une 
longue  sonde  en  gomme  élastique.  Ces  injections  intra-uté- 
rines auront  pour  effet  non  seulement  de  tuer  les  microbes, 
mais  encore  d'entraîner  au  dehors  les  liquides  putrides  dont 
l'absorption  serait  dangereuse.  Presque  toujours  il  sera  en- 
core nécessaire  de  terminer  l'accouchement  le  plus  vite  pos- 
sible, ce  qui  obligera  souvent  à  activer  la  dilatation  de  l'ori- 
fice utérin  par  l'un  des  moyens  que  vous  connaissez,  et  dont 
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le  ballon  de  ^I.  Champetier  de  Ribes  me  paraît  être,  dans  ce 
cas  particulier,  le  meilleur. 

Quand  il  existe  une  vaginite  blennorrliagique,  les  injections 
vaginales  doivent  être  faites  pendant  Faccouchement  avec  un 
redoublement  de  soins.  L'utilité  de  débarrasser  le  vagin  des 
gonocoques,  pour  éviter  que  Tenfant  ne  contracte  au  passage 
l'ophtalmie  purulente,  est  bien  reconnue  aujourd'hui;  mais  le 
bénéfice  que  la  femme  retire  de  ces  injections,  au  point  de  vue 
des  suites  de  couches,  est  différemment  apprécié  par  les  accou- 
cheurs. Pour  moi,  je  considère  ces  injections  comme  néces- 
saires. Vous  savez  que  la  blennorrhagie  est  due  au  gonocoque 
de  Neisser,  et  qu'en  outre  la  maladie  peut  se  compliquer  d'in- 
fections secondaires  causées,  le  plus  souvent,  par  le  strepto- 
coque pyogène  (1).  Vous  comprendrez  donc  facilement  que  ce 
streptocoque,  resté  virulent,  puisse  déterminer  la  fièvre  puer- 
pérale. Il  serait  encore  possible  que  le  gonocoque  lui-même 
produisît  des  accidents  infectieux  pendant  les  suites  de  cou- 
ches, puisque,  d'après  les  recherches  toutes  récentes  de 
V\^ertheim,  les  lésions  suppurées  des  annexes,  du  péritoine 
pelvien  et  du  ligament  large,  chez  la  femme  atteinte  de  blen- 
norrhagie, pourraient  être  dues  au  gonocoque,  sans  aucune 
autre  infection  microbienne  (2). 

Examen  des  objections  faites  à  la  désinfection  du  vagin 
pendant  le  travail  de  l'accouchement.  —  J'ai  admis  jusqu'ici 
qu'il  était  important  pour  l'accoucheur  d'assurer,  avant  et  pen- 
dant le  travail,  l'asepsie  du  vagin  et  du  col  utérin  de  la  femme 
confiée  à  ses  soins.  Je  pense,  en  effet,  qu'en  dehors  de  toute 
intervention  extérieure,  les  microbes  renfermés  dans  le  vagin 
et  le  col  sont  capables  de  produire  quelquefois  des  infections 
puerpérales,  soit  que  l'inoculation  des  plaies  génitales  ait 

(1)  Saengek.  De  la  blennorrhagie  chez  la  femme.  Annales  de  gynécologie, 
mars  181)0,  p.  201. 

(2)  Weutheim.  Die  ascendirende  Gonorrhoc  beim  Wcibe.  Archiv  fiir  GyndJ/., 
1892,  t.  XLII,  p.  1. 
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lieu  pendant  le  travail,  soit  qu'elle  ne  se  produise  qu'après 
l'accouchement. 

Dans  la  majorité  des  cas,  il  est  vrai,  les  accouchées  sont 
infectées  par  les  doigts,  les  instruments,  les  pièces  de  pan- 
sement, malpropres,  avec  lesquels  des  germes  pathogènes 
sont  introduits  dans  les  organes  génitaux.  C'est  l'infection 
extérieure  ou  hétéro-infection;  il  s'agit  là  des  formes  les  plus 
fréquentes  et  les  plus  graves  de  l'infection  puerpérale,  que 
l'on  évite  par  l'aseptisation  des  mains,  des  instruments  et,  en 
général,  de  tout  ce  qui  entre  en  contact  avec  la  parturiente. 
Mais  à  côté  del'hétéro-infection,  il  y  a  place  pour  V auto-infec- 
tion. Je  m'explique.  Il  est  des  accouchées  chez  lesquelles  des 
accidents  septiques  surviennent  sans  qu'on  puisse  invoquer, 
pour  en  expliquer  la  production,  aucune  inoculation  exté- 
rieure. De  ces  femmes,  les  unes  n'ont  été  ni  touchées  ni  injec- 
tées pendant  le  travail,  les  autres  ont  été  touchées  ou  même 
opérées,  mais  c'est  avec  des  mains  et  des  instruments  asep- 
tiques, incapables  en  conséquence  de  porter  par  eux-mêmes 
l'infection  ;  de  telle  sorte  que,  si  la  fièvre  puerpérale  se  déclare 
chez  ces  femmes  pendant  les  couches,  on  est  autorisé  à  en 
attribuer  le  développpement  aux  microbes  contenus  dans  le 
vagin  ou  le  col,  puisqu'il  n'aurait  été  introduit  dans  l'utérus 
aucun  microbe  du  dehors.  J'admets  la  réalité  de  ce  mode  d'in- 
fection, tout  en  disant  bien  haut  que  l'infection  due  à  cette 
cause  est  beaucoup  moins  fréquente  que  celle  dont  la  source 
est  extérieure  à  l'organisme  de  l'accouchée. 

Pour  mon  compte  personnel,  je  crois  donc,  avec  les  parti- 
sans de  l'auto-infection,  qu'il  existe  dans  le  col  et  dans  le  vagin, 
des  microbes  pathogènes,  et  qu'il  est  utile  d'en  débarrasser  les 
voies  génitales  par  des  injections  antiseptiques.  Je  ne  saurais 
admettre,  en  effet,  que  le  fœtus  et  le  placenta,  pendant  leur 
expulsion,  suffisent  à  balayer  tous  les  microbes  du  col  et  du 
vagin,  et  je  pense  que  des  injections  antiseptiques  sont  néces- 
saires pour  obtenir  ce  résultat. 

Mais  la  doctrine  de  l'auto-infection  est  vigoureusement 
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battue  en  brèche,  et  certains  accoucheurs,  surtout  en  Alle- 
magne, professent  que  l'infection  puerpérale  ne  surviendrait 
jamais  de  ce  chef;  c'est  pourquoi,  ils  considèrent  comme  su- 
perflu de  faire  la  guerre  aux  microbes  du  vagin  à  l'aide  d'injec- 
tions antiseptiques.  Ils  disent  même  que  ces  injections  sont 
dangereuses  pendant  l'accouchement,  parce  que.  d'une  part, 
elles  exposeraient  la  femme  à  être  intoxiquée  par  la  substance 
antiseptique  employée,  et  que,  d'autre  part,  si  elles  sont  faites 
sans  une  propreté  aseptique  suffisante,  elles  peuvent  produire 
une  infection  qu'elles  étaient  destinées  à  empêcher  ;  ils  ajou- 
tent enfin  que  le  passage  de  la  canule  et  la  distension  du  vagin 
par  le  liquide  de  l'injection  peuvent,  chez  les  nouvelles  accou- 
chées, ouvrir  des  plaies  en  voie  de  réparation,  et  par  suite 
troubler  le  processus  normal  de  cicatrisation  (1). 

Examinons  donc  les  arguments  invoqués  par  les  accou- 
cheurs hostiles  à  la  désinfection  prophylactique  du  vagin.  Ils 
appuient  leur  façon  de  voir  sur  deux  ordres  de  preuves,  tirées 
de  la  microbiologie  et  de  la  clinique. 

A.  —  Arguments  tirés  de  la  juicrobiologie.  —  Les  accou- 
cheurs qui  nient  l'utilité  de  la  désinfection  du  vagin  pendant 
le  travail,  disent  que  les  microbes  renfermés  dans  le  vagin  ne 
sont  pas  pathogènes,  qu'ils  sont,  par  conséquent,  incapables 
de  produire  l'infection,  et  qu'il  n'y  a  aucun  avantage  à  les  faire 
disparaître;  c'est  ce  que  professent  Gonner,  Bumm,  qui  ont 
fait  des  recherches  originales  à  ce  sujet,  et  bon  nombre  d'ac- 
coucheurs, sur  la  foi  de  ces  recherches,  ont  adopté  leur  ma- 
nière de  voir. 

Gonner  (2)  a  bien  trouvé  des  micro-organismes  dans  le  col 
et  le  vagin  des  femmes  enceintes  bien  portantes,  mais  il 
déclare  que  ces  microbes  ne  sont  pas  pathogènes,  parce  que 

(1)  Il  est  bien  entendu  qu'il  ne  s'agit  ici  que  de  la  désinfection  du  vagin  et  du 
col.  car  tout  le  monde  est  d'accord  sur  la  nécessité  de  la  désinfection  de  la 
répion  vuivaire. 

(2)  GOEXNER.  Cent ralbl. fur  Gyndk.,  1887,  p.  444. 
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leurs  cultures  injectées  aux  animaux  n'ont  pas  déterminé 
d'accidents. 

Bumm  (1)  admet  qu'il  y  a,  dans  le  vagin,  des  microco- 
ques ressemblant  à  ceux  de  la  suppuration,  c'est-à-dire  au 
streptocoque  et  au  staphylocoque,  mais,  d'après  lui,  ils  ne 
seraient  pas  pathogènes,  car,  en  injectant  aux  animaux  des 
produits  de  sécrétions  du  vagin,  même  purulentes,  il  n'a 
obtenu  aucun  résultat  positif,  ce  qui,  à  son  avis,  démontre  que 
ces  sécrétions  ne  sont  pas  virulentes.  Les  microcoques  des 
mucosités  vaginales  lui  ont  paru  être  des  staphylocoques 
blancs  :  or  on  sait,  dit-il,  que  ce  dernier  microbe,  d'ailleurs 
inoffensif,  n'a  jamais  été  rencontré  dans  les  cas  de  fièvre  puer- 
pérale, de  sorte  qu'il  est  indifférent  pour  les  accouchées  à  l'égal 
d'un  simple  saprophyte.  Toutefois,  Bumm  reconnaît  que  les 
bacilles  saprophytes  du  vagin  et  du  col  peuvent  déterminer 
des  endométrites  putrides,  mais  il  s'empresse  d'ajouter  que  ces 
affections  n'ont  pas  de  gravité,  et  que  d'ailleurs  elles  diffèrent 
de  la  fièvre  puerpérale  proprement  dite.  Il  ajoute  enfin  qu'il  a 
trouvé,  mais  exceptionnellement,  dans  les  sécrétions  A^agi- 
nales,  du  staphylocoque  doré  et  du  streptocoque,  de  telle  sorte 
qu'en  définitive  on  peut  dire  que  ses  recherches  infirment  sa 
manière  de  voir,  et  militent,  malgré  lui,  en  faveur  de  la  possi- 
bilité de  Fauto-infection. 

Du  reste,  on  peut  opposer  aux  assertions  des  auteurs  que 
je  viens  de  citer  des  objections  de  plusieurs  ordres. 

En  premier  lieu,  quelques  autres  bactériologistes,  ayant 
étudié  la  question  au  point  de  vue  expérimental,  disent  que 
les  sécrétions  du  vagin  contiennent  des  microbes  pathogènes; 
je  vais  examiner  rapidement  ces  travaux. 

Winter  (2)  a  trouvé,  dans  le  mucus  du  col  et  du  vagin  des 
femmes  enceintes,  des  microbes  dont  les  cultures  présentaient 
les  mêmes  caractères  que  celles  du  streptocoque  et  du  staphy- 

(1)  Bdmm.  Zur  Frage  der  inneren  Desinfektion  Kreissender.  Centralh.  fur 
Gynàk.,  1892,  p.  153. 

(2)  Winter.  Die  Mikroorganismen       Zeitsch.  f.  Gel.,  1888.  Bd  XIV,  p.  443. 
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locoque,  bien  que  les  inoculations  de  ces  cultures  aux  animaux 

soient  restées  sans  eftet.  D'après  lui,  le  canal  génital  contient 
d;ms  la  moitié  des  cas,  chez  les  femmes  enceintes,  des  micro- 
bes pathogènes,  mais  dont  la  virulence  est  atténuée. 

Widal  (1),  sur  onze  examens  de  mucus  vaginal  recueilli  sur 
des  femmes  grosses  bien  portantes,  a  rencontré  une  fois  du 
streptocoque  pyogène.  «  Ce  fait  laisse  à  penser,  dit-il,  que 
la  maladie  (la  fièvre  puerpérale)  se  développe  peut-être  dans 
quelques  cas  par  auto-infection,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'en 
rechercher  toujours  la  cause  dans  une  intervention  étran- 
gère. » 

StelFeck  (2)  a  constaté  également  la  présence  de  microbes 
pathogènes  dans  les  voies  génitales  de  femmes  enceintes,  qui 
n'avaient  pas  encore  été  examinées.  Ainsi,  il  a  injecté  à  des 
lapins  les  sécrétions  vaginales  de  29  femmes  enceintes  et 
12  fois,  c'est-à-dire  dans  41,4  0/0  des  cas,  il  a  pu  déterminer 
soit  des  abcès,  soit  des  infections  mortelles.  Il  s'est  agi  9  fois 
du  staphylocoque  blanc,  3  fois  du  staphylocoque  doré  et  1  fois 
du  streptocoque. 

Enfin,  Kehrer  (3),  qui  a  expérimenté  dans  les  mêmes  condi- 
tions, a  vu,  dans  le  cinquième  des  cas,  se  développer  des 
abcès  contenant  du  pus  fétide  et  des  gaz,  comme  les  abcès 
qui  se  produisent  après  les  injections  sous-cutanées  de 
lochies. 

Les  recherches  de  ces  derniers  expérimentateurs  tendent 
donc  à  démontrer  que,  parmi  les  microbes  contenus  dans  le 
vagin  et  le  col,  il  en  est  de  pathogènes.  D'ailleurs,  les  inocu- 
lations négatives  de  cultures  microbiennes  faites  par  Gonner 
et  par  Winter  ne  sont  pas  probantes,  car  on  sait  aujourd'hui 
que,  suivant  leur  mode  de  préparation,  les  cultures  obtenues 

(1)  Widal.  Thèse  de  doctorat.  Paris,  1889,  p.  19. 

(2)  Steffp:ck.  Bacteriologische  Begriindiing  (1er  Selbstinfection.  Zcitsch.  f. 
GehurtMlfe,  1890.  P.d  XX,,  p.  339. 

(3)  KEHKEit.  Désinfection  derGenitalien.J/wZ^6'r'5i/«»<^J?^c7t  fiir  Gehurtshiilfe ^ 
1888,  t.  I,  p.  591. 
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avec  des  microbes  pathogènes  produisent  ou  non  des  accidents. 
Quant  aux  inoculations  négatives  faites  par  Bumm  et  d'au- 
tres expérimentateurs  avec  du  muco-pus  vaginal,  elles  sont 
infirmées  par  celles  de  Steffeck  et  de  Kehrer  dont  les  résultats 
positifs  plaident  puissamment  en  faveur  de  la  possibilité  de 
Tauto-infection. 

Les  recherches  des  bactériologistes  ont  porté  principalement 
sur  des  sécrétions  vaginales  normales;  or,  assez  souvent  les 
femmes  enceintes  présentent  des  vaginites  à  streptocoques,  et 
Ton  comprend  facilement  que  ces  derniers  microbes  puissent 
déterminer  des  infections  puerpérales,  en  venant  inoculer  les 
plaies  produites  pendant  Taccouchement. 

On  a  dit  que  les  microbes  pathogènes  renfermés  dans  les 
organes  génitaux  ont  une  virulence  atténuée,  et  on  en  a  conclu 
que  ces  microbes  sont  incapables  de  produire  Tinfection.  Mais 
qui  peut  affirmer  que,  sous  certaines  influences,  les  propriétés 
pathogènes  de  ces  microbes  ne  s'exaltent  pas  chez  les  femmes 
en  couches,  comme  s'exaltent  et  s'atténuent  les  virulences 
microbiennes  dans  les  expériences  de  laboratoire?  Par  suite, 
est-il  indifférent  de  laisser  dans  les  oro-anes  Q'énitaux  des 
germes  capables  de  devenir  dangereux  à  un  moment  donné  ? 

Il  en  serait  de  ces  microbes  comme  des  microbes  patho- 
gènes contenus  normalement  en  si  grand  nombre  dans  la 
cavité  bucco-pharyngienne ,  et  dont  la  virulence  est  très 
amoindrie  (1).  Dans  les  conditions  ordinaires,  ils  sont  inof- 
fensifs, mais  sous  des  influences  particulières,  telles  que  le 
froid  par  exemple,  leurs  propriétés  pathogènes  s'exaltent,  et 
ils  déterminent  des  infections:  amygdalites,  angines,  etc. 

Bumm,  qui  a  trouvé  principalement  du  staphylocoque 
blanc  dans  le  vagin,  fait  remarquer  que  ce  microbe  n'est  pas 
pathogène  pour  la  femme  accouchée,  puisqu'on  n'en  a  pas 
encore  décelé  la  présence  dans  le  pus,  les  viscères  ou  le  sang 
des  femmes  atteintes   de  fièvre  puerpérale.  Rien  n'est  plus 

(1)  Chaeein.  Les  défenses  naturelles  de  l'organisme  contre  l'infection.  Sc- 
maine  médicale,  1892,  p.  493. 
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exact.  Toutefois  est-il  certain  qu'on  n'en  trouvera  pas  un  jour 
(les  exemples  ?  La  fièvre  puerpérale  est  loin  d'avoir  dit  son 
dernier  mot  au  point  de  vue  bactériologique,  et  s'il  est  vrai 
que  dans  l'immense  majorité  des  cas  c'est  le  streptocoque  qui 
la  détermine,  on  n'en  peut  conclure  que  ce  microbe  est  seul 
pathogène  pour  les  nouvelles  accouchées.  Vous  savez,  en  effet, 
qu'on  a  trouA'é  quelquefois  du  staphylocoque  doré  à  l'état  de 
pureté  dans  des  suppurations  puerpérales,  et  M.  Doléris  (1) 
vient  encore  d'en  citer  un  exemple.  !MM.  Chantemesse,Widal 
et  Legry  (2)  ont  même  publié  rol)servation  d'une  péritonite 
puerpérale  déterminée  par  le  bacterium  coli  commune.  Enfin, 
vous  savez  que  ^I.  Yignal,  mon  préparateur,  chez  une  femme 
morte  à  la  Clinique,  a  rencontré  du  vil)rion  septique  dans  le 
tissu  celluLiire  du  petit  bassin  et  le  tissu  utérin  gangrené, 
et  que  dans  ce  cas  il  n'y  avait  ni  streptocoque  ni  staphylo- 
coque. 

Streptocoque  pyogène,  staphylocoque  doré,  vibrion  septique 
et  même  coli-bacille,  voilà  donc  autant  de  microbes  qui  peuvent 
envahir  forganisme  des  nouvelles  accouchées.  Il  faut  remar- 
quer, du  reste,  que  l'accouchée  étant  une  blessée,  il  est  vrai- 
semblable que  tous  les  microbes  capables  d'infecter  les  plaies 
pourront  produire  chez  elle  des  accidents  infectieux. 

Tous  les  accoucheurs  admettent  qu'il  existe  dans  le  vagin  des 
microbes  de  la  putréfaction,  mais  ces  microbes  seraient  relative- 
ment inoffensifs,  car  ils  ne  se  développent  pas  primitivement 
dans  les  tissus  vivants,  comme  le  font  lesmicrobesde  la  sup- 
puration. Par  contre,  ils  envahissent  avec  la  plus  grande  rapi- 
dité les  détritus  organiques  privés  de  vie.  Or,  chez  les  nou- 
velles accouchées,  tout  est  disposé  pour  que  cet  envahissement 
se  produise;  sans  parler  de  la  rétention  du  placenta,  ni  des 
cas  très  fréquents  de  rétention  des  membranes,  on  peut  dire 

(1)  DoLÉRi?.  Sources  multiples  de  l'infection  puerpérale.  Progrès  médical^ 
9  juillet  18'.i2,  p.  30. 

(2)  Chantemesse,  Widal  et  Legry.  Des  infections  par  le  coli-bacille.  Bul- 
letin médical,  1891,  p.  1139. 
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que,  dans  les  organes  génitaux  de  presque  toutes  les  accou- 
chées, il  séjourne  des  caillots,  du  sang  liquide,  quelques  débris 
de  caduque,  c'est-à-dire  autant  de  substances  organiques 
mortes  et  qui  se  putréfient  si  elles  sont  envahies  par  les  bac- 
téries saprophytes.  Cette  putréfaction  devient  elle-même  le 
point  de  départ  d'une  intoxication  qui  peut  déterminer  la  mort 
de  la  femme,  sans  aucune  trace  de  suppuration  (voy.  p.  26). 
Mais,  en  dehors  de  ces  cas  exceptionnels,  n'est-on  pas  auto- 
risé à  penser  que  les  modifications  locales  qui  résultent  de  ces 
phénomènes  de  putrescence  favorisent  la  multiplication  des 
cocci  de  la  suppuration  contenus  dans  le  vagin  et  exaltent 
leur  virulence  ?  H  y  aurait  peut-être  là  un  exemple  de  ces 
associations  microbiennes  par  lesquelles  on  explique  que  des 
microbes,  jusque-là  restés  indifférents,  prennent  tout  d'un 
coup  des  propriétés  pathogènes. 

Vous  voyez.  Messieurs,  qu'au  point  de  vue  théorique 
la  présence  dans  le  vagin  des  microbes  saprophytes,  pré- 
sence que  personne  ne  conteste,  n'est  pas  sans  gravité  pour 
les  femmes  en  couches,  et  que,  sans  même  faire  intervenir  les 
microcoques  de  la  suppuration,  nous  sommes  conduits,  parla 
microbiologie,  àconsidérer  comme  utile,  pour  ne  pas  dire  néces- 
saire, la  désinfection  des  voies  génitales  pendant  le  travail. 

Je  crois  donc  que,  dans  quelques  cas  du  moins,  l'infection 
des  accouchées  peut  être  causée  par  les  microbes  qui  séjour- 
nent dans  leurs  voies  génitales.  La  femme  enceinte  pourrait 
par  conséquent,  dès  la  grossesse,  recéler,  dans  la  profondeur 
de  ses  organes  génitaux,  le  germe  de  la  fièvre  puerpérale, 
qui  n'attendrait  qu'une  occasion  favorable  pour  se  développer 
pendant  les  suites  de  couches. 

Les  adversaires  de  l'auto-infection,  qui  nient  l'utilité  de  la 
désinfection  interne  prophylactique  chez  la  femme  en  travail, 
se  gardent  bien  cependant  de  faire  n'importe  quelle  opération 
gynécologique,  môme  la  plus  simple,  sans  avoir  lavé  antisep- 
tiquement  avec  grand  soin  le  vagin  et  le  col  de  l'utérus  ;  il  y 
a  là  un  manque  de  logique  indéniable. 
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B.  —  Arguments  tirés  de  rohservation  clinique.  —  Pour 
démontrer  rinutilité  de  la  désinfection  vaginale  pendant  le 
travail,  on  a  encore  fait  appel  à  la  statistique,  et  on  a  comparé 
les  résultats  obtenus,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  chez  des 
femmes  accouchées  sans  qu'il  ait  été  pratiqué  d'injections  vagi- 
nales pendant  le  travail,  aux  résultats  obtenus  chez  d'autres 
femmes  accouchées  après  une  désinfection  complète  du  vagin. 

Il  est  certain  que,  dans  cet  examen  comparatif,  on  ne  doit 
faire  entrer  en  ligne  de  compte  que  les  accouchées  chez  les- 
quelles on  s'est  contenté,  pendant  les  suites  de  couches,  de 
faire  des  toilettes  vulvaires  sans  y  ajouter  d'injections  vagi- 
nales antiseptiques,  car  ces  dernières,  en  vertu  de  leurs  pro- 
priétés micro])icides,  pourraient  évidemment  annihiler  les 
effets  d'une  infection  contemi)oraine  de  l'accouchement  aussi 
bien  que  d'une  infection  consécutive,  ce  qui  fausserait  les 
résultats. 

Pour  apprécier  d'une  façon  uniforme  l'état  de  santé  ou  de 
maladie,  et  par  conséquent  obtenir  des  chiffres  comparables, 
on  a  pris  généralement  pour  point  de  repère  la  température, 
et  on  a  considéré  comme  pathologique,  et  constituant  de  la 
morbidité,  toute  élévation  de  température  de  38''  ou  au-dessus, 
fùt-elle  unique,  survenue  le  matin  ou  le  soir,  à  partir  du 
jour  de  l'accouchement,  et  quelle  qu'en  fût  la  cause  :  septi- 
cémie, lympliangite  du  sein,  etc.  Evidemment,  la  morbidité 
envisagée  de  cette  façon  comprend  un  très  grand  nombre 
de  cas  presque  normaux  où  il  n'est  pas  question  de  fièvre 
puerpérale  proprement  dite,  mais  du  moins  le  critérium  de  la 
maladie  est  très  facile  à  déterminer,  et  ne  laisse  aucune  prise 
à  l'appréciation  si  variable  de  chacun. 

Parmi  les  femmes  qui  figurent  dans  les  statistiques  compara- 
tives, les  unes  sont  accouchées  sans  examen  par  le  toucher  ni 
injection  vaginale;  les  autres,  également  sans  injection  vagi- 
nale, mais  après  avoir  été  touchées  ou  même  opérées  ;  les  der- 
nières enfin,  après  avoir  reçu  des  injections  vaginales  et  avoir 
été  touchées  ou  opérées  :  d'où  trois  catégories  de  cas  différents. 
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l'^  Femmes  accouchées  après  antisepsie  vulvaire,  mais 
sans  désinfection  vaginale^  ni  examen  interne.  —  Léopold  (1) 
nous  apprend  qu'à  la  Maternité  de  Dresde  919  femmes  ont 
accouché  dans  ces  dernières  années  (1886  à  1890)  sans  que 
chez  elles  on  ait  fait  d'injections  vaginales,  ni  pratiqué  le  tou- 
cher. Aucune  de  ces  femmes  n'est  morte,  et  12  seulement, 
soit  1,3  0/0,  ont  eu  une  ou  plusieurs  fois  des  élévations  de 
température  de  38*^  ou  au-dessus.  Résultat  excellent,  dit-on, 
et  qui  tend  à  prouver  que,  dans  les  cas  où  l'on  n'a  pas  prati- 
qué le  toucher,  on  peut  se  passer  de  désinfecter  le  vagin. 

Cependant  Rossier,  à  Bâle,  a  obtenu  des  résultats  très 
différents  dans  deux  séries  d'accouchements  qu'il  a  obser- 
vés, et  où  il  n'a  été  fait  ni  exploration  vaginale  ni  injection 
prophylactique  :  ainsi,  en  1889, pour  135  accouchées,  la  morbi- 
dité a  été  de  10,9  0/0,  tandis  qu'en  1890^  pour  59  accouchées, 
la  morbidité  a  atteint  23,4  0/0  (2). 

A  Leipzig,  Gûnther,  sur  43  accouchements  qui  se  sont 
effectués,  dans  les  mêmes  conditions,  pendant  le  semestre 
d'été  1888,  a  relevé  une  morbidité  de  39,5  0/0  (3). 

Voilà,  parmi  les  chiffres  publiés,  les  seuls  qui  aient  de  l'im- 
portance, parce  qu'ils  ont  été  recueillis  pendant  la  période  d'an- 
tisepsie rigoureuse,  et  que  la  morbidité  y  a  été  déterminée 
comme  je  l'ai  dit  plus  haut.  Cependant  je  veux  encore  vous 
signaler  d'autres  statistiques  qu'invoquent  les  partisans  de 
l'auto-infection,  quoique,  à  mon  avis,  elles  ne  puissent  servir  à 
appuyer  cette  opinion;  leur  moindre  défaut,  en  effet,  est 
d'avoir  été  recueillies  à  une  époque  où  l'antisepsie  n'était 
pas  appliquée  rigoureusement;  de  plus,  la  morbidité  y  a  été 

(1)  LÉOPOLD  et  GOLDBERG.  De  rinutilité  des  injections  et  des  lavages  du 
vagin  pendant  les  accouchements  normaux  et  de  l'extension  de  l'examen  externe 
en  obstétrique.  5^  mémoire  relatif  à  la  prophylaxie  de  la  fièvre  puerpérale. 
Archiv  filr  Gyniili,.,  1891,  t.  XL,  p.  439. 

(2)  RossiEE.  Observations  cliniques  relatives  à  des  accouchements  avec  et 
sans  examen  interne.  Centralhl.  f.  GynaJt.,  1891,  p.  265. 

(3)  DOEDERLEIN  et  GuENTHEE.  Zur  Desinfektion  der  Geburtskanales.  Arch. 
f.  Gynah.,  1889,  t.  XXXIV,  p.  124. 
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ai)prt'ciéc  soit  vaguement,  sans  le  secours  du  thermomètre, 
soit  en  prenant  comme  point  de  repère  d(îs  températures 
plus  ou  moins  supérieures  à  38".  Voici  ces  statistiques  : 

Alilleld  (1),  à  Marbourg,  avant  1884,  a  noté  sur  15  cas  une  morbidité  de ...  .  GO  0/0 

Winckel  (2j,à  Munich,  avant  1884,  a  noté  sur  107  cas  une  morbidité  de   37.4  0/0 

Kocli  (3),  à  Stutlf^art,  de  1877  à  188G,  a  noie  sur  37  cas  une  morbidité  de ... .  40,5  0/0 

Von  Szabo  (4),  à  Budapest,  de  1885  à  1889,  a  nclé  sur  81  cas  une  morbidité  de, .  20,98  0/0 

On  peut  toutefois  remarquer,  avec  Winckel,  que  si  la 
morbidité  parait  être  assez  grande  à  la  suite  de  ces  accou- 
chements, qui  se  sont  terminés  sans  qu'on  ait  introduit  le 
doigt  dans  les  organes  génitaux  ni  fait  d'injection  A^iginale, 
du  moins  les  maladies  ont  été  légères,  de  courte  durée,  et 
n'ont  jamais  été  suivies  de  mort. 

2"  Femmes  accouchées  après  aiilisepsie  vulvaii-e,  sans 
désinfection  vaginaLe^  mais  avec  exploration  interne.  — 
Léopold  a  rassemblé  1,369  accouchements  spontanés,  effec- 
tués à  la  Maternité  de  Dresde,  en  1889  et  1890,  et  pendant 
lesquels  on  a  pratiqué  le  toucher  sans  faire  d'injections  vagi- 
nales ;  la  morbidité  a  été  très  faible  :  0,88  0/0,  mais  une 
femme  est  morte  d'infection,  ce  qui  donne  une  mortalité  de 
0,07  0/0  (5). 

Mermann,  à  la  Maternité  de  Mannheim,  ne  fait  pas  d'injec- 
tions vaginales  pendant  le  travail,  même  dans  les  cas  où  il  doit 
prati(juer  une  opération;  et  cependant,  sur  700  accouchements 
répartis  sur  les  années  1890,  1891  et  1892,  il  n'y  a  pas  eu  un 
seul  décès  par  infection,  et  la  morbidité  a  oscillé  entre  5 
et  G  0/0  (G). 

(1)  Ahlfeld.  Berichte  vml  Arheiten,  1885,  Bd  II,  p.  151. 

(2)  Winckel.  Uebcr  die  Bedeutung  priicipitirtc-r  CJcburten  fur  die  ^tiologie 
des  PiierperaHiebers,  Fi:<itNchrift.  Munich,  1884,  (U'ai)rès  Doderlcin.) 

(3)  G.  KocH.  Ueber  pra'cipitirte  Gcburtcn  und  Nabelsclinurzerreissung. 
ArclUvf.  Gynak.,  i8S7,  t.  XXIX,  p.  271. 

(4)  Von  Szabo.  ZurFrageder  Selbstinfectiou.yl;r7i«i;/.  6^y««7^.,  1889, t.  XXXVI, 
p.  77. 

(5)  Leopold  et  GoLDBERG.  Archirf.  Oijnah.,  1891,  t.  XL,  p.  430. 

(0)  Mkkmann.  IV*'  Buricbt  iiber  200  Geburteu  oline  iuuere  Desinfektiou.  Ccn- 
tralbl.  fur  Gyndk.,  1892,  p.  207. 
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Keller  a  rassemblé,  en  1890,  à  la  Clinique  obstétricale  de 
Berlin,  120  accouchements,  tant  naturels  qu'artificiels,  effec- 
tués sans  désinfection  vaginale,  pour  lesquels  la  morbidité  a 
été  de  5,8  0/0  (1). 

Glôckner,  en  1889,  à  la  même  Clinique,  chez  302  femmes 
qui  accouchèrent  naturellement  ou  artificiellement,  se  contenta 
d'injections  vaginales  avec  de  l'eau  ordinaire,  et  la  morbi- 
dité fut  de  11,5  0/0,  plus  grande  par  conséquent  que  celle 
qui  avait  été  obtenue  par  Keller,  dans  le  même  service  et 
dans  les  mêmes  conditions,  mais  sans  injections  vaginales  (1). 

Voilà  certes  des  résultats  réellement  satisfaisants  ;  mais  en 
voici  d'autres  qui  laissent,  au  contraire,  beaucoup  à  désirer  : 

A  Erlangen,  de  1887  à  1890,  Frommel  faisait,  à  toutes  les 
parturientes,  des  injections  vaginales  accompagnées  de  frot- 
tage du  vagin  et  du  col  avec  deux  doigts.  Or,  sur  559  accou- 
chements, il  eut  un  décès  et  une  morbidité  de  5.5  à  7,5  0/0. 
A  la  fin  de  1890,  il  cessa  de  faire  des  injections  vaginales 
antiseptiques  pendant  le  travail,  et,  dans  les  premiers  temps, 
fut  satisfait  des  résultats  qu'il  obtint  ;  mais  la  situation  ne 
tarda  pas  à  devenir  mauvaise  :  bientôt,  en  effet,  la  morbidité 
atteignit  le  chiffre  de  11,1  0/0  et  il  survint  3  morts  par  infec- 
tion, sur  le  nombre  restreint  de  197  accouchements  (2). 

3°  Femmes  accouchées  avec  désinfection  vulvo-vaginale  et 
examen  interne. —  Dans  une  3^  série  de  faits  comprenant  3,400 
accouchements  naturels,  effectués  de  1886  à  1889,  accouche- 
ments pendant  lesquels  on  a  pratiqué  le  toucher  et  fait  des  injec- 
tions vaginales  antiseptiques,  Léopold  a  enregistré  une  morbi- 
dité de  1,47  0/0,  un  peu  moins  faible  que  celle  de  tout  à  l'heure 
(voir  p.  399),  mais  avec  une  mortalité  de  0,2  0/0,  plus  grande 
par  conséquent.  Il  en  conclut  qu'il  vaut  mieux  ne  pas  faire 

(1)  Gloeckner  et  Keller.  Beitrag  zur  Asepsisin  der  Geburtshiilfe  Deutsche 
med.  Wochens.,  1890,  p.  72i. 

(2)  Frommel.  Zur  Prophylaxe  der  Wochenbettserkrankungen.  Deutscltemedic. 
WocJien.,  1892,      10,  p.  202. 
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d'injections  vaginales,  dans  les  accouchements  spontanés, 
même  quand  on  a  pratiqué  le  toucher,  puisque  ces  injections, 
loin  d'empêcher  l'infection,  paraissent  au  contraire  en  aug- 
menter un  peu  la  fréquence  et  la  gravité  (1). 

Mais  les  résultats  obtenus  dans  d'autres  maternités  militent 
plutôt  en  faveur  de  la  désinfection  du  vagin  pendant  le 
travail. 

Ainsi  StefTeck  a  fait,  en  1889  et  1890,  à  Giessen,  439  accou- 
chements avec  désinfection  du  vagin  et  du  col  par  son  procédé 
(voir  p.  369)  et  la  morbidité  a  été  de  6,5  0/0,  tandis  qu'elle 
avait  atteint  10,4  0/0  sur  un  nombre  de  139  accouchements 
pratiqués,  quelques  mois  auparavant,  sans  désinfection  pro- 
phylactique (2). 

A  la  Clinique  de  Kûstner,  à  Dorpat,  en  1888  et  1889,  on 
enregistra  sur  147  accouchements  une  morbidité  de  17,24  0/0; 
cette  morbidité  descendit  à  15,68  0/0  pour  les  102  accouche- 
ments suivants,  quand  on  prit  soin  de  désinfecter  plus  énergi- 
quement  le  vagin  et  le  col  pendant  le  travail  (3).  (Holowko,  dans 
la  thèse  duquel  est  publiée  la  statistique  précédente  de 
Kûstner,  arrive,  après  interprétation,  à  modifier  cette  statis- 
tique et  la  ramène  à  10,3  0/0  et  4,1  0/0;  je  préfère,  fidèle  à 
mes  principes,  ne  raisonner  que  sur  des  statistiques  brutes, 
c'est  pourquoi  j'ai  conservé  les  chifTres  de  la  morbidité  non 
réduite). 

Il  est  bien  difficile  de  déduire  de  ces  trois  catégories  de  faits 
des  conclusions  inattaquables.  Tandis,  en  effet,  que  les  publi- 
cations de  Léopold,  de  Mermann,  de  Keller  et  de  Glockner 
semblent  démontrer  que  les  injections  vaginales  faites  pendant 
le  travail  sont  superflues  et  peut-être  même  nuisibles,  par 
contre  celles  de  Rossier,  de  Gûnther,  de  Frommel,  de  Steffeck 

(1)  Leopold  et  GOLDBERG.  Archiv  f.  Gynak.,  1891,  t.  XL. 

(2)  Steffeck.  Bacteriologische  Begrunduag       Zcit.'i.  filr  Gehurtsh.  1890, 

t.  XX,  p.  :}S1. 

(3)  Holowko.  Beitrag  zur  Prophylaxe  der  Puerperalerkrankungen.  Dissert, 
inaug.  Dorpat,  1890,  n»  17. 
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et  de  Kiïstner  conduisent  à  une  interprétation  tout  à  fait  oppo- 
sée. Les  résultats  varient  du  reste  inévitablement  suivant  une 
foule  de  circonstances  qui  ne  peuvent  être  bien  appréciées 
que  dans  une  même  clinique,  par  un  même  observateur.  A  ce 
titre,  les  chiffres  de  Léopold,  de  Steffeck,  de  Frommel.  sont  les 
plus  suggestifs  et  vous  voyez  cependant  que  les  conclusions 
qu'on  se  croirait  autorisé  à  en  déduire  ne  seraient  guère  con- 
cordantes .  Cette  question  appelle  donc  de  nouvelles  recherche  . 

D'ailleurs,  si  on  s'en  rapporte  en  particulier  aux  statistiques 
comparatives  de  Frommel,  on  conviendra  qu'il  serait  impru- 
dent d'abandonner  la  pratique  des  injections  vaginales  anti- 
septiques, au  moins  dans  un  hôpital  de  clinique.  Une  clinique, 
en  effet,  où  plusieurs  étudiants  sont  appelés  à  examiner  la 
même  femme  ne  peut  être  comparée  à  un  service  presque 
exclusivement  réservé  aux  sages-femmes  et  où,  de  parti  pris, 
on  réduit  le  toucher  au  strict  nécessaire.  Du  reste,  si  Mer- 
mann,  parmi  les  accoucheurs  opposés  à  la  désinfection  vaginale 
pendant  le  travail,  fait  entrer  dans  sa  statistique  tous  les 
accouchements  de  son  service  indistinctement,  qu'il  y  ait  eu 
ou  non  opération,  Léopold  ne  compte  dans  ce  dernier  relevé 
que  des  accouchements  spontanés  ;  quant  à  Glôckner  et  à  Rel- 
ier, ils  ont  choisi  chaque  jour  les  femmes  qu'ils  désiraient  sou- 
mettre à  l'observation  :  il  ne  s'agit  donc  que  de  statistiques 
partielles,  insuffisantes  pour  entraîner  la  conviction. 

Quoi  qu'il  en  soit,  j'ose  affirmer  que  les  injections  vaginales 
^e  sauraient  être  dangereuses,  quand  elles  sont  faites  avec 
toutes  les  précautions  que  je  vous  ai  dites,  et  qu'elles  sont 
incapables  d'entraîner  les  inconvénients  que  Fritsch  signale, 
et  sur  lesquels  il  s'appuie  en  partie  pour  les  rejeter  (F. 

L^ne  dernière  raison  milite  enfin  en  faveur  des  injections  pro- 
phylactiques pendant  l'accouchement  :  Je  vous  ai  bien  souvent 
fait  remarquer  que  les  suites  de  couches  étaient  ordinaire- 

(1)  Feitsch.  Pathologie  et  traitement  des  affections  puerpérales.  Traduction 
française.  Paris,  1885.  p.  186. 
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ment  excellentes  chez  les  femmes  qui  avaient  été  accouchées 
artificiellement  ;  or,  chez  ces  femmes,  on  a  toujours  multiplié 
les  injections  vaginales.  Comment  donc  cela  pourrait-il  se 
faire,  si  les  injections  vaginales  antiseptiques  étaient  dange- 
reuses ? 

A  côté  de  ces  documents,  je  crois  intéressant  d'en  rapporter 
quelques  autres  recueillis  chez  des  femmes  qui,  indépendam- 
ment des  injections  vaginales  faites  pendant  le  travail  de 
l'accouchement,  ont  été  pour  la  plupart  soumises  à  des  injec- 
tions pendant  les  suites  de  couches;  ces  chiffres,  par  consé- 
quent, ne  sont  pas  absolument  comparables  aux  précédents, 
mais  ils  fournissent  cependant  de  précieux  renseignements. 

Voici,  par  exemple,  des  statistiques  empruntées  aux  mater- 
nités de  Bruxelles  et  de  Liège,  où  Ton  fait  chez  toutes  les 
accouchées  des  injections  vaginales  avec  la  solution  de  su- 
blimé. A  Bruxelles,  de  1887  à  1891,  sur  1,937  accouchements, 
une  seule  femme  est  morte  d'infection  et  la  morbidité  a  varié 
entre  3,90  et  8,53  0/0(1)  ;  à  Liège,  de  1887  à  1890,  sur  2,000  ac- 
couchements environ,  la  morbidité  a  oscillé  entre  7,20  0/0  et 
11  0/0  et  il  n'y  a  eu  aucun  décès  attribuable  à  l'infection  (2). 

A  la  Clinique  de  Schauta,  àinnspruck,  sur  1,415  accouche- 
ments effectués  avec  injections  pendant  le  travail  et  les  suites 
de  couches,  de  1884  à  1887,  la  morbidité  a  atteint  6,9  0/0,  et 
la  mortalité  a  été  de  0,07  0/0  (3). 

M.  Pinard,  à  la  Clinique  Baudelocque,  en  1891,  sur 
1,654  accouchements,  avec  injections  vaginales  pendant  le 
travail  comme  règle  générale,  et  assez  souvent  pendant  les 
suites  de  couches,  a  eu  une  mortalité  par  infection  de  0,24  0/0 
et  une  morbidité  de  17,11  0/0  (4). 

(1)  De  Saint-Moulin.  Dix  ans  de  maternité.  Journal  d'accouch.  de  Liège, 
15  avril  1889;  et  Tournât,  iW.  30  janWer  181U  et  15  février  1892. 

(2)  Charles.  Journal  d'accouch.  de  Liège,  30  sept.  1890. 

(3)  TORGGLKR.  Fonctionnement  de  la  Maternité  d'Innspruck.  ArcJiii'CS  de 
Tocologie,  1889,  p.  2. 

(4)  Lkpage.  Ihnctionneinent  de  la  Mai.'son-  d'accouchements  Baudelocque, 
Paris,  1892. 
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Dans  mon  service,  où  toutes  les  femmes,  indépendamment 
des  injections  du  travail,  sont  soumises  aux  injections  vagi- 
nales pendant  les  suites  de  couches,  avec  des  antiseptiques 
différents  suivant  les  salles,  je  n'ai  pas  eu  un  seul  décès 
par  infection  puerpérale,  sur  1,340  accouchements,  pendant 
l'année  scolaire  1890-1891.  Quant  à  la  morbidité,  elle  a  été  de 
24  0/0  dans  les  salles  du  sublimé  ;  de  26  0/0  dans  celles  du 
sulfate  de  cuivre;  de  15  0/0  dans  celles  de  la  microcidine  (1). 

En  résumé,  je  proteste  contre  les  critiques  qu'on  a  adressées 
aux  injections  vaginales  prophylactiques,  et  je  reste  le  parti- 
san de  ces  injections;  aussi  toutes  les  femmes  de  mon  service, 
sans  exception,  y  sont  soumises,  et  vous  voyez  que  l'état  sani- 
taire de  nos  salles  est  excellent. 

Mais  il  ne  faut  jamais  pratiquer  d'examen  interne  quand  on 
n'a  pas  désinfecté  préalablement  les  organes  génitaux;  c'est- 
à-dire  que  le  toucher,  pour  être  inoffensif,  doit  être  précédé 
et  même  suiA'i  d'une  désinfection  rigoureuse.  Or,  vous  savez 
ce  que  je  pense  de  l'utilité,  indiscutable  selon  moi.  du  toucher 
vaginal;  je  conseille  donc,  sans  hésitation,  de  toujours  pratiquer 
ce  toucher  pendant  le  travail,  mais  de  le  faire  toujours  pré- 
céder et  suivre  d'une  désinfection  de  la  vulve  et  du  vagin. 

Du  toucher  pendant  le  travail-  —  Lorsque  la  désinfec- 
tion des  organes  génitaux  est  assurée,  vous  pouvez  procé- 
der à  l'examen  de  la  parturiente  et,  sans  vous  presser, 
palper,  ausculter,  toucher.  Mais  vous  n'oublierez  pas  qu'avant 
chaque  examen  interne,  il  faudra  de  nouveau  vous  laver 
antiseptiquement  les  mains,  et  ne  pas  les  essuyer  avant  de 
les  introduire  dans  les  organes  génitaux,  ce  qui  les  exposerait 
à  être  infectés  par  la  serviette.  Gela  fait,  vous  toucherez,  soit 
après  avoir  simplement  humecté  vos  doigts  avec  de  l'eau 
antiseptique  savonneuse,  soit  après  les  avoir  lubrifiés  avec  de 
la  vaseline  au  sublimé. 

(1)  Taknier.  Leçon  d'ouverture,  Gazette  des  hô-pitaux,  1891,  p.  1235. 
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Ici,  je  laisse  pratiquer  souvent  le  toucher  parce  que  nous 
sommes  dans  un  contre  crenseignement,  et  je  m'empresse 
d'ajouter  que  la  répétition  du  toucher  chez  hi  même  femme  ne 
paraît  pas  présenter  de  danger,  dans  les  conditions  où  nous 
nous  trouvons  ;  j'attribue  ce  fait  aux  soins  minutieux  d'anti- 
sepsie que  vous  prenez  tous,  ce  dont  je  ne  saurais  assez  vous 
louer.  Mais  dans  votre  pratique  civile,  il  sera  presque  toujours 
inutile  que  vous  touchiez  fréquemment  vos  clientes.  En  effet, 
outre  que  ces  examens  leur  seraient  probablement  désa- 
gréables, ils  nécessiteraient  chaque  fois  de  votre  part  non- 
seulement  un  lavage  antiseptique  de  vos  mains,  mais  encore 
une  toilette  vulvaire  de  la  parturiente.  Toutefois,  quand  l'ac- 
couchement est  pathologique  ^^mauvaise  présentation,  absence 
d'engagement,  procidence  du  cordon,  ralentissement  du  tra- 
vail, etc.),  il  y  a  nombre  de  renseignements  que  le  toucher 
seul  est  capable  de  vous  fournir,  et,  dans  ce  cas,  vous  le 
renouvellerez  aussi  souvent  que  vous  le  jugerez  utile. 

A  ce  propos,  je  ne  saurais  trop  m'élever  contre  les  exagéra- 
tions de  quelques  accoucheurs  étrangers  qui  voudraient  réduire 
l'examen  des  parturientes  à  l'examen  externe  :  palper  et  aus- 
cultation. Je  suis  le  premier  à  reconnaître  les  immenses  béné- 
fices qu'on  retire  de  ces  deux  moyens  d'investigation,  mais  je 
ne  saurais  admettre  qu'ils  soient  capables  de  se  substituer  au 
toucher.  Seul,  celui-ci  nous  renseiofne  avec  certitude  surlacon- 
formation  du  bassin,  sur  l'état  du  col,  du  segment  inférieur  et 
de  la  poche  des  eaux,  sur  les  variétés  de  positions,  les  anoma- 
lies du  mécanisme  de  l'accouchement, les procidences,  etc.,  et  si 
j'avais  à  choisir  entre  le  palper  et  l'auscultation  d'une  part,  le 
toucher  de  l'autre,  je  choisirais  sans  hésiter  ce  dernier.  Selon 
moi.  il  V  a  un  dancrer  réel  à  vouloir  amoindrir  la  valeur  du  tou- 
cher,  à  en  restreindre  les  indications  sous  prétexte  d'infection, 
et  je  vous  dis  hautement  :  conservons  le  toucher,  répétons-le 
aussi  souvent  qu'il  est  nécessaire  pour  nous  rendre  un  compte 
exact  des  particularités  de  chaque  cas,  et  nous  n'aurons  à 
constater  aucun  inconvénient  de  son  emploi,  si,  avant  chaque 
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toucher,  nous  avons  pris  soin  de  nous  bien  désinfecter  les 
mains  et  de  procéder,  avec  toutes  les  précautions  antisepti- 
ques nécessaires,  à  une  toilette  parfaite  des  organes  génitaux 
externes  et  du  vagin  de  nos  parturientes.  Critiquer  le  toucher 
de  parti  pris,  répéter  sans  cesse  qu'il  est  dangereux  et  de- 
mander qu'on  le  bannisse  presque  de  Tobstétrique,  c'est,  à 
mon  avis,  entraîner  les  jeunes  médecins  dans  une  mauvaise 
voie,  car,  en  la  suivant,  ils  seraient  exposés  à  tomber  dans  de 
nombreuses  erreurs  de  diagnostic.  Ce  qu'il  faut,  au  contraire, 
c'est  leur  apprendre  comment  on  doit  le  pratiquer  pour  qu'il 
soit  inoffensif. 

Antisepsie  pendant  la  période  d'expulsion.  —  Utilité  d'un 
drap  de  siège.  —  Quand  la  femme  est  à  la  fin  de  la  période 
d'expulsion,  et  que  Taccouchement  est  près  de  se  terminer, 
je  fais  maintenir  le  bassin  de  la  femme  soulevé  par  un  drap, 
qu'on  appelle  drap  de  siège.  J'ai  recours  à  cette  pratique 
depuis  très  longtemps,  et  j'y  suis  resté  fidèle;  mes  élèves 
l'ont  adoptée  également,  parce  qu'ils  y  ont  trouvé  des  avan- 
tages. Voici  quelle  est  l'utilité  du  drap  de  siège.  Si,  au  moment 
de  la  sortie  de  la  téte,  la  parturiente  est  simplement  allongée 
sur  son  lit,  sans  qu'aucune  précaution  ait  été  prise  pour  lui 
soulever  le  siège,  celui-ci,  dont  le  poids  a  creusé  le  matelas, 
est  plus  OH  moins  enfoncé  dans  une  dépression  en  forme  de 
cuvette,  où  s'amassent  les  matières  fécales  et  les  liquides  qui 
s'écoulent  de  la  vulve.  Les  organes  génitaux  de  la  femme  et 
les  yeux  de  l'enfant  sont  donc  exposés  à  être  contaminés  par 
ces  matières  et  ces  liquides  accumulés  sur  le  lit.  Le  drap  de  siège 
permet  d'éviter  ces  inconvénients  ;  grâce  à  lui,  en  effet,  le  bas- 
sin est  soulcA'é,  ne  baigne  jamais  dans  les  liquides  et  repose 
sur  du  linge  propre  ;  en  outre,  il  rend  accessibles,  pendant 
la  période  d'expulsion,  la  vulve,  le  périnée,  l'anus  et  la  région 
ano-coccygienne.  On  peut  alors  observer  commodément  la 
distension  du  périnée  et  la  dilatation  de  la  vulve,  parer  à  la 
rupture  du  périnée,  suivre  le  dégagement  de  la  téte  et  au 
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besoin  mrmo  lo  faciliter,  ciirm  surveiller  rexpiilsion  des 
épaules,  ou  procéder  à  leur  extraction. 

Le  drap  de  siège  doit  être  préparé  d'une  façon  particu- 
lière que  je  tiens  à  vous  faire  connaître,  car,  en  général,  elle 
n'est  pas  bien  expliquée  dans  vos  livres  ;  les  figures  que  je 
vous  montre  (fig.  34)  vous  aideront  d'ailleurs  à  mieux  com- 


3,  a\)vbs  la  délivrance. 


prendre  sa  disposition  et  son  usage.  Quand,  en  clientèle,  vous 
demanderez  un  drap  pour  confectionner  le  susdit  drap  de 
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siège,  on  ne  manquera  jamais,  croyant  bien  faire,  de  le  déplier 
avant  de  vous  le  remettre  ;  demandez  donc  toujours  un  drap  non 
déplié,  en  spécifiant  bien  que  vous  le  désirez  tel  qu'il  est  rangé 
dans  Tarmoire.  Si  le  drap  dont  vous  disposez  est  très  grand, 
il  peut  suffire;  mais  il  faut  souvent  deux  draps,  afin  qu'ils 
présentent  une  épaisseur  suffisante.  Vous  mettez  le  second 
drap  dans  le  premier,  comme  on  met  un  cahier  de  papier  plié 
en  deux  dans  un  autre  cahier  plié  de  la  même  façon,  et  vous 
appliquez  le  tout  sous  le  siège  de  la  femme,  de  telle  sorte  que 
le  bord  arrondi  regarde  en  avant,  tandis  que  les  bords  libres 
des  draps  regardent  en  arrière,  vers  les  reins.  Quand  le  drap 
de  siège  est  constitué  par  un  seul  drap  épais,  il  doit  être  plié 
comme  cela  est  représenté  aun^  1  de  la  fig.  34  ;  mais  les  divers 
liquides  qui  s'écoulent  pendant  l'accouchement  salissent  le 
plan  supérieur  de  ce  drap  ;  c'est  pourquoi,  dès  que  l'enfant 
est  né,  vous  faites  soulever  le  siège  de  la  femme  et  vous 
rabattez  en  avant  la  partie  supérieure  de  ce  drap  ;  la  femme 
repose  alors  sur  du  linge  propre  (fig.  34,  n*^  2).  Après  la  déli- 
vrance, on  rabat  encore  la  partie  nouvellement  maculée,  de  telle 
sorte  que  la  femme  est  couchée  sur  le  drap  dédoublé  et  propre 
(fig.  34,  n"  3).  Rien  n'est  donc  plus  simple  que  de  confectionner 
un  drap  de  siège,  et  vous  savez  maintenant  comment  il  faut 
vous  en  servir. 

Perforation  des  membranes.  —  Quand  la  dilatation  est 
complète,  il  devient  nécessaire  de  rompre  les  membranes,  si 
elles  ne  se  sont  pas  rompues  spontanément.  Les  anciens  accou- 
cheurs ne  manquaient  pas  d'employer  à  cet  effet  l'ongle  de 
l'index  qu'ils  taillaient  en  pointe  ;  mais  vous  ne  pourrez  pas  les 
imiter,  puisque  vos  ongles  doivent  être  coupés  courts  ;  néan- 
moins vous  pourrez  presque  toujours  rompre  les  membranes 
avec  le  bout  du  doigt,  en  appuyant  brusquement  sur  elles,  ou 
en  les  grattant,  quand  elles  sont  tendues  par  une  contraction 
utérine.  Si  vous  échouez,  vous  vous  servirez  d'un  instrument 
rigide  et  à  pointe  mousse,  de  celui  que  vous  voudrez,  pourvu 
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qu'il  soit  aseptique.  Je  ne  vous  conseille  pas  d'adopter  le  per- 
forateur des  membranes  de  Paul  Dubois,  parce  qu'il  est  difli- 
cile  de  le  bien  désinfecter,  et  je  préfère  que  vous  employiez 
une  tige  métallique  mousse,  une  grosse  aiguille  à  tricoter  par 
exemple,  que  vous  stériliserez  par  le  flambage  cà  l'alcool,  ou 
môme  l'une  des  branches  d'une  pince  de  trousse  que  vous 
flamberez  de  la  même  façon. 

Avant  de  rompre  les  membranes,  il  est  nécessaire  que  vous 
fassiez  une  toilette  vulvaire  et  une  injection  vaginale,  pour 
débarrasser  les  organes  génitaux  de  leurs  micro-organismes, 
car  l'asepsie  du  vagin  est  surtout  nécessaire  quand  l'œuf  est 
ouvert. 

En  général,  vous  ne  devrez  pas  rompre  les  membranes  avant 
que  la  dilatation  soit  complète,  c'est  une  règle  presque  absolue, 
qui  ne  souffre  guère  d'exceptions  que  dans  les  cas  d'hydramnios 
avec  tension  permanente  de  la  poche  des  eaux  et  arrêt  pro- 
longé dans  la  dilatation  de  Torifice  utérin.  Vous  vous  en  gar- 
derez surtout  si  Tenfant  est  mort  et  macéré.  Dans  ces  condi- 
tions, en  effet,  tant  que  l'œuf  est  intact  il  n'y  a  aucun  danger 
de  putréfaction,  car  la  macération  est  un  processus  aseptique, 
mais  dès  que  les  membranes  sont  rompues,  les  microbes  ren- 
fermés dans  les  organes  génitaux  ou  provenant  de  l'extérieur 
peuvent  passer  dans  la  cavité  amniotique  et  déterminer 
la  putréfaction  de  l'œ^uf.  Il  y  a  plus  :  lorsque  l'expulsion  d'un 
fœtus  macéré  se  fait  quand  la  poche  des  eaux  est  rompue,  ce 
fœtus  laisse,  dans  le  vagin,  des  lambeaux  d'épiderme,  de  la 
sérosité  sanguinolente,  ([ui  après  l'accouchement  sont  très 
facilement  envahis  par  la  putréfaction.  Il  est  donc  préférable, 
même  quand  la  dilatation  est  complète,  de  ne  pas  rompre  les 
membranes,  si  le  fœtus  est  macéré  ;  d'ailleurs  on  voit  assez 
souvent  l'œuf  être  expulsé  en  bloc,  le  fœtus  étant  encore  ren- 
fermé dans  la  cavité  amniotique  intacte.  Si  le  fœtus  est  volu- 
mineux, et  s'il  a  gardé  une  certaine  consistance,  parce  que  sa 
macération  est  de  date  récente,  il  peut  être  indiqué  de  rompre 
les  membranes,  mais,  autant  que  possible,  on  ne  le  fera  qu'au 
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moment  où  la  poche  des  eaux  apparaîtra  à  la  vulve  ;  dès  lors, 
le  vagin  est  recouvert  dans  toute  son  étendue  par  les  mem- 
branes qui  lui  constituent  un  voile  protecteur. 

Spray.  —  Au  début  de  la  période  antiseptique, à  l'époque  où 
l'on  croyait  encore  que  l'air,  chargé  de  microbes,  était  le  prin- 
cipal agent  de  la  contamination  des  plaies,  Lister  imagina 
de  stériliser  l'air  à  Faide  du  spray,  c'est-à-dire  en  y  projetant 
des  vapeurs  phéniquées  ;  aussi  les  chirurgiens  ne  manquaient- 
ils  jamais  d'employer  le  spray,  non  seulement  pour  les  opé- 
rations, mais  encore  pour  de  simples  pansements.  Il  était 
rationnel  que  les  accoucheurs  y  eussent  également  recours. 
Au  moment  de  l'expulsion  de  la  tête  fœtale,  en  effet,  les 
plaies  vulvaires  et  périnéales  qui  sont  à  découvert,  pouvant 
être  contaminées,  ainsi  qu'on  le  croyait,  par  les  microbes  de 
l'atmosphère,  on  pensa  qu'on  se  mettrait  à  Tabri  de  cette 
contamination,  en  dirigeant  le  spray  phéniqué  sur  la  vulve 
pendant  le  dégagement  de  la  tête. 

Le  spray  a  été  fort  en  honneur  parmi  les  accoucheurs, 
et  j'y  ai  eu  moi-même  recours,  mais  je  n'ai  pas  tardé  à 
l'abandonner.  Aujourd'hui  du  reste,  en  obstétrique,  on  ne 
se  sert  plus  guère  du  spray,  auquel  on  a  renoncé  pour  plu- 
sieurs raisons.  C'est  qu'en  effet,  il  est  presque  sans  action 
sur  les  microbes  de  l'air,  de  sorte  qu'il  ne  met  pas  les  plaies 
vuh^aires  à  l'abri  de  leur  atteinte.  D  un  autre  côté,  son  emploi 
est  en  lui-même  irrationnel,  car  les  gouttelettes  d'eau,  prove- 
nant de  la  condensation  de  la  vapeur,  fixent  les  poussières 
atmosphériques  et  les  entraînent  avec  elles  sur  la  vulve  ;  on 
va  ainsi  à  l' encontre  du  but  qu'on  se  proposait  d'atteindre. 
Enfin,  une  pulvérisation  prolongée  de  vapeur  d'eau  sur  le 
corps  de  la  parturiente  produit  un  refroidissement  très  sen- 
sible, dont  les  conséquences  peuvent  être  graves. 

Cependant  j'emploie  le  spray  pour  purifier  préalablement 
Tair  d'une  salle  dans  laquelle  je  dois,  quelques  instants  plus 
tard,  pratiquer  une  opération  césarienne;  l'air  de  cette  salle 
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est  alors  débarrassé  des  germes  et  des  poussières,  comme 
Tatmosplière  l'est  après  une  pluie. 

Badigeonnages  de  la  vulve  avec  de  V huile  phéniquée.  — 
Si  je  n'ai  pas  tardé  à  renoncer  au  spray,  j'ai  pensé  qu'il  serait 
cependant  utile,  pendant  la  période  d'expulsion,  de  maintenir 
la  vulve  constamment  imprégnée  d'une  substance  antiseptique. 
J'ai  choisi  dans  ce  but  l'huile  phéniquée,  qui  était  employée 
de  la  façon  suivante  :  La  personne  chargée  de  l'accouchement 
devait,  avecun  pinceau  trempé  dans  l'huile  phéniquée  à  i  p.  10, 
badigeonner  la  tète  du  fœtus  toutes  les  fois  qu'elle  apparaissait 
à  la  vulve.  Dès  lors,  la  téte  fœtale,  en  rentrant  dans  le  vagin 
après  chaque  contraction  utérine,  entraînait  avec  elle  de  l'huile 
phéniquée  qui  venait  lubrifier  les  plaies  vagino-vulvaires. 

Cette  pratique,  qui  est  très  simple,  donne  une  certaine  sécu- 
rité. Je  l'ai  cependant  abandonnée,  depuis  que  j'ai  eu  recours, 
dans  un  but  de  prophylaxie,  aux  toilettes  vulvaires  et  aux  injec- 
tions vaginales  antisepti([ues  faites  pendant  l'accouchement. 
Ai-je  eu  raison? Je  ne  saurais  l'afhrmer.  Ce  qui  est  vrai,  c'est 
que  les  femmes  se  portaient  bien,  dans  mon  pavillon  de  la 
Maternité,  quand  j'employais  les  badigeonnages  à  l'huile  phé- 
niquée. Si  donc  quelqu'un  voulait  encore  y  avoir  recours,  je 
ne  saurais  que  l'approuver. 

Lavages  antiseptiques  de  la  vulve.  —  Si  j'ai  renoncé  au 
spray  et  au  badigeonnage  phéniqué,  je  fais  néanmoins  de 
l'antisepsie  pendant  la  période  d'expulsion,  en  lavant  fréquem- 
ment la  vulve  avec  de  petits  tampons  de  coton  ou  d'étoupe 
hydrophile  trempés  dans  une  solution  antiseptique,  celle  de 
sublimé  de  préférence.  Je  lave  avec  ces  mêmes  tampons  la 
région  périnéale  et  anale,  mais,  cela  fait,  je  les  jette  immédia- 
tement, car  il  faudrait  bien  se  garder  de  se  servir  à  nouveau, 
pour  essuyer  la  vulve,  des  tampons  déjà  souillés.  En  outre, 
dans  rintcrvalle  de  ces  lavages,  comme  pendant  la  plus 
grande  partie  du  travail,  la  vulve  est  recouverte  de  coton 
antiseptique. 
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Conduite  de  V accoucheur  à  la  fin  de  la  période  d'expul- 
sion. —  A  la  fin  de  la  période  d'expulsion,  l'accoucheur  reste 
auprès  de  la  parturiente,  et  surveille  la  distension  du  périnée  et 
la  sortie  de  la  tête;  il  peut  alors  être  obligé  de  toucher  fréquem- 
ment aux  parties  génitales,  aussi  devra-t-il  maintenir  ses  mains 
constamment  aseptiques,  et  pour  qu'il  puisse  se  les  désinfecter 
commodément,  il  fera  placer  à  côté  de  lui.  sur  une  table  ou 
sur  une  chaise,  au  besoin  même  sur  le  lit,  une  cuvette  conte- 
nant une  solution  de  sublimé  chaude,  souvent  renouvelée,  dans 
laquelle  il  trempera  fréquemment  ses  mains. 

Quelquefois,  quand  la  tête,  arrêtée  à  la  vulve,  éprouve  de  la 
difficulté  à  sortir,  on  favorise  le  mouvement  de  dégagement,  en 
exerçant  sur  elle  une  pression  par  Fintermédiaire  du  doigt  intro- 
duit dans  le  rectum;  c'est  la  manœuvre  qui  est  désignée,  bien 
à  tort,  par  parenthèse,  sous  le  nom  de  manœuvre  de  Ritgen, 
puisqu'elle  est  décrite  tout  au  long  dans  Smellie  (i).  Elle 
peut  rendre  des  services;  mais  elle  a,  vous  le  comprenez  bien, 
des  inconvénients  au  point  de  vue  de  l'antisepsie,  car  le  doigt 
qui  a  été  introduit  dans  le  rectum  en  sort  malpropre.  Il  faudrait 
donc  bien  se  garder  de  toucher  à  nouveau  les  organes  génitaux, 
sans  avoir  pris  auparavant  la  précaution  de  se  désinfecter.  D'ail- 
leurs, je  ne  vous  conseille  pas  d'abuser  de  cette  manœuvre, 
car  elle  n'est  que  rarement  utile,  et  se  complique  quelquefois 
de  contusion  de  la  muqueuse  rectale. 

Si  vous  jugiez  indispensable  de  favoriser  le  mouvement 
d'extension  de  la  tête,  je  vous  engagerais  cà  agir  de  préférence 
à  travers  le  périnée,  distendu  et  aminci  à  ce  moment,  surtout 
chez  les  primipares,  et  à  travers  lequel  on  sent  nettement 
le  front  du  fœtus  ;  vous  appuieriez  alors  sur  le  front,  de 
chaque  côté,  à  une  certaine  distance  de  la  ligne  médiane,  sans 
introduire  les  doigts  dans  l'anus. 

C'est  pour  les  proscrire,  que  je  vous  signale  les  manœuvres 

(1)  Smellte.  Traité  de  la  théorie  et  iiratîqne  des  accQ^icliementa.  Traduction 
française  par  de  Préville,  Paris,  1754,  p.  221. 
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du  petit  travail  qui.  autrefois,  étaient  si  généralement  en 
honneur  auprès  des  sages-femmes  et  des  matrones.  Il  ne  résulte 
pas  grand  chose  de  bon,  relativement  à  la  marche  de  l'accou- 
chement, de  la  dilatation  artihcielle  du  col  utérin  et  de  la  vulve 
qu'on  s'efforçait  d'obtenir  avec  les  doigts,  et  vous  comprenez 
combien  on  s'expose  à  infecter  les  femmes  soumises  à  ces  ma- 
nipulations. 

Conduite  de  V accoucheur  immédiatement  après  la  nais- 
sance de  l'enfant.  —  Dès  que  raccouchement  est  terminé,  on 
recouvre  la  vulve  de  coton  antiseptique,  et  on  abaisse  la 
partie  supérieure  du  drap  de  siège,  de  telle  sorte  que  la 
femme  et  Tenfant  reposent  sur  du  linge  propre  (voy.  p.  408). 
Puis,  sans  tarder,  on  lave  les  paupières  du  nouveau-né  avec 
un  tampon  de  coton  antisepticjue  trempé  dans  une  solution 
boriquée  ou.  à  son  défaut,  dans  une  solution  de  sublimé 
faible;  car,  ainsi  que  j'aurai  l'occasion  de  vous  le  dire  plus 
tard,  Tophtalmic  purulente  est  d'autant  moins  à  craindre  qu'on 
a  procédé  plus  vite,  après  la  naissance  de  l'enfant,  au  lavage 
prophylactique  des  yeux. 

Dès  que  le  cordon  ne  bat  plus,  ou  du  moins  dès  que  les 
battements  y  sont  affaiblis,  on  en  pratique  la  ligature  et  la 
section  d'une  façon  aseptique,  ce  qui  permet  d'éviter  en 
partie  les  suppurations  et  les  érysipèles  de  l'ombilic,  si 
fréquents  autrefois.  On  ne  se  servira  donc  que  de  ciseaux 
propres,  flambés  à  l'alcool,  et  qui  auront  été  immergés  à 
l'avance  dans  de  l'eau  phéniquée. 

Quant  au  lil,  il  devra  être  également  stérilisé,  et  le  mieux 
serait  de  n'employer  que  du  fil  aseptique  que  vous  auriez  dans 
votre  trousse.  A  défaut  de  ce  fil,  vous  prendriez  du  fil  ordi- 
naire, solide,  que  vous  auriez  fait  tremper  dans  une  solution 
de  sublimé  chaude,  dès  votre  arrivée  auprès  de  la  femme  en 
travail. 
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IV.  —  Antisepsie  pendant  la  délivrance  normale 

Je  m'occuperai  ici  de  Tantisepsie  pendant  la  délivrance  nor- 
male, et  j'étudierai  plus  tard  l'antisepsie  relative  aux  accidents 
et  aux  difficultés  de  la  délivrance. 

Conduite  de  l'accoucheur  pendant  la  délivrance  normale. 

—  L'enfant  vient  de  naître,  le  placenta  n'est  pas  encore  ex- 
pulsé, la  période  de  délivrance  commence,  que  faut-il  faire  ? 

Après  vous  être  assurés  que  le  globe  utérin  est  bien  rétracté, 
vous  devez  recouvrir  la  vulve  d'un  pansement  occlusif,  car 
les  parties  génitales  externes,  fortement  distendues  pendant 
l'accouchement,  restent  entr 'ouvertes,  et  le  cordon  ombilical 
qui  les  traverse  contribue  encore  aies  maintenir  béantes.  On  y 
voit  ordinairement  des  éraillures  ou  même  des  déchirures  de 
plus  ou  moins  grande  importance;  les  plaies  vulvaires  et 
périnéales  sont  alors  dans  des  conditions  toutes  particulières 
de  réceptivité  pour  Tinfection,  aussi  faut-il  prendre  les  plus 
grandes  précautions  pour  éviter  leur  contamination.  La  partie 
supérieure  du  drap  de  siège  ayant  été  rabattue,  vous  recouvrez 
donc  la  vulve  de  coton  ou  d'étoupe  au  sublimé,  et  vous  attendez 
que  le  moment  opportun  soit  venu  pour  pratiquer  la  déli- 
vrance. Avant  ce  pansement,  il  sera  bon  de  faire  une  toilette 
vulvaire  rapide  et  une  injection  vaginale,  mais  l'une  et  l'autre 
ne  seront  indispensables  que  si  le  liquide  amniotique  était 
chargé  de  méconium  ou  fétide,  ou  encore  si  l'enfant  était  soit 
macéré,  soit  putréfié  ;  alors,  en  effet,  il  devient  nécessaire  de 
débarrasser  le  plus  vite  possible  le  canal  génital  des  débris 
épidermiques,  de  l'enduit  sébacé,  des  produits  septiques,  etc., 
que  le  fœtus  y  a  laissés. 

En  attendant  quele  placenta  se  décolle,  on  ne  reste  d'ailleurs 
pas  inactif,  et,  en  dehors  des  soins  donnés  àl'enfant,  on  observe 
la  femme,  on  s'enquiert  de  son  état  général,  on  surveille  son 
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pouls,  OU  se  rend  compte  par  le  palper  des  caractères  du 
globe  utérin. 

Si  tout  est  physiologique,  on  ne  doit  pas  procéder  à  la  déli- 
vrance avant  que  le  placenta,  entièrement  décollé,  ne  soit  déjà 
descendu  dans  le  col  ou  dans  le  vagin  ;  mais  comment  le  recon- 
naitra-t-on?  Vous  savez,  Messieurs,  que  les  deux  premières 
phases  de  la  délivrance  (décollement  du  placenta  et  descente 
dans  le  vagin)  exigent  pour  s'accomplir  un  certain  laps  de 
temps,  et  qu'il  est  exceptionnel  que  le  placenta  apparaisse  à 
la  vulve  immédiatement  après  l'expulsion  de  l'enfant,  ou 
même  quelques  instants  après.  En  général,  le  placenta  n'ar- 
rive au  niveau  de  l'orifice  externe  du  col  ou  dans  le  vagin, 
qu'au  bout  de  vingt  minutes  ou  d'une  demi-heure. 

Vous  en  déduirez  cette  conclusion,  qu'à  moins  de  circons- 
tances particulières,  vous  n'aurez  à  extraire  le  placenta  que 
vingt  minutes  ou  une  demi-heure  après  l'accouchement; 
par  conséquent,  il  est  presque  toujours  inutile,  disons  mieux, 
il  serait  nuisible  de  pratiquer  le  toucher  avant  ce  moment, 
pour  se  rendre  compte  de  la  progression  du  délivre.  Toutefois, 
je  me  hâte  de  dire  que  le  temps  écoulé  depuis  la  naissance  de 
l'enfant,  ne  doit  pas  uniquement  vous  guider  dans  le  choix 
du  moment  où  vous  interviendrez  pour  terminer  la  délivrance, 
et  que  votre  conduite  devra  toujours  être  basée  sur  les  rensei- 
gnements que  le  toucher  vous  fournira. 

Mais,  toucher  fréquemment,  c'est  exposer  la  femme  à  être 
infectée  par  le  doigt,  sans  aucun  bénéfice  pour  elle,  puisque 
le  placenta  ne  se  décolle  pas  plus  vite  pour  cela  ;  tirer  sur 
le  cordon  avant  que  le  décollement  soit  achevé,  est  une 
détestable  manœuvre,  que  je  ne  saurais  trop  blâmer,  car  elle 
expose  à  des  hémorrhagies,  à  Tenchatonnement  du  placenta, 
à  la  rétention  de  cotylédons  placentaires  ou  de  membranes. 

Laissez  donc  les  deux  premiers  temps  de  la  délivrance  s'ac- 
complir spontanément;  puis,  quand,  grâce  à  une  surveillance 
attentive  du  globe  utérin  et  de  la  marche  des  contractions  uté- 
rines, vous  penserez  que  ces  deux  temps  sont  effectués,  vous 
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pratiquerez  le  toucher  afin  de  vous  assurer  que  le  placenta 
est  dans  le  vagin,  ou  du  moins  qu'il  appuie  fortement  sur 
l'orifice  externe  et  le  distend.  Seul,  le  toucher  peut  donc  vous 
indiquer  avec  certitude  si  le  moment  est  venu  de  procéder  à 
la  délivrance  ou  s'il  faut  y  surseoir.  Telle  est  la  conduite  que  je 
vous  recommande.  Que  d'accidents  sont  survenus  parce  qu'on 
s'est  trop  hâté  pour  terminer  la  délivrance  !  Presque  jamais, 
sachez-le  bien,  vous  n'aurez  à  regretter  d'avoir  attendu  long- 
temps. 

N'oubliez  pas  qu'au  point  de  vue  du  pronostic,  la  période 
de  délivrance  est  la  plus  importante  de  la  parturition,  que 
d'elle,  plus  peut-être  que  de  l'accouchement  proprement  dit, 
dépend  la  bonne  ou  la  mauvaise  marche  des  suites  de  cou- 
ches. Vous  n'y  prêterez  donc  jamais  trop  d'attention. 

Il  est  bien  entendu  qu'avant  de  pratiquer  le  toucher  pen- 
dant la  délivrance,  il  faut  vous  savonner  et  brosser  de  nou- 
veau les  mains  dans  la  solution  de  sublimé.  L'asepsie  des 
mains  est,  en  effet,  plus  utile  encore  à  ce  moment  qu'avant 
l'expulsion  du  fœtus,  car  le  doigt  rencontre,  à  la  vulve,  dans 
le  vagin,  au  niveau  du  col  et  du  segment  inférieur  de  l'uté- 
rus, des  éraillures  ou  des  plaies,  par  conséquent  des  vais- 
seaux ouverts  et  prêts  à  s'infecter. 

Si  tout  vous  indique  bien  nettement  que  le  moment  de  pra- 
tiquer la  délivrance  est  venu,  vous  exercez  une  traction 
légère  et  soutenue,  sur  le  cordon  ombilical,  avec  l'une  de  vos 
mains,  pendant  que  l'autre  main  déprime  la  paroi  abdomi- 
nale et  comprime  doucement  le  fond  de  l'utérus  tout  en  le  sur- 
veillant, afin  de  constater  qu'il  n'y  a  aucune  tendance  à  l'in- 
version ;  mais  vous  procéderez  très  lentement  pour  extraire 
le  placenta,  et  vous  n'oublierez  pas  que  toute  traction  forte  ou 
brusque  serait  blâmable,  car  elle  exposerait  à  la  déchirure  des 
membranes  et  à  leur  rétention. 

Quand  le  placenta  apparaît  au  dehors,  allez  plus  lentement 
encore,  soutenez-le  avec  la  main,  alîn  de  l'empêcher  d'être 
brusquement  projeté  hors  de  la  vulve.  En  agissant  ainsi, vous 
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donnerez  aux  membranes  le  temps  d'obéir  petit  à  petit  au  pla- 
centa qui  les  tire  à  sa  remorque,  et  de  se  décoller  lentement 
de  la  surface  interne  de  l'utérus  ;  de  plus,  vous  leur  laisse- 
rez la  liberté  de  se  rapprocher  et  de  former  par  leur  réunion 
un  faisceau  assez  gros  pour  opposer  une  certaine  résistance 
à  l'anneau  de  contraction  qui,  à  ce  moment,  a  une  grande 
tendance  à  se  rétracter.  S'il  en  est  besoin,  déprimez  la  paroi 
abdominale  avec  la  main  restée  libre,  et  appuyez  sur  la  face 
antérieure  et  le  fond  de  l'utérus  pour  porter  cet  organe  en  ar- 
rière, corriger  son  antéversion  physiologique  et  le  mettre 
dans  l'axe  du  vagin,  par  conséquent  dans  la  direction  de  vos 
tractions.  11  faut  quelquefois  patienter  plusieurs  minutes 
avant  de  pouvoir  entraîner  le  sac  formé  par  les  membranes, 
car  il  est  indispensable  de  suspendre  les  tractions  pendant  que 
l'utérus  se  contracte;  à  chaque  contraction,  en  effet,  la  ma- 
trice retient  énergiquement  les  membranes,  et  si  on  continuait 
à  tirer  sur  elles  on  s'exposerait  à  les  voir  se  déchirer  au  ni- 
veau du  col. 

Presque  toujours,  les  membranes  se  décollent  peu  à  peu, 
et  sortent  avec  le  placenta  ;  mais  quelquefois  leur  adhérence 
à  l'utérus  est  très  résistante,  et  on  sent  qu'il  serait  difTicile 
de  la  vaincre.  Dans  ce  cas,  je  vous  conseille  de  faire  tourner 
un  grand  nombre  de  fois  le  placenta  sur  lui-même  par  un 
mouvement  analogue  à  celui  d'une  clef  de  montre,  et  sans 
l'éloigner  de  la  vulve  ;  vous  verrez  alors  le  sac  formé  par  les 
membranes  participer  à  la  rotation,  et  celles-ci  s'enrouler  sur 
elles-mêmes  en  forme  de  cordon  épais,  plus  résistant  qu'avant 
renroulement,  cordon  qui  remonte  dans  le  vagin  et  jusque 
dans  Tutérus  et  y  détache  les  membranes  :  on  peut  dire  que 
l'union  des  membranes  fait  leur  force.  Lorsque,  malgré  ces  pré- 
cautions, les  membranes  restent  adhérentes  Je  vous  donne  le 
conseil  d'appliquer  sur  elles,  au  ras  de  la  vulve,  un  fd  asep- 
tique, et  de  les  sectionner  au-dessous  de  ce  fil  pour  en  sépa- 
rer le  placenta.  Vous  avez  alors  affaire  à  une  rétention  des 
membranes  qui  réclame  des  soins  particuliers,  et  vous  vous 
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conduirez  pendant  les  suites  de  couches,  comme  j'aurai  Toc- 
casion  de  vous  le  dire  plus  tard. 

La  délivrance  terminée,  vous  recouvrez  la  vulve  d'ouate 
antiseptique,  et  vous  examinez  immédiatement  le  délivre  pour 
vous  assurer  de  son  intégrité.  N'y  manquez  jamais,  et  ne  vous 
reposez  sur  personne  de  ce  soin.  Vous  me  voyez  tous  les  ma- 
tins, à  la  salle  d'accouchements,  passer  en  revue  les  placen- 
tas, car  je  veux  prêcher  d^exemple  et  vous  graver  dans  la  mé- 
moire l'importance  de  cet  examen. 

Quand  le  délivre  est  complet  et  qu'il  ne  reste  rien  dans 
l'utérus,  il  y  a  toutes  raisons  pour  que  votre  accouchée  ait 
des  suites  de  couches  normales  ;  vient-il  au  contraire  à  man- 
quer une  partie  des  membranes,  sachez  que  votre  cliente  est 
exposée  à  des  accidents,  et  que  le  danger  est  grand  s'il  man- 
que un  cotylédon.  D'ailleurs,  en  face  d'une  rétention  placen- 
taire, vous  ne  devrez  pas  vous  borner  à  l'expectation,  mais 
vous  conduire  d'une  façon  particulière  que  je  vous  ferai  bientôt 
connaître.  Pour  le  moment,  je  supposerai  que  le  placenta  a 
été  expulsé  en  totalité,  et  qu'il  n'y  a  aucune  complication. 

Antisepsie  des  voies  génitales  après  la  délivrance.  — 

La  délivrance  terminée,  on  procède  à  la  désinfection  des 
voies  génitales  qui  comprend  :  la  toilette  de  la  vulve,  l'injec- 
tion vaginale  et  l'injection  intra-utérine. 

l*'  Toilette  vulvaire.  —  Cette  toilette  sera  faite,  comme  pen- 
dant le  travail,  avec  une  solution  chaude  de  sublimé  et  du  coton 
hydrophile.  La  partie  du  drapde  siège,  souillée  pendant  la  déli- 
vrance, étant  abaissée  de  façon  à  ce  que  la  femme  soit  couchée 
sur  du  linge  blanc,  et  un  bassin  étant  glissé  sous  elle,  on  pro- 
cède à  la  toilette,  en  commençant  par  les  organes  génitaux 
externes.  On  écarte  les  grandes  et  les  petites  lèvres,  et  on  lave 
soigneusement  avec  de  l'ouate  imbibée  de  liquide  antisep- 
tique la  région  ano-génitale  et  tous  ses  replis,  pour  enlever 
les  caillots,  l'enduit  sébacé,  etc.,  qui  s'y  trouvent.  Puis,  on 
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se  rend  compte  des  lésions  du  périnée,  de  la  vulve,  de 
partie  inférieure  du  vagin,  et  on  juge  si  une  suture  ou  l'ap- 
plication de  serres- fines  sera  utile.  Dans  toutes  ces  manœu- 
vres, il  faut  se  bien  garder  de  passer  sur  la  vulve  un  tampon 
d'ouate  qui  aurait  déjà  servi  au  nettoyage  d'autres  régions, 
faute  que  l'on  ne  commet  que  trop  souvent,  et  dont  vous  com- 
prenez l'importance. 

2**  Injection  vaginale  après  la  délivrance.  —  Quand  la  toi- 
lette de  la  vulve  est  terminée,  il  faut  procéder  à  la  toilette  du 
vagin.  Gomme  la  vulve,  en  effet,  celui-ci  retient  du  liquide 
amniotique,  de  l'enduit  sébacé,  voire  même  du  méconium,  que 
le  délivre  n'a  pas  entraînés  en  passant;  il  renferme  également 
du  sang  liquide  ou  coagulé  qui  s'y  est  épanché  après  la 
délivrance,  et  qui  provient  de  l'utérus.  La  toilette  du  vagin 
est  donc  presque  aussi  utile  que  celle  de  la  vulve,  car  en 
séjournant  dans  ce  canal,  tous  ces  corps  étrangers  constituent, 
sinon  pour  les  microcoques  pathogènes,  du  moins  pour  les 
vibrions  de  la  putréfaction,  d'excellents  terrains  de  culture. 

Je  pense  donc,  vous  le  voyez,  que  malgré  les  objections  adres- 
sées aux  injections  vaginales  prophylactiques  (voir  p.  389  à 
404),  il  convient  d'y  avoir  recours  après  la  délivrance,  et  j'y 
attache  même  une  si  grande  importance  qu'à  mon  avis  il  est 
nécessaire  que  cette  injection  vaginale  soit  faite  par  l'accou- 
cheur lui-même,  ou  par  un  aide  expérimenté. 

L'accoucheur  ou  son  aide,  après  s'être  de  nouveau  désinfecté 
les  mains  dans  le  sublimé,  introduit  donc  dans  le  vagin  la  ca- 
nule en  verre  d'un  injecteur,  après  l'avoir  purgée  d'air,  et  laisse 
couler  le  liquide  antiseptique.  Toutefois,  il  ne  se  contentera 
pas  d'une  simple  injection,  mais,  pendant  la  durée  de  celle-ci, 
il  frottera  les  parois  vaginales  avec  un  ou  deux  doigts,  de 
façon  à  enlever  tous  les  corps  étrangers,  caillots,  débris  de 
membranes,  mucosités.  Il  ne  s'arrêtera  dans  cette  petite  opé- 
ration qu'au  moment  où  le  liquide  ressortira  du  vagin  abso- 
lument limpide. 
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Pour  faire  cette  injection  vaginale,  on  se  servira  de  tel 
antiseptique  puissant  que  Ton  préférera,  en  se  rappelant 
cependant  que  les  composés  mercuriels  sont  contre-indiqués 
chez  certaines  femmes. 

3^  Injection  intra-utérine  consécutive  à  la  délivrance.  — 
Faut-il  faire  une  injection  intra-utérine  immédiatement  après 
la  délivrance  ?  La  question  est  controversée.  C'est,  en  1876, 
dans  le  service  de  Schrôder,  qu'on  eut  recours  pour  la  pre- 
mière fois  à  ces  injections  dans  le  but  de  soumettre  la  cavité 
utérine  à  une  antisepsie  prophylactique.  Schûlein  (1),  qui  a 
rendu  compte  des  résultats  obtenus,  nous  apprend  que  chez 
201  des  287  femmes  accouchées  dans  le  semestre  d'hiver  1876, 
on  fit  après  l'accouchement  une  injection  intra-utérine  avec 
de  l'eau  phéniquée,  et  qu'on  en  obtint  de  bons  résultats. 

Pour  mon  compte  personnel,  j'ai  imité  cette  pratique  et  je 
fais  systématiquement  depuis  plusieurs  années  des  injections 
intra-utérines  après  la  délivrance  :  j'ai  introduit  l'emploi  de 
ces  injections  à  la  Maternité  où  elles  sont  encore  en  faveur, 
et  à  la  Clinique  où  nous  y  avons  constamment  recours.  Voici 
quelle  est  la  technique  de  ces  injections. 

On  peut  se  servir  de  la  canule  vaginale  en  verre,  de  forme 
arrondie,  que  j'ai  précisément  fait  construire  très  longue, 
pour  cet  usage  ;  elle  pénètre  bien  dans  Futérus  après  l'ac- 
couchement, alors  que  le  col  est  encore  facilement  dilatable, 
et  je  vous  ai  dit  qu'à  la  Maternité  (voy.  p.  100)  on  n'en  emploie 
pas  d'autre;  mais  on  peut  également  utiliser  l'une  des  nom- 
breuses sondes  intra-utérines  que  je  vous  ai  décrites  (voy. 
p.  97  à  116).  Celle  que  j'ai  imaginée  et  dont  on  se  sert  ici  est 
plate  et  en  verre  ;  on  la  munira  de  son  armature  si  on  veut 
mieux  assurer  le  retour  du  liquide,  car  cette  armature  en  fait 
une  sonde  à  double  courant.  Je  dois  vous  dire  cependant  que 
mon  chef  de  clinique,  M.  Tissier,  préfère  employer  la  sonde  en 

(1)  ScHUELEiN.  Ueber  intra-uterine  Injectionen  mit  Carbolsaiireiôsungen  im 
Wochenbett  Zeits.  fur  Gehurtsh.,  1878,  t.  Il,  p.  97. 
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verre  sans  armature,  dont  le  maniement  lui  paraît  être  plus 
commode  de  cette  façon. 

Quel  liquide  faut-il  employer  pour  faire  cette  injection 
intra-utérine  ?  Depuis  le  moment  où  j'ai  commencé  à  pratiquer 
des  injections  intra-utérines  jusqu'au  commencement  de  l'an- 
née 1890,  je  me  suis  constamment  servi  de  la  solution  de 
sublimé,  d'abord  au  titre  de  0,50  p.  1000,  puis  à  celui 
de  0,20  p.  1000,  mais  vous  vous  rappelez  que  je  compte  deux 
décès  dus  au  sublimé,  ce  qui,  dans  mon  service,  porte  la 
mortalité  par  empoisonnement  mercuriel  à  1  pour  7,500  (voir 
p.  249).  J'ai  eu  soin,  d'ailleurs,  de  vous  faire  remarquer  qu'au 
moins  pour  la  femme  qui  est  morte  cette  année,  l'injection 
pratiquée  immédiatement  après  la  délivrance  n'avait  proba- 
blement pas  contribué  à  produire  l'intoxication  mercurielle, 
puisque  celle-ci  n'a  commencé  à  se  manifester  que  7  jours 
après  l'accouchement  (voir  p.  246).  Quelque  faible  que  soit  la 
mortalité  par  empoisonnement  hydrargyrique,  elle  est  encore 
trop  considérable,  et  nous  devons  atout  prix  ne  pas  y  exposer 
nos  accouchées. 

Or,  il  ressort  de  tous  les  travaux  publiés  (voir  p.  252)  que 
le  plus  grand  nombre  des  intoxications  mortelles  causées  par 
le  sublimé  a  été  observé  à  la  suite  des  injections  intra-uté- 
rines. Je  pense  donc  qu'il  convient  de  renoncer  au  sublimé 
pour  ces  injections,  et  cette  prohibition,  qui  s'adresse  sur- 
tout aux  injections  des  suites  de  couches,  doit  être,  je  crois, 
étendue  aux  injections  intra-utérines  pratiquées  immédia- 
tement après  la  délivrance.  Je  rejette  également  l'acide 
phénique  et  le  sulfate  de  cuivre  qui  peuvent  causer  la  mort 
subite  (voyez  plus  loin  :  Accidents  causés  par  les  injections 
intra-utérines)  et,  sans  m'arréter  aux  antiseptiques  de  manie- 
ment incommode,  je  vous  recommande  les  solutions  de  per- 
manganate de  potasse  à  0,50  p.  1000,  ou  d'iode  à  3  p.  1000, 
dont  je  suis  très  satisfait.  (Voyez  aussi  V Appendice  relatif 
à  quelques  nouveaux  antiseptiques.) 

L'injection  doit  être  très  chaude,  à  48"^  (].,  et  j'en  spécifie 
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avec  intention  la  température,  car  c'est  celle  qu'il  convient 
d'adopter.  L'injection,  faite  à  cette  température,  a,  en  effet, 
la  propriété  de  réveiller  les  contractions  utérines,  et  de  pré- 
venir de  la  sorte  les  liémorrhagies  secondaires  par  inertie. 
Aussi,  n'observons-nous  à  la  Clinique  que  très  exceptionnel- 
lement des  hémorrhagies  après  la  délivrance.  Evidemment 
cette  température  peut  varier  dans  une  certaine  mesure,  mais 
il  ne  faut  pas  qu'elle  dépasse  50^^,  sans  quoi  le  liquide  excite- 
rait moins  bien  la  contractilité  utérine  et  produirait,  en  sortant 
des  organes  génitaux,  une  sensation  de  brûlure,  parce  que 
la  sensibilité  de  la  peau  <à  la  chaleur  est  plus  grande  que  celle 
des  muqueuses  utérine  et  vaginale. 

On  peut  faire  l'injection  en  laissant  la  femme  allongée 
dans  son  lit,  mais  cela  exige  une  certaine  habitude  des 
manœuvres  intra-utérines  ;  c'est  pourquoi  je  conseille  aux 
débutants  de  faire  coucher  la  femme  en  travers  du  lit,  dans 
la  posture  obstétricale.  Il  faut  que  l'accouchée  ait  la  tête  basse 
et  le  siège  élevé  ;  si,  en  effet,  elle  était  à  demi  assise,  la  vulve 
regarderait  en  bas,  ce  qui  rendrait  plus  difficile  l'introduction 
de  la  sonde;  en  outre,  le  corps  de  l'utérus,  repoussé  en  avant 
par  la  colonne  vertébrale,  serait  porté  en  antéflexion,  et  la 
sonde  n'y  pourrait  pénétrer  aisément. 

L'accoucheur,  dont  les  mains  sont  aseptiques,  et  qui, 
je  vous  l'ai  dit,  vient  de  procéder  à  la  toilette  vulvaire 
et  à  rinjection  vaginale,  introduit  alors  dans  le  vagin  l'index 
et  le  médius  qui  vont  à  la  recherche  du  col  de  l'utérus.  Il 
faut  aux  doigts  de  l'habitude  et  de  l'éducation  pour  recon- 
naître le  col,  car,  après  l'accouchement,  celui-ci  est  béant, 
mou  et  flasque,  comme  les  parois  vaginales  avec  lesquelles 
il  est  possible  de  le  confondre.  Quand  le  col  est  reconnu, 
on  introduit,  dans  Toriflce  externe,  l'index  et  le  médius  qui 
devront  servir  à  guider  la  canule  ;  mais,  avant  de  faire  péné- 
trer celle-ci  dans  le  vagin  et  l'utérus,  on  prendra  soin  de  la 
purger,  ainsi  que  le  tube  de  caoutchouc,  de  l'air  et  du 
liquide  froid  qu'ils  contiennent.  Ces  deux  précautions  sont 
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nécessaires,  car  le  contact,  d'un  liquide  froid  serait  désa- 
gréable pour  la  femme;  d'autre  part,  si  de  Tair  était  projeté 
dans  la  cavité  utérine,  il  pourrait  passer  dans  les  sinus  uté- 
rins et  déterminer  de  graves  accidents. 

L'injecteur  ainsi  préparé,  raccouclieur  fait  pincer  et  com- 
primer le  tube  de  caoutchouc  par  un  aide,  mais  il  lui  recom- 
mande de  ne  pas  suspendre  entièrement  l'écoulement  du 
liquide  et  de  laisser  ce  dernier  s'échapper  goutte  à  goutte;  cela 
vaut  mieux  qu'un  arrêt  complet,  pendant  lequel  des  bulles  d'air 
pourraient  entrer  dans  la  canule  par  les  yeux  dont  elle  est 
percée.  L'accoucheur  fait  ensuite  glisser  la  canule  dans  le  sillon 
formé  par  les  deux  doigts  accolés;  cette  canule  arrive  sans 
peine  jusqu'à  l'oritlce  externe  qu'elle  traverse  pour  s'enfoncer 
dans  le  col;  bientôt  elle  rencontre  l'oritîce  interne  qui,  plus 
rétracté,  oppose  une  certaine  résistance,  rapidement  vaincue 
cependant  dans  les  cas  ordinaires.  L'extrémité  de  la  canule 
pénètre  ainsi  dans  le  segment  inférieur  de  l'utérus. 

Pour  la  faire  cheminer  plus  loin  et  arriver  jusqu'au  fond  de 
l'utérus,  il  devient  nécessaire  d'en  abaisser  le  talon  afin  de  don- 
ner à  l'instrument  la  direction  oblique  de  l'axe  de  l'utérus.  On 
fiicilite  beaucoup  cette  manœuvre  en  réduisant  Tantéversionde 
l'utérus,  qui  est  habituelle  après  l'accouchement.  A  cet  effet, 
on  retire  les  doigts  qui  avaient  guidé  la  sonde  et  dont  la  pré- 
sence dans  le  vagin  est  désormais  inutile,  puis,  avec  la  main 
devenue  libre  et  appliquée  sur  la  paroi  abdominale,  on  appuie 
sur  la  face  antérieure  et  le  fond  de  l'utérus  qui  se  trouve  alors 
reporté  en  arrière  ;  de  cette  façon,  la  matrice  fait  avec  l'axe  du 
vagin  un  angle  moins  prononcé,  ce  qui  rend  plus  facile  l'in- 
troduction de  la  canule.  La  même  main  reconnaît  à  travers  la 
paroi  abdominale  le  chemin  parcouru  par  la  sonde,  et  perçoit 
le  moment  où  son  extrémité  vient  buter  contre  le  fond  de 
l'utérus.  Dès  lors,  on  est  certain  que  l'injection  irriguera  la 
cavité  utérine  tout  entière,  et  il  ne  reste  plus  qu'à  faire  couler 
le  liquide.  Pour  cela,  l'aide  suspend  la  compression  qu'il  exer- 
çait sur  le  tube  de  caoutchouc  et  soulève  Tinjecteur  de  30  à 
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40  centim.  environ  au-dessus  du  plan  du  lit.  Jamais  Félévation 
du  récipient  ne  doit  dépasser  30  ou  40  centim.,  car,  si  le  liquide 
était  projeté  dans  l'utérus  sous  une  pression  plus  forte,  il  y 
aurait  lieu  de  craindre  qu'il  ne  traverse  les  trompes,  ou  du 
moins  qu'il  ne  pénètre  dans  les  sinus  utérins. 

L'injection  sera  d'un  ou  de  deux  litres  dans  les  cas  sim- 
ples ;  mais  on  peut  et  on  doit  même  la  faire  plus  abondante, 
lorsqu'il  y  a  des  indications  spéciales,  quand  il  s'agit,  par 
exemple,  d'une  inertie  utérine  persistante,  d'un  accouche- 
ment avec  putréfaction  du  fœtus  et  de  ses  annexes,  ou  sim- 
plement de  fétidité  des  eaux  de  l'amnios  consécutive  à  la  rup- 
ture prématurée  des  membranes.  On  ne  cesse  alors  Finjection 
qu'autant  que  le  liquide,  en  ressortant  des  organes  génitaux, 
est  parfaitement  clair  et  sans  odeur  ;  il  faut  quelquefois  de  cinq 
à  dix  litres  de  liquide  pour  obtenir  ce  résultat. 

L'injection  intra-utérine,  pratiquée  après  la  délivrance  avec 
toutes  les  précautions  que  je  viens  de  dire,  et  dont  aucune  ne 
doit  être  omise,  est  ordinairement  facile  et  ne  présente  pas  de 
danger.  Mais  quelquefois  les  choses  ne  vont  pas  aussi  simple- 
ment ;  chez  certaines  femmes,  en  effet,  l'utérus  est  à  ce  point 
rétracté,  après  la  délivrance,  que  Forifice  interne  ne  se  laisse 
pas  traverser  par  la  canule  ronde  ;  il  est  alors  indiqué  de  se 
servir  d'une  sonde  plate  et  d'insister  un  peu  pour  la  faire  péné- 
trer, ce  à  quoi  on  arrivera  presque  toujours  avec  de  la  patience 
et  de  la  douceur. 

Une  autre  difficulté  peut  se  présenter.  Vous  savez  que 
le  liquide  de  l'injection,  après  avoir  baigné  la  cavité  utérine, 
s'écoule  au  dehors  en  passant  entre  la  canule  et  les  parois 
du  col.  Or,  quelquefois,  cet  écoulement  cesse  tout  d'un  coup, 
et  son  arrêt  coïncide  presque  toujours  avec  une  contraction 
utérine,  qui  transforme  l'utérus  en  un  globe  ligneux,  perçu 
par  la  main  appliquée  sur  la  paroi  abdominale.  L'orifice  in- 
terne du  col  participe  à  la  contraction,  et  les  bords  de  cet  ori- 
fice se  resserrent  sur  la  canule,  interceptant  tout  passage 
pour  le  retour  du  liquide.  Il  faut  alors  savoir  attendre;  bien- 
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tùt,  la  contraction  venant  à  cesser,  roritîce  interne  se  relâche 
et  Técoulement  se  reproduit.  Vous  surveillerez  donc  avec 
grand  soin  le  retour  du  liquide,  et  quand  vous  verrez  qu'il  est 
suspendu,  vous  ferez  immédiatement  abaisser  le  récipient  de 
l'injecteur.  En  agissant  ainsi,  vous  diminuerez  la  pression  du 
liquide  contenu  dans  Tutérus,  et  vous  éloignerez  la  possibilité 
de  sa  pénétration  dans  les  trompes  ou  les  sinus  utérins.  Vous 
soulèverez  de  nouveau  le  récipient,  dès  que  l'écoulement 
recommencera.  —  Mais,  dira-t-on,  il  serait  plus  simple  d'em- 
ployer une  sonde  à  double  courant.  A  cela,  je  répondrai  que 
je  n'accorde  qu'une  confiance  limitée  à  ces  sondes. 

Quand  l'injection  intra-utérine  est  terminée,  on  procède 
à  une  nouvelle  toilette  \'ulvaire,  on  lave  et  on  essuie  soigneu- 
sement les  cuisses,  les  fesses,  partout  où  il  reste  du  sang,  puis 
on  recouvre  la  vulve  d'ouate  antiseptique  ;  il  ne  reste  plus  alors 
qu'à  changer  le  linge  de  la  femme,  et  à  retirer  la  double  garni- 
ture du  lit  pour  que  l'accouchée  soit  étendue  dans  un  lit  propre. 

Ai'antages  et  inconvénients  de  linjection  intra-utérine 
consécutive  à  la  délivrance.  —  Les  injections  intra-uté- 
rines, faites  immédiatement  après  la  délivrance,  offrent  deux 
avantages.  Tout  d'abord,  elles  assurent  l'antisepsie  de  la 
ca\'ité  utérine,  car  elles  portent  jusque  dans  l'utérus  une 
substance  microbicide;  de  plus,  le  courant  liquide  entraine 
les  caillots  qui,  en  séjournant  dans  la  matrice,  pourraient 
serNnr  de  terrain  de  culture  aux  micro-organismes.  Ces 
injections  doivent  donc  être  regardées  comme  constituant 
un  traitement  prophylactique  très  puissant  de  la  fièvre  puer- 
pérale. Mais  elles  ont  une  seconde  action  au  moins  aussi 
importante  que  la  première,  c'est  de  provoquer,  grâce  à 
leur  température  élevée,  des  contractions  utérines  énergiques 
et  soutenues,  et  de  mettre  l'accouchée  à  l'abri  des  hémor- 
rhagies  consécutives  à  la  délivrance.  Si  donc  on  conteste  leur 
utilité  au  point  de  vue  antiseptique,  du  moins  on  ne  saurait 
en  nier  l'action  hémostatique. 
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On  a,  depuis  longtemps,  formulé  des  critiques  contre  ces 
injections,  et  parmi  leurs  premiers  détracteurs  il  faut  citer 
Hofmeier  et  Runge.  Elles  sont  inutiles,  a-t-on  dit,  puisque 
dans  les  services  où  on  ne  les  emploie  pas,  la  mortalité  n'est 
pas  plus  grande  que  dans  ceux  où  on  y  a  recours  ;  mais  cela 
est  surtout  vrai  pour  les  petites  maternités.  Quoi  qu'il  en 
soit,  l'état  sanitaire  est  parfait,  vous  le  savez,  à  la  Clinique, 
bien  qu'il  s'y  fasse  un  grand  nombre  d'accouchements,  pra- 
tiqués le  jour  par  les  étudiants,  la  nuit  par  les  élèves  sages- 
femmes,  et  je  suis  convaincu  que  c'est  à  l'emploi  des  injec- 
tions intra-utérines  que  nous  devons  en  partie  cet  excellent 
état  sanitaire. 

■  On  a  dit  encore  qu'après  la  délivrance  normale,  il  n'y  a  pas 
de  microbes  dans  l'utérus,  et  que,  dès  lors,  une  injection  intra- 
utérine  antiseptique  n'a  aucune  raison  d'être.  «  Qu'est-il  besoin 
de  faire  de  Tantisepsie,  làoù  rien  n'est  septique  ?  )>  dit  Fritsch  (1). 

Cette  injection  risquerait  même,  ajoute-t-on,  d'introduire, 
dans  l'utérus,  des  germes  pathogènes  provenant  soit  de  l'exté- 
rieur, soit  de  la  vulve  ou  du  vagin,  et  entraînés  par  la  canule 
et  le  doigt.  Mais  si  l'injection  est  pratiquée  avec  les  soins 
minutieux  d'antisepsie  que  vous  connaissez,  elle  ne  peut  en 
aucune  façon  infecter  l'accouchée;  d'ailleurs,  la  même  critique 
pouvant  être  adressée  à  toutes  les  injections  quelles  qu'elles 
soient,  même  en  dehors  de  la  grossesse  et  de  la  parturition, 
il  faudrait  alors  renoncer  à  la  pratique  de  l'antisepsie  par  ce 
moyen. 

Enfin,  on  reproche  aux  injections  intra-utérines  faites  après 
la  délivrance  d'exposer  à  nombre  d'accidents  :  convulsions, 
lipothymies,  syncopes,  voire  même  mort  subite.  Ces  accidents 
sont  indéniables,  mais  ils  ne  se  présentent  que  bien  rare- 
ment ;  j'aurai  du  reste  à  y  revenir  très  longuement,  et  je  vous 
indiquerai  comment  vous  pourrez  les  éviter.  (Voir  Accidents 

(1)  Fritsch.  PaflwlogJe  et  traitement  des  affections  iimryêrales.  Trad.  franç. 
Paris,  1885,  p.  19. 
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causés  par  les  injections  intra-utérines  pendant  les  suites 
de  couches.) 

L'indication  des  injections  intra-utérines  consécutives  à  la 
délivrance  n'est,  je  l'accorde,  que  relative,  dans  les  cas  ordi- 
naires; mais  ces  injections  sont  indispensables  —  tout  le 
monde  le  reconnaît  —  quand,  déjà  pendant  l'accouchement, 
il  existe  dans  l'utérus  une  source  d'infection.  C'est  dire  qu'on 
fera  de  toute  nécessité  une  injection  intra-utérine  antisep- 
tique dans  les  cas  suivants  :  liquide  amniotique  fétide,  putré- 
faction du  fœtus,  fièvre  pendant  le  travail,  etc  ;  du  reste, 
l'injection  sera  presque  aussi  urgente  après  une  interven- 
tion intra-utérine  :  version,  forceps,  etc. 

Pour  mon  compte  personnel,  je  reste  fidèle  à  la  pratique  des 
injections  intra-utérines  consécutives  à  la  délivrance  normale  ; 
mais  je  ne  saurais  proclamer  assez  haut  qu'elles  doivent  être 
faites  selon  toutes  les  règles  de  l'antisepsie,  et  qu'il  vaudrait 
certainement  mieux  s'en  abstenir  que  de  les  mal  pratiquer. 

Si  vous  vous  astreignez  à  obéir  scrupuleusement  aux  règles 
que  je  viens  de  formuler,  vous  aurez  la  satisfaction  de  n'obser- 
ver que  des  suites  de  couches  normales  chez  vos  accouchées. 
Non  seulement,  en  effet,  vous  ne  les  aurez  infectées  ni  par 
vos  doigts  ni  par  vos  instruments,  mais  encore  vous  aurez  dé- 
barrassé leurs  organes  génitaux  de  tous  les  microbes  qu'ils 
recèlent,  et  qui  pourraient  déterminer  une  infection  plus  ou 
moins  sérieuse.  Réaliser  chez  toute  femme ^  après  la  déli- 
vrance^ V asepsie  parfaite  des  organes  génitaux^  tel  est  le 
but  que  vous  devez  atteindre,  et  il  ne  vous  restera  plus  qu'à 
maintenir  cette  asepsie  pendant  les  suites  de  couches. 

V.  —  Antisepsie  relative  aux  iiémorriiagies  consécutives 

A  LA  délivrance 

Je  n'envisagerai  ici  que  les  hémorrhagies  génitales  surve- 
nant après  la  déliATance.  Elles  sont  de  deux  sortes  :  les  plus 
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communes  reconnaissent  pour  cause  Tinertie  du  corps  de  l'uté- 
rus, les  autres  ont  leur  source  dans  des  plaies  du  col,  du  vagin 
ou  de  la  vulve  ;  il  faut  y  ajouter  encore  les  épanchements 
sanguins  profonds  désignés  sous  le  nom  de  thrombus  de  la 
vulve  et  du  vagin. 

A.  Hémorrhagies  par  inertie  de  l'utérus.  —  Immédiate- 
ment après  la  délivrance,  on  voit  quelquefois  survenir  des 
hémorrhagies  redoutables  qui  dépendent  de  l'inertie  utérine. 
Il  est  nécessaire  d'y  porter  remède  sans  tarder,  car  elles 
peuvent  déterminer  la  mort  par  leur  rapidité  et  leur  abon- 
dance. L'étude  de  la  conduite  à  tenir  en  présence  de  cet  acci- 
dent comporte  l'examen  des  deux  points  suivants  :  l'^  des 
moyens  propres  à  arrêter  l'hémorrhagie  ;  2"  des  précautions 
antiseptiques  que  l'hémostase  nécessite. 

1"  Moyens  propres  à  arrêter  l'hémorrhagie.  —  Je  pour- 
rais passer  sous  silence  l'examen  de  ce  premier  point,  et  sup- 
poser connue  la  manière  de  combattre  l'hémorrhagie.  Mais  plus 
je  vais  et  plus  je  suis  persuadé  que  cette  question,  à  cause  de 
son  importance  capitale,  doit  être  agitée  chaque  fois  que  l'oc- 
casion s'en  présente  ;  je  veux  donc  en  dire  quelques  mots.  D'ail- 
leurs, cela  me  permettra  d'être  mieux  compris  lorsque  j'appli- 
querai, à  l'intervention  nécessaire  en  pareil  cas,  les  règles  de 
l'antisepsie. 

Quand  une  femme  est  prise,  après  la  délivrance,  d'une  hé- 
morrhagie  par  inertie  utérine,  la  première  chose  à  faire  est 
de  vider  V utérus.  En  agissant  ainsi,  on  se  rend  presque  sûre- 
ment maître  de  l'hémorrhagie  ;  de  plus,  ce  mode  d'intervention 
est  extrêmement  simple,  et  on  peut  y  avoir  recours  partout, 
instantanément,  sans  le  moindre  outillage. 

Cette  intervention  est  très  rationnelle,  voici  pourquoi  : 
Lorsque  l'hémorrhagie  survient,  l'utérus,  rempli  de  caillots  et 
comme  frappé  de  paralysie  momentanée,  ne  peut  ni  se  contrac- 
ter, ni  se  rétracter  sur  ces  caillots  qui  le  distendent  ;  sa  face  in- 
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terne  étant  distendue,  les  orifices  des  sinus  utérins  sont  agran- 
dis, béants,  et  le  sang  s'écoule  avec  une  abondance  croissante. 
Plus  l'utérus  augmente  de  volume,  plus  il  saigne,  et  moins  il 
est  capable  de  revenir  sur  lui-même.  Le  sang,  accumulé  dans 
la  ca\'ité  utérine,  appelle  donc  une  nouvelle  hémorrhagie,  et 
celle-ci  met  l'utérus  dans  des  conditions  encore  plus  défavo- 
rables. Si  Ton  vient  alors  à  retirer  les  caillots,  l'utérus  se 
rétracte,  les  orifices  vasculaires  se  resserrent,  se  ferment,  et 
l'hémorrhagie  s'arrête.  On  comprend  donc  facilement  toute 
l'importance  de  l'évacuation  de  l'utérus,  à  laquelle  d'ailleurs 
vient  s'ajouter  Teffet  de  l'excitation  directe  de  la  face  interne 
de  la  matrice  produite  par  le  contact  de  la  main. 

Le  manuel  opératoire  en  est  très  simple  ;  il  a  beaucoup  d'ana- 
logie avec  celui  d'une  délivrance  artificielle  facile.  L'accou- 
cheur retire  sa  redingote,  relève  jusqu'au-dessus  du  coude  les 
manches  de  sa  chemise,  et  (la  désinfection  de  ses  mains  et  de  ses 
avant-bras  étant  assurée)  introduit  une  main  dans  l'utérus, 
pendant  que  la  main  libre,  appliquée  sur  la  paroi  abdominale, 
maintient  le  fond  de  l'organe.  La  main  est  au  large  dans  la  ca- 
vité utérine,  et  n'y  rencontre  que  des  caillots  et  du  sang  ;  elle 
peut  donc  et  doit  aller  au  delà  de  ces  caillots,  jusqu'au  fond  de 
Tutérus;  en  descendant  ensuite  vers  le  col,  elle  balaye  devant 
elle  les  caillots  et  le  sang,  qui  sortent  alors  du  vagin  et  de  la 
\Tilve  bruvamment  et  avec  abondance.  On  retire  ainsi  des 
quantités  effrayantes  de  sang,  une  demi-cuvette,  presque 
une  cuvette  entière.  Souvent,  après  cette  première  opération, 
il  reste  encore  quelques  caillots  dans  l'utérus  ;  on  réintroduit 
alors  immédiatement  la  main,  et  on  les  retire  de  la  même  façon, 
plusieurs  fois  de  suite  s'il  le  faut,  sans  se  laisser  intimider 
par  les  plaintes  des  malades  ou  les  supplications  des  assis- 
tants. Il  faut  donc  être  résolu  et  armé  de  courage:  le  salut 
de  la  femme  en  dépend.  D'ailleurs,  après  chaque  évacuation, 
l'utérus  revient  mieux  sur  lui-même,  de  sorte  que  le  volume 
des  caillots  décroit  de  plus  en  plus. 

Quand  l'utérus  est  vidé,  l'écoulement  du  sang  s'arrête  près- 
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que  toujours.  Cet  arrêt  est  du,  ai-je  dit,  à  la  rétraction  et  à 
la  contraction  de  l'utérus,  qui  sont  en  général  durables,  mais 
qu'il  est  bon  de  rendre  plus  énergiques  encore,  et  par  con- 
séquent plus  salutaires  :  ce  à  quoi  on  arrive  en  pratiquant  une 
injection  intra-utérine  à  une  température  élevée,  à  48"  G.  ;  le 
liquide  très  chaud  irrite  énergiquement  l'utérus  qui  se  rétracte 
alors  d'une  façon  permanente.  On  introduit  donc  une  dernière 
fois  la  main  pour  guider  jusqu'au  fond  de  l'utérus  la  canule  à 
injection,  et  on  fait  passer  2,  3,  4  litres  de  solution  antisep- 
tique à  48",  en  ne  s'arrêtant  qu'au  moment  où  le  liquide  res- 
sort sans  être  coloré  par  du  sang,  c'est-à-dire  quand  l'hé- 
morrhagie  est  tout  à  fait  arrêtée.  L'injection  chaude  est  un 
excellent  moyen  hémostatique,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que, 
pour  être  efficace,  elle  doit  être  précédée  de  l'évacuation, 
complète  des  caillots  avec  la  main. 

Dans  l'immense  majorité  des  cas,  après  l'évacuation  des 
caillots  et  l'injection  chaude,  l'hémorrhagie  est  arrêtée  défini- 
tivement. Néanmoins  il  faut  surveiller  avec  le  plus  grand  soin 
le  globe  utérin,  pour  en  apprécier  le  volume  et  la  consistance, 
et  s^assurer  qu'il  reste  dur  ;  on  doit  également  s'assurer  qu'il  n'y 
a  plus  d'écoulement  de  sang  par  la  vulve.  Du  reste,  si  l'hémor- 
rhagie se  reproduit,  on  recommence  :  on  introduit  donc  une 
seconde  fois  la  main  dans  la  cavité  utérine  pour  en  retirer  les 
caillots  nouvellement  formés,  et  on  fait  une  seconde  injection 
très  chaude.  Bien  rarement  l'hémorrhagie  se  renouvelle  encore, 
mais,  si  cela  était,  on  répéterait  une  troisième  fois  les  mêmes 
manœuvres. 

L'introduction  de  la  main  dans  l'utérus  pour  en  extraire  les 
caillots  est  conseillée  depuis  longtemps.  Mon  ancien  maître, 
Paul  Dubois,  insistait  particulièrement  sur  ses  avantages,  et 
c'est  lui  qui  m'en  a  appris  la  toute-puissance.  Au  début  de 
ma  carrière,  voici  comment  je  procédais  :  je  commençais  par 
vider  l'utérus,  puis  j'administrais  de  Tergot  de  seigle  pour 
faire  contracter  énergiquement  l'utérus  et  en  maintenir  la 
contraction  ;  mais  plus  tard,  les  injections  chaudes  étant  en- 
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trées  dans  la  pratique  obstétricale,  je  fis  suivre  l'évacuation 
de  l'utérus  d'une  injection  intra-utérine  d'eau  chaude,  et  je 
supprimai  le  seigle.  Je  suis  toujours  parvenu  ainsi  à  me 
rendre  maître  de  l'écoulement  sanguin,  et,  dans  ma  clientèle 
particulière,  je  n'ai  jamais  perdu  une  seule  accouchée  par 
hémorrhagie  consécutive  à  la  délivrance. 

Cependant  je  n'ose  pas  dire  qu'on  réussira  constamment,  car 
il  n'y  a  pas  de  règle  absolue  en  médecine.  L'hémorrhagie  peut 
donc  se  reproduire  même  après  l'évacuation  répétée  et  complète 
de  l'utérus,  bien  "qu'elle  ait  été  suivie  d'une  injection  chaude, 
mais  cela  est  très  rare.  Dans  ces  cas,  on  pourrait  administrer  de 
l'ergot  de  seigle,  ou,  mieux  encore,  faire  des  injections  sous-cuta- 
nées d'crgotine  ou  d'crgotinine  ;  fort  heureusement,  on  n'est  que 
très  rarement  obligé  d'employer  ces  différentes  préparations, 
qui  ont  le  grave  inconvénient  de  faire  contracter  tétaniquement 
l'utérus,  de  nuire,  par  conséquent,  à  la  libre  sortie  des  caillots 
qui  restent  quelquefois  dans  la  cavité  utérine  ou  s'y  forment 
ultérieurement,  et  d'exposer  ainsi  la  femme  à  l'infection  par  dé- 
composition de  ces  caillots.  La  compression  de  l'aorte  peut 
également  trouver  son  indication.  ^lais  ce  n'est  qu'exception- 
nellement que  vous  aurez  besoin  de  recourir  à  l'ergotine  ou  à 
la  compression  de  l'aorte,  si  vous  avez  obéi  scrupuleusement 
aux  recommandations  que  je  vous  ai  faites,  et  si  vous  vous 
rappelez  qu'en  présence  d'une  hémorrhagie  par  inertie  utérine 
survenant  après  la  délivrance,  il  faut  d'abord  vider  Tutérus 
des  caillots  qui  le  remplissent,  et  pratiquer  ensuite  une  injec- 
tion à  48".  Pour  mon  compte,  je  n'ai  jamais  été  obligé  de  com- 
primer l'aorte  chez  mes  clientes. 

A  ces  moyens  d'arrêter  les  hémorrhagics  par  inertie  utérine, 
on  a,  depuis  peu,  ajouté  le  tamponnement  intra-utérin  avec  une 
longue  bande  de  gaze  iodoformée  (i),  et  de  nombreux  succès, 
attribués  à  ce  traitement,  ont  été  publiés.  A  vrai  dire,  je  suis 
très  étonné  qu'on  ait  pu  trouver  dans  un  si  grand  nombre 

(1)  DuHRSSEN.  Die  Uterustamponade  mit  lodoformgaze  bel  Atonie  des  Utérus 
nach  normaler  Geburt.  Ccntralhl.  f.  Gynack.,  27  août  1887,  p.  553, 
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de  cas  l'indication  pressante  de  pratiquer  le  tamponne- 
ment intra-utérin  après  la  délivrance  ;  car,  à  mon  avis,  le 
tamponnement  intra-utérin  aurait  presque  toujours  été  inutile, 
si  on  avait  eu  recours  à  l'intervention  que  je  vous  ai  recom- 
mandée. D'ailleurs  ce  tamponnement  n'est  pas  infaillible,  et 
quelquefois  il  a  été  suivi  de  mort,  soit  par  hémorrhagie,  soit 
par  pénétration  du  sang  ou  de  l'iodoforme  dans  la  trompe  et 
la  cavité  péritonéale;  je  crois  même  savoir  que  tous  les  cas  de 
mort  n'ont  pas  été  publiés.  Je  vous  engage  donc  à  vous  mélier 
de  cette  innovation.  Ayez  d'abord  recours  àl'évacuation  de  l'uté- 
rus, faites  ensuite  des  injections  utérines  très  chaudes;  au  be- 
soin, ajoutez-y  une  injection  hypodermique  d'ergotine  ou  d'ergo- 
tinine.  Voilà  la  meilleure  conduite  à  tenir,  celle  que  je  vous 
conseille  ;  en  vous  y  conformant^  votre  pratique  sera  aussi  heu- 
reuse que  la  mienne.  Si  cependant,  malgré  l'application  de 
ces  divers  moyens,  l'hémorrhagie  continuait,  ainsi  que  j'en  ai 
vu  de  très  rares  exemples  dans  ma  carrière  hospitalière,  je 
n'hésiterais  pas  à  employer  le  tamponnement  intra-utérin, 
comme  pouvant  offrir  une  dernière  chance  de  salut.  Je  ne  le 
bannis  donc  pas  absolument  de  ma  pratique  obstétricale,  mais 
je  m'élève  contre  l'abus  de  son  emploi  et  contre  le  danger  qu'il 
y  aurait,  par  amour  des  innovations,  à  délaisser  les  moyens 
dont  l'efficacité  a  été  consacrée  par  le  temps. 

Voici  quelle  est  la  technique  de  ce  tamponnement  :  On  se 
sert  d'une  bande  de  gaze  iodoformée  à  20  0/0,  longue  de 
10  mètres  environ,  de  la  largeur  de  la  main  et  composée  de 
quatre  doubles.  A  défaut  de  gaze  iodoformée,  on  peut  employer 
de  la  mousseline  simple  qu'on  stérilise  sur-le-champ,  en  la 
faisant  bouillir  pendant  quelques  minutes  dans  de  l'eau  phéni- 
quée.  La  femme  étant  couchée  en  travers  du  lit  (on  a  procédé 
depuis  longtemps  à  la  désinfection  des  organes  génitaux  tant 
externes  qu'internes),  on  saisit  aussi  haut  que  possible  les  deux 
lèvres  du  col  avec  des  pinces-érignes,  et  on  attire  le  col  à 
la  vulve,  en  s'aidant  de  la  pression  exercée  sur  le  fond  de 
l'utérus  par  la  main  appliquée  sur  la  paroi  abdominale.  On 
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prend  alors,  avec  une  longue  pince  à  pansement,  l'extrémité 
delà  bande  de  gaze  iodoformce,  et  on  l'introduit  jusqu'au  fond 
de  l'utérus  ;  on  bourre  ainsi  cet  organe,  de  haut  en  bas,  jusqu'à 
ce  qu'il  n'y  ait  plus  d'écoulement  sanguin.  On  fait  suivre  le 
tamponnement  utérin  de  celui  du  vagin.  Le  tampon  est  laissé 
en  place  pendant  vingt-quatre  heures. 

Si.  par  suite  d'une  inertie  absolue  de  l'utérus,  l'hémorrha- 
gie  continuait  malgré  le  tamponnement,  Duhrssen  conseille  de 
comprimer  l'utérus,  contre  le  tampon,  soit  avec  la  main  appli- 
quée sur  la  paroi  abdominale,  soit  avec  un  bandage  eompressif. 
C'est  très  rationnel,  mais  le  seul  fait  de  reconnaître  la  nécessité 
de  recourir  quelquefois  à  ce  moyen,  implique  que  le  tampon- 
nement intra-utérin  ne  constitue  pas  un  traitement  infaillible. 

2^*  Précautions  antiseptiques.  —  Autrefois,  avant  la  con- 
naissance de  la  méthode  antiseptique,  bien  que  les  manœuvres 
destinées  à  combattre  les  hémorrlia2:ies  utérines  survenant 
après  la  délivrance  fussent  considérées,  à  juste  titre,  comme 
indispensables,  on  les  redoutait,  car  elles  étaient  très  souvent 
suivies  d'accidents  septiques;  ces  manœuvres  exigeant,  en 
effet,  l'introduction  répétée  de  la  main  dans  l'utérus,  exposaient 
les  femmes  à  Tinfection,  de  sorte  qu'après  avoir  été  sauvées 
de  la  mort  par  hémorrhagie,  un  grand  nombre  d'entre  elles 
succombaient  plus  tard  à  la  fièvre  puerpérale. 

Aujourd'hui,  grâce  à  l'antisepsie,  le  pronostic  est  tout 
autre,  et  la  mort  par  infection  est  très  exceptionnelle.  Mais 
pour  qu'il  en  soit  ainsi,  il  ne  faut  intervenir  qu'en  obser- 
vant strictement  les  règles  de  la  méthode  antiseptique. 
Aussi  raccouclieur  devra-t-il,  avant  de  commencer  l'opéra- 
tion, se  désinfecter  les  mains  et  les  avant-bras.  Oi',  comme 
une  désinfection  complète  des  avant-bras  —  je  ne  parle 
pas,  l)ien  entendu,  de  celle  des  mains,  puisque  les  mains 
ont  déjà  été  aseptisées  pour  le  toucher  —  demande  un 
temi)s  assez  long,  elle  serait  souvent  incompatible  avec  la 
soudaineté,  la  rapidité  et  l'abondance  de  certaines  hémorrha- 

TAnxiEn  28 
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gies  ;  il  est  même  des  femmes  qui  pommaient  succomber  pen- 
dant que  Faccoucheur  se  désinfecterait  longuement  les  avant- 
bras  avant  de  venir  à  leur  secours.  Fort  heureusement  la  diffi- 
culté peut  être  tournée  ;  il  suffit,  pour  cela,  que  Faccoucheur  ait 
pris  soin  de  procéder  à  l'avance  à  la  désinfection  de  ses  avant- 
bras,  pour  qu'il  puisse  intervenir  après  un  délai  très  court.  Je 
ne  saurais  donc  trop  vous  recommander  de  vous  désinfecter  non 
seulement  les  mains,  mais  encore  les  avant-bras,  dès  que 
vous  arrivez  auprès  d'une  femme  en  travail;  vous  avez,  à 
ce  moment,  tout  le  temps  nécessaire  pour  bien  faire,  car  rien 
ne  vous  presse.  Les  manches  de  la  chemise  étant  ensuite 
rabattues  sur  les  avant-bras,  ceux-ci  restent  propres,  et  si, 
plus  tard,  il  vous  faut  introduire  la  main  dans  l'utérus  pour 
en  retirer  des  caillots,  vous  pourrez  pratiquer  cette  opération 
sans  grande  perte  de  temps,  car  il  vous  suffira  de  vous  sa- 
vonner rapidement  les  mains  et  les  avant-bras  dans  le  su- 
blimé. Cela  est  important,  puisque  les  indications  de  Topé- 
ration  sont  très  pressantes,  et  que  Fétat  de  la  femme 
nécessite  souvent  une  intervention  immédiate.  Toutefois,  si 
Fhémorrhagie  était  très  abondante,  vous  l'arrêteriez  provisoi- 
rement en  faisant  comprimer  l'aorte  par  un  aide  pendant  que 
vous  procéderiez  au  lavage  de  vos  mains. 

Autant  que  possible,  une  injection  vaginale  et,  en  tout  cas, 
une  toilette  vulvaire  précéderont  encore  Fintroduction  de  la 
main  dans  les  organes  génitaux. 

J'ai  dit  qu'après  avoir  retiré  les  caillots,  il  faut  faire  une 
jjnjection  intra-utérine  très  chaude.  Cette  injection  doit  être 
antiseptique  ;  mais  ici  se  pose  une  question  importante  :  quel 
antiseptique  faut-il  choisir  ?  Le  sublimé  et  le  biiodure  de  mer- 
cure seront  rejetés  à  cause  des  dangers  d'intoxication;  mais 
vous  renoncerez  surtout  à  Facide  phénique,  au  perchlorure  de 
fer  et  au  sulfate  de  cuiA're  qui  exposent  la  femme  à  la  mort 
subite  ;  vous  choisirez  donc  de  préférence  le  permanganate  de 
potasse  et  Fiode  dont  Femploi  est  sans  danger,  car  ils  ne  sont 
pas  toxiques.  Vous  pouvez  aussi  employer  l'un  des  antiseptiques 
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faibles  et  inoffonsifs  que  j'ai  étudiés,  tel  que  l'acide  borique,  mais 
il  faudra  le  faire  dissoudre  dans  de  l'eau  bouillante,  de  façon  à 
obtenir  une  solution  saturée,  c'est-à-dire  présentant  le  maxi- 
mum d'eiTicacité.  Vous  pourriez  encore  tout  simplement  vous 
servir  d'eau  bouillie;  il  est  vrai  qu'elle  n'est  pas  antiseptique, 
mais  du  moins  elle  est  à  peu  près  aseptique,  car  Tébullition 
prolongée  tue  la  plupart  des  microbes,  et  en  particulier  les 
microbes  pathogènes  de  la  fièvre  puerpérale. 

Comme  il  vous  est  absolument  impossible,  quand  vous  êtes 
appelés  auprès  d'une  femme  en  travail,  de  prévoir  s'il  sur- 
viendra ou  non  une  hémorrliagie  pendant  ou  après  la  déli- 
vrance, il  est  indispensable  que  vous  ayez  à  votre  disposition 
tous  les  moyens  de  la  combattre,  le  cas  échéant  ;  je  vous  engage 
donc,  dès  votre  arrivée,  à  demander  qu'on  fasse  bouillir  de 
l'eau  qui  sera  mise  ensuite  à  refroidir,  et  à  ordonner  qu'on 
maintienne  toujours  sur  le  feu  de  l'eau  bouillante,  afin  qu'en 
mélangeant  en  proportion  convenable  l'eau  bouillante  et  l'eau 
refroidie,  vous  puissiez  préparer  extemporanément  un  liquide  à 
la  température  voulue  pour  faire  une  injection  intra-utérine. 
Mieux  vaudrait  évidemment  avoir  de  feau  qui  aurait  été  sté- 
rilisée à  120"  sous  pression  ;  mais  c'est  là  un  idéal  souvent 
irréalisable. 

Quel  que  soit  le  li(juide  que  vous  emploierez,  vous  ne  sus- 
pendrez l'injection,  je  le  répète,  qu'au  moment  où  ce  liquide, 
à  sa  sortie  des  organes  génitaux,  sera  à  peine  coloré  en  rouge, 
ce  qui  indiquera  que  l'hémostase  est  obtenue,  et  que  l'utérus 
est  bien  débarrassé  des  caillots  et  du  sang  qu'il  renfermait. 

B.  —  Hémorrhagies  par  plaies  de  la  vulve,  du  vagin  et 
du  col.  —  Les  hémorrhagies  provenant  de  plaies  cervicales, 
vaginales  ouvulvaires  ne  sont  pas  rares.  Leur  diagnostic  exact 
est  du  reste  des  plus  importants,  car  si  on  le  méconnaît,  on 
institue  un  traitement  inutile  et  irrationel,  celui  de  Tinertie 
utérine  qu'on  incrimine  tout  d'abord,  et  pareille  erreur  a  plus 
d'une  fois  causé  la  mort.  Ces  hémorrhagies  se  différencient 
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des  hémorrhagies  dues  à  l'inertie  utérine,  par  la  perception 
d'un  globe  dur,  saillant  «à  l'hypogastre,  globe  de  sécurité,  que 
forme  l'utérus  rétracté.  Voilà  ce  qu'il  faut  bien  savoir.  Aussi, 
quand  on  a  constaté  l'existence  de  cette  tumeur  dure,  on  peut 
affirmer  qu'il  n'y  a  pas  d'inertie  utérine,  que  le  sang  qui 
s'écoule  au  dehors  ne  provient  pas  de  la  surface  placentaire, 
et  qu'il  ne  peut  venir  que  du  col,  du  vagin  ou  de  la  vulve.  On 
procède  alors  à  l'examen  direct  de  la  vulve  et  de  la  partie 
inférieure  du  vagin,  et  si  on  n'y  découvre  pas  de  vaisseau  don- 
nant du  sang,  on  examine  plus  profondément,  à  l'aide  du  spé- 
culum ou  de  valves  vaginales  qui  mettent  à  découvert  la  partie 
supérieure  du  vagin  et  le  col  de  l'utérus.  On  arrive  ordinai- 
rement de  cette  façon  à  reconnaître  avec  certitude  la  source 
de  l'hémorrhagie. 

Les  plaies  génitales  ne  sont  pas  toujours  dues  à  des  inter- 
ventions prématurées  ou  maladroites  ;  elles  se  voient  aussi 
à  la  suite  des  accouchements  naturels.  Ainsi,  la  fourchette  et 
l'anneau  vulvaire  sont  très  souvent  lésés  chez  les  primipares, 
et  la  déchirure  se  prolonge  phis  ou  moins  loin.  A  côté  de  ces 
solutions  de  continuité  qui  donnent  rarement  lieu  à  des  hémor- 
rhagies, se  rangent  celles  des  petites  et  des  grandes  lèvres, 
de  la  région  clitoridienne  et  de  la  cloison  recto-vaginale,  qui 
saignent  quelquefois  beaucoup. 

Le  vagin  peut  aussi  se  rompre  en  n'importe  quel  point  de  son 
étendue,  s'il  est  trop  étroit  ou  trop  rigide,  si  la  tête  du  fœtus  est 
volumineuse  et  très  ossifiée.  Les  déchirures  spontanées  occu- 
pent ordinairement  les  parties  latérales  de  la  paroi  postérieure, 
où  elles  laissent  des  cicatrices  longitudinales  qu'on  attribuerait 
volontiers,  plus  tard,  à  des  plaies  faites  par  les  branches  du 
forceps  ;  il  suffit  d'interroger  les  femmes  pour  ne  pas  commettre 
Terreur.  Mais,  cela  dit,  j'ajoute  que  j'ai  constaté  une  fois,  à  la 
suite  d'une  application  de  forceps  mal  faite,  un  éclatement 
longitudinal  du  vagin  sur  toute  sa  hauteur. 

Enfin,  le  col  de  l'utérus  se  déchire  presque  constamment, 
surtout  chez  les  primipares,  même  dans  les  accouchements 
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spontanés  ;  alors,  sa  déchirure  remonte  rarement  au  delà  du 
cul-de-sac  vaginal.  Elle  peut  cependant  dépasser  l'insertion 
du  vagin  et  intéresser  non  seulement  la  paroi  utérine,  mais 
encore  pénétrer  dans  le  ligament  large  :  dans  ce  dernier 
cas,  des  branches  volumineuses  do  Tartère  utérine,  le  tronc 
même  de  cette  artère,  peuvent  être  intéressés.  D'ailleurs, 
des  déchirures  aussi  profondes  ne  se  rencontrent  guère  que 
si  l'extraction  du  fcetus  a  été  effectuée  à  travers  un  orifice 
utérin  incomplètement  dilaté. 

Quels  que  soient  le  siège  et  l'étendue  de  la  plaie  génitale, 
rhémorrhagie  à  laquelle  elle  donne  lieu  est  quelquefois  assez 
abondante  pour  mettre  la  vie  delà  femme  en  danger;  toute- 
fois sa  gravité  est  plutôt  en  rapport  avec  la  continuité  qu'avec  la 
rapidité  de  l'écoulement  sanguin.  Ces  hémorrhagies  sont  donc 
moins  soudaines  et  moins  effrayantes  que  celles  qui  sont  dues 
à  l'inertie  utérine,  aussi  les  méconnait-on  souvent,  ou  se 
trompe-t-on  sur  leur  importance  ;  mais  elles  n'en  sont  pas  moins 
redoutables,  surtout  si,  à  la  suite  d'une  erreur  de  diagnostic, 
on  apj)lique  un  traitement  irrationnel. 

Lorsqu'on  a  trouvé  le  vaisseau  d'où  sort  le  sang,  un  moven, 
simple  en  apparence,  d'arrêter  l'hémorrhagie,  c'est  de  saisir 
ce  vaisseau  avec  une  pince  à  forcipressure  et  de  le  lier. 

On  peut  encore  procéder  autrement,  et,  au  lieu  de  placer 
un  fd  sur  le  vaisseau,  laisser  à  demeun:  la  pince  hémosta- 
tique, et  ne  la  retirer  qu'au  bout  de  douze  ou  ([uinze  heures  en- 
viron, quand  on  jugera  (jue  l'hémostase  est  définitive. 

h'  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  la  pince  aura  été  rendue  asep- 
tique par  son  passage  à  Tétuve,  par  le  llambage  à  l'alcool 
ou  par  1  ébuUition,  et  qu'elle  aura  trempé  dans  une  solu- 
tion phéniquée  ;  le  fil  à  ligature  sera  également  stérilisé.  Tel 
est  le  meilleur  traitement  à  appliquer  aux  hémorrhagies  delà 
vulve  et  de  la  partie  inférieure  du  vagin,  du  moins  aux  hé- 
morrhagies artérielles,  car  les  hémorrhagies  veineuses  s'arrê- 
tent généralement  d'elles-mêmes,  ou  à  la  suite  d'une  légère 
compi'ession. 
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^lallieureusement  dans  bon  nombre  de  cas,  surtout  quand 
il  s'agit  d'hémorrhagies  du  col  de  l'utérus,  ou  bien  la  pince  est 
difficile  à  placer,  ou  bien  elle  ne  tient  pas,  car  elle  écrase  les 
tissus  ramollis  du  col  et  se  détache.  Dans  un  fait  de  ce  o-enre, 
j'ai  traversé  le  col  avec  un  ténaculum  qui  m'a  servi  à  placer  un 
fîl  de  soie,  mais  quand  j'ai  noué  le  lil  pour  lier  le  vaisseau, 
les  tissus  se  sont  coupés. 

La  forcipressure  et  la  ligature  ne  sont  donc  pas  toujours 
applicables  aux  hémorrhagies  qui  nous  occupent;  aussi,  depuis 
quelques  années,  on  tend  de  plus  en  plus  à  les  remplacer  par 
une  suture  immédiate,  au  moyen  de  catgut  ou  de  fil  de  soie, 
préparés  et  conservés  Tun  et  l'autre  suivant  les  règles  de  la 
plus  stricte  antisepsie.  Rien  n'est  plus  facile,  si  la  plaie  est 
accessible  à  la  vue  :  une  suture  à  points  passés  en  affronte  aisé- 
ment les  bords.  Mais  quand  la  plaie  siège  sur  le  col  de  l'uté- 
rus, il  faut  préalablement  saisir  les  lèvres  du  museau  de 
tanche  avec  des  pinces  à  griffes  et  les  , abaisser  à  la  vulve  ;  on 
procède  ensuite  à  la  suture  avec  du  catgut,  qui  offre  l'avan- 
tage de  disparaître  par  résorption,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
l'enlever  plus  tard,  comme  on  v  serait  obligé  si  la  suture  avait 
été  faite  avec  des  fds  de  soie.  La  suture  immédiate  assure  l'hé- 
mostase; de  plus,  elle  offre  le  double  avantage  de  fermer 
l'une  des  portes  par  lesquelles  Tinfection  puerpérale  pourrait 
s'introduire,  et  de  prévenir  le  renversement  ultérieur  du 
museau  de  tanche,  dont  l'ectropion  est  si  souvent  accompagné 
d'endométrite. 

Ce  sont  là  des  avantages  réels,  mais  j'ai  depuis  longtemps 
suivi  une  autre  pratique  qui  m'a  donné  et  me  donne  encore 
de  si  bons  résultats  que  je  crois  utile  de  vous  la  faire  con- 
naître. C'est  la  compression,  que  je  préfère  souvent  à  la  forci- 
pressure, cà  la  ligature  et  à  la  suture.  Voici  comment  je  la  réalise  : 
Je  fais  un  bourdonnet  de  petit  ou  de  moyen  A'olume,  mais  de 
consistance  ferme,  que  je  porte  directement  sur  le  point  qui 
donne  du  sang,  soit  au  fond  du  vagin,  soit  dans  l'intérieur 
même  du  col,  et  ordinairement  l'hémorrhagie  s'arrête  aussitôt. 
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Autrefois,  pour  faire  ces  bourclonnets,  j'employais  de  la  charpie, 
mais  comme  elle  est  à  juste  titre  abandonnée,  je  la  remplace 
aujourd'hui  par  du  coton  antiseptique  ;  il  faut  toutefois  compri- 
mer celui-ci  pour  en  faire  une  pelote  résistante.  Je  me  sers 
encore  de  gaze  iodoformée  qui  est  très  commode,  ou  même 
d'amadou;  quand  j'emploie  ce  dernier,  je  le  fais  bouillir  au 
préalable  dans  de  l'eau  phéniquée,  ou  je  le  fais  au  moins  tremper 
un  certain  temps  dans  une  solution  chaude  de  sublime.  Cette 
désinfection  est  absolument  nécessaire,  afin  de  ne  pas  s'ex- 
poser à  introduire,  avec  le  tampon  d'amadou,  des  microbes 
pathogènes. 

Dans  les  cas  très  graves  et  heureusement  fort  rares,  où 
l'artère  utérine  est  rompue,  le  tamponnement  du  col  et  du 
vagin  à  la  gaze  iodoformée  est  indiqué  ;  mais,  pour  réussir,  on 
devra  bourrer  solidement  le  fond  de  la  déchirure  du  col  avec 
la  gaze  iodoformée.  Si  ce  tamponnement  était  par  hasard  insuf- 
fisant, il  faudrait  lier  l'artère  utérine,  en  passant  au-dessus 
d'elle  un  fil  à  ligature  porté  par  une  aiguille  courbe  traversant 
la  voûte  du  vas^in. 

Le  tamponnement  du  col  et  du  segment  inférieur  de  l'utérus 
rendra  encore  de  grands  services  dans  les  cas  d'insertion 
vicieuse  du  placenta,  lorsque  l'hémorrhagie  continuera  après 
la  délivrance. 

En  résumé,  dès  qu'on  aura  constaté  l'insuffisance  des 
injections  chaudes,  la  forcipressure  et  la  ligature  seront  appli- 
cables aux  hémorragies  artérielles  des  plaies  extérieures  et 
facilement  accessibles,  mais  la  suture  et  la  compression 
directe  à  l'aide  d'un  tampon  leur  seront  préférées  pour  arrêter 
les  hémorrhagies  des  parties  profondes  :  col  et  partie  supé- 
rieure du  vagin. 

G.  —  Thrombus  de  la  vulve  et  du  vagin.  —  Le  thrombus 
de  la  vulve  et  du  vagin  est  un  épanchement  de  sang  qui  se 
fait  dans  le  tissu  cellulaire  entourant  le  canal  vulvo-vaginal  ; 
il  peut  occuper  les  grandes  lèvres,  le  périnée,  le  pourtour  du 
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vagin,  gagner  les  fesses  ou  remonter  plus  ou  moins  haut 
dans  l'abdomen,  en  décollant  le  péritoine.  L'hémorrhagie  est 
causée  par  la  rupture  d'une  veine  ou  des  petits  vaisseaux  qui 
rampent  sous  les  parois  vaginales,  rupture  ordinairement  dé- 
terminée par  le  glissement  et  le  décollement  du  vagin  en- 
traîné par  la  partie  fœtale  pendant  sa  descente.  Ce  décolle- 
ment se  produit  dans  le  cours  du  travail,  mais  l'hémorrhagie, 
et  par  conséquent  le  thrombus,  ne  se  constitue  le  plus  souvent 
qu'après  l'accouchement  et  même  après  la  délivrance.  Il  est 
relativement  rare  que  le  thrombus  se  forme  pendant  la  gros- 
sesse; il  est  alors  quelquefois  d'origine  traumatique. 

Habituellement  l'hémorrhagie  est  d'abondance  moyenne  ; 
cependant  on  a  vu  des  hémorrhagies  assez  importantes  pour 
déterminer  la  syncope  et  même  la  mort.  Dans  le  cas  d'hé- 
morrhagie  grave,  la  conduite  est  toute  tracée  :  il  faut,  sans 
hésiter,  ouvrir  largement  la  tumeur,  donner  issue  au  sang, 
faire  dans  le  foyer  hémorrhagique  une  injection  très  chaude, 
et  pratiquer  le  tamponnement  de  ce  foyer  à  la  gaze  iodofor- 
mée.  A  la  suite  de  ce  traitement,  il  est  de  règle  que  l'hémor- 
rhagie s'arrête,  car  la  gaze  iodoformée,  exerçant  une  compres- 
sion excentrique  sur  les  parois  du  thrombus  dans  toute  leur 
étendue,  comprime  nécessairement  les  vaisseaux  déchirés,  ce 
qui  arrête  l'écoulement  du  sang. 

Dans  la  plupart  des  cas,  Thémorrhagie  n'est  pas  grave  par 
elle-même  et  les  seuls  inconvénients  que  détermine  le  throm- 
bus, en  dehors  de  la  gêne  et  de  la  douleur  causées  par  la 
présence  d'une  tumeur,  sont  ceux  qui  résultent  de  la  plus  ou 
moins  grande  tolérance  des  tissus  pour  le  sang  épanché. 

Si  la  tumeur  n'augmente  pas,  si  ses  parois  restent  intactes, 
on  se  contentera  donc  d'une  surveillance  attentive,  et  on  traitera 
les  suites  de  couches  comme  à  l'ordinaire,  en  se  gardant  bien 
d'ouvrir  le  thrombus.  Le  sang  se  résorbera  comme  cela  a 
lieu  pour  tout  épanchement  qui  se  fait  dans  le  tissu  conjonctif. 
Il  n'y  a  ici  rien  de  spécial. 

Mais  si  des  complications  surviennent,  il  faut  intervenir. 
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Souvent,  la  tumeur  est  surdistendue  par  le  sang,  et  sa 
paroi  amincie  s'ulcère  ;  la  poche  se  vide  alors  plus  ou  moins 
complètement,  et  communique  avec  l'extérieur,  ou  laisse 
pénétrer  les  lochies,  d'où  possibilité  d'infection.  Aussi  faut- 
il,  sans  tarder,  vider  complètement  la  poche  de  tout  le  sang 
et  des  caillots  qu'elle  renferme,  y  faire  passer  une  injection 
antisepticjue,  et  tamponner  la  cavité  du  thrombus  avec  de 
la  gaze  iodoformée.  Pour  rendre  les  manœuvres  plus  faciles, 
il  peut  être  nécessaire  d'en  agrandir  l'ouverture  aux  ciseaux. 
Du  reste,  lorsqu'on  prévoit  que  la  paroi  du  thrombus  va 
se  rompre,  il  est  bon  d'intervenir  en  l'incisant  hardiment 
au  point  le  plus  saillant;  on  se  comportera  ensuite  comme 
je  viens  de  le  dire.  Le  tamponnement  iodofomé  sera  maintenu 
en  place  plus  ou  moins  longtemps,  suivant  les  indications  four- 
nies par  l'abondance  du  suintement  ou  par  l'élévation  de  la 
température  du  corps;  après  l'avoir  retiré,  on  fera  dans  la 
poche  une  nouvelle  injection  antiseptique,  et  on  le  remplacera 
par  un  autre  tampon  moins  volumineux.  La  cicatrisation  de  la 
poche  se  fait  en  général  assez  vite. 

Autrefois,  avant  la  période  antiseptique,  il  était  à  peu  près 
constant  qu'un  thrombus  ouvert  devint  le  siège  de  suppuration, 
de  putréfaction  ou  de  gangrène,  et,  pour  peu  que  le  foyer  fût 
étendu,  lois  femmes  mouraient;  aussi,  le  pronostic  du  throm- 
bus était-il  extrêmement  grave,  puisque  le  tiers  des  femmes 
atteintes  de  thrombus  succombait;  mais  aujourd'hui,  il  en  est 
tout  autrement,  car,  grâce  à  l'antisepsie,  on  évite  presque  tou- 
jours les  accidents  d'infection. 

Malheureusement,  on  observe  encore  de  temps  en  temps 
des  cas  très  graves  :  Une  femme,  venant  de  la  ville,  fut  apportée 
à  la  Clinique  avec  un  thrombus  occupant  le  côté  droit  de 
l'excavation,  et  remontant  au-dessus  du  détroit  supérieur.  La 
poche  étant  ouverte,  j'enlevai  les  caillots  et  je  fis  des  injec- 
tions antiseptiques  avec  une  sonde  dont  l'extrémité  pénétrait 
jusqu'au  niveau  de  la  crête  iliaque,  mais,  malgré  tous  nos  soins, 
des  accidents  septiques  se  produisirent  et  la  malade  succomba. 
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A  Fautopsie,  on  constata  que  le  thrombus  s'étendait  jusqu'au 
diaphragme  et  qu'il  était  divisé  en  deux  loges  comme  un 
sablier;  l'une  de  ces  loges,  la  plus  volumineuse,  qui  remontait 
jusqu'au  niveau  de  la  crête  iliaque,  avait  été  antiseptique- 
ment  irriguée,  mais  la  sonde  n'avait  pas  franchi  l'orifice  de 
communication,  et  la  loge  supérieure  n'avait  été  ni  diagnos- 
tiquée, ni  irriguée. 

Il  est  des  thrombus  qui  s'enflamment  et  suppurent, même  avant 
l'ouverture  ;  dès  qu'on  a  reconnu  l'existence  de  cette  complica- 
tion, il  faut  sans  tarder  inciser  le  thrombus,  l'évacuer  complète- 
ment, rinjecter  avec  un  liquide  antiseptique  fort,  et  drainer 
la  poche,  soit  avec  de  la  gaze  iodoformée,  soit  avec  un  tube  de 
caoutchouc  qui  servira  à  faire  des  injections  antiseptiques 
fréquentes. 

YI.  —  Traitement  antiseptique  des  déchirures  des  organes 

GÉNITAUX  produites  PENDANT  l'aGCOUCHEMENT 

Les  plaies  produites  pendant  l'accouchement,  outre  les 
soins  qu'elles  nécessitent  cjuand  elles  occasionnent  des  liémor- 
rhagies,  réclament  pour  elles-mêmes  un  traitement  particu- 
lier, car  ce  sont,  en  réalité,  des  portes  ouvertes  à  l'infection,  et, 
si  on  n'y  prend  garde^  elles  peuvent  suppurer,  se  gangrener, 
se  cicatriser  d'une  manière  vicieuse  et  laisser  béants  la  vulve 
et  le  vagin. 

Après  tout  accouchement,  il  faut  donc  se  rendre  un  compte 
exact  de  l'étendue  des  lésions,  et  a^dser  au  meilleur  moyen  de 
les  traiter.  Cet  examen  peut  se  faire  dans  le  décubitus  dorsal, 
les  cuisses  écartées  ;  mais  on  voit  alors  assez  mal,  car  la  partie 
postérieure  de  la  vulve  et  le  périnée,  enfoncés  dans  les  draps 
et  le  matelas,  sont  peu  accessibles.  Il  vaut  donc  mieux 
mettre  la  femme  sur  le  côté,  en  lui  faisant  étendre  la  cuisse 
qui  repose  sur  le  lit  et  fléchir  fortement  Tautre  cuisse  sur 
le  bassin.  L'accoucheur  ou  un  aide  soulève  ensuite  la  fesse 
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siipcrieurc,  ce  qui  met  à  découvert  la  région  ano-vulvaire 
tout  entière. 

A.  —  Déchirures  du  périnée.  —  La  plus  fréquente  des 
lésions  vulvo-vag'inales  produites  par  raccouchement,  est  celle 
de  la  fourchette.  Quand  la  lésion  est  petite,  elle  se  cica- 
trise bien,  sans  qu'il  y  ait  rien  de  particulier  à  faire  pour  cela. 
On  recommande  seulement  à  la  femme  de  tenir  les  jambes 
rapprochées,  et  la  petite  plaie  se  réunit  par  première  inten- 
tion, car  elle  est  maintenue  aseptique  grâce  au  pansement 
occlusif  de  la  vulve,  aux  toilettes  vulvaires  et  aux  injections 
vaginales. 

Quelquefois  la  déchirure  est  plus  grande  et  atteint  le 
périnée;  mais,  tout  en  mesurant  2,  3  ou  4  centimètres,  elle 
n'intéresse  pas  le  sphincter  externe  de  l'anus  :  c'est  la  déchi- 
rure incomplète  du  périnée.  Si  on  laisse  les  choses  en  l'état,  les 
lèvres  de  la  phiie  s'écartent,  ne  restent  pas  afî'rontées,  et  se 
cicatrisent  isolément,  ou  se  réunissent  vicieusement  en  chevau- 
chant l'une  sur  l'autre.  Une  fois  relevée  de  ses  couches,  la 
femme  est  alors  exposée  à  tous  les  inconvénients  des  déchi- 
rures incomplètes  du  périnée,  et  aux  i)rolai)Sus  génitaux  qui  en 
sont  souvent  la  conséquence.  Ces  accidents  sont  fréquents,  et  il 
ne  faut  pas  les  dédaigner,  comme  le  faisait  la  mère  de  M'"*'  La- 
chapelle.  J'ajouterai  même,  en  laissant  de  côté  l'esthétique,  et 
en  m'en  tenant  à  l'antisepsie  des  suites  de  couches,  (pie  l'exis- 
tence d'une  grande  plaie  périnéale,  non  fermée,  bâillant  au 
dehors,  constitue  une  prédisposition  à  Tinfection,  et  qu'il  faut, 
par  conséquent,  s'efforcer  de  la  fermer  ;  il  y  a  lieu  d'imiter,  en 
cela,  la  pratique  des  chirurgiens  qui  cherchent  à  obtenir  le 
plus  souvent  possible  la  réunion  par  première  intention. 

Il  y  a  deux  façons  d'accoler  les  lèvres  des  plaies  périnéales  : 
l'application  de  serres-lînes  et  la  suture. 

Les  serres-fines  conviennent  aux  petites  déchirures  et  aux 
déchirures  moyennes.  Ce  sont  de  petites  pinces  métalliques, 
dont  les  extrémités,  munies  de  griffes,  tendent  sans  cesse  à  se 
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rapprocher  sous  l'action  d'un  ressort.  On  les  rend  aseptiques 
en  les  savonnant,  puis  en  les  passant  à  Tétuve  ou  en  les  expo- 
sant rapidement  à  la  flamme  de  l'alcool,  et  finalement,  en  les 
plongeant  dans  un  liquide  antiseptique. 

Pour  les  appliquer  commodément,  la  femme  doit  être  cou- 
chée sur  le  côté,  dans  la  posture  que  j'ai  décrite.  Puis,  la  plaie 
périnéale  étant  bien  lavée  et  détergée.  l'accoucheur  en  affronte 
les  bords  qu'il  saisit  entre  le  pouce  et  l'index  de  la  main  gauche 
et  qu'il  rapproche  assez  fortement  pour  les  forcer  à  former  un 
bourrelet  saillant;  c'est  sur  ce  bourrelet  que  seront  appliquées 
les  serres-fines,  de  telle  sorte  que  leurs  griffes  s'implantent 
dans  la  peau,  à  8  millim.  environ  de  la  solution  de  continuité. 
Mais,  avec  les  doigts  seuls,  il  n'est  pas  toujours  facile  d'ob- 
tenir un  affrontement  parfait  ;  s'il  en  est  ainsi,  l'opérateur  saisit 
avec  une  pince  à  griffes  chacun  des  bords  de  la  déchirure  et  les 
rapproche  exactement,  tandis  qu'on  applique  les  serres-fines. 
Quel  que  soit  d'ailleurs  le  procédé  adopté  pour  l'affrontement, 
on  emploie  un  nombre  de  serres-fines  proportionnel  à  l'étendue 
de  la  déchirure  :  deux  ou  trois  suffisent  habituellement.  Les 
serres-fines  maintiennent  très  bien  au  contact  les  deux  lèvres 
de  la  plaie,  mais,  comme  elles  exercent  une  constriction  éner- 
gique qui  peut  produire  la  gangrène  de  la  peau,  il  est  indiqué 
de  les  retirer  12  ou  18  heures  après  leur  application. 

Si  la  plaie  est  très  étendue,  elle  a  une  grande  tendance 
à  bâiller,  les  serres-fines  deviennent  alors  insufiisaiites,  et 
il  faut  recourir  à  la  suture.  Bon  nombre  d'accoucheurs  ont 
même  presque  complètement  renoncé  à  l'emploi  des  serres- 
fines,  et  préfèrent  la  suture  dans  tous  les  cas;  ils  trouvent  que 
l'affrontement  est  meilleur,  et  que  les  désagréments  résultant 
de  l'application  des  fils  sont  largement  compensés  par  les 
avantages  que  donne  une  réunion  plus  étendue  en  profon- 
deur, plus  complète  et  plus  solide  que  celle  qu'on  aurait  ob- 
tenue avec  les  serres-fines.  Quant  à  moi,  j'emploie  les  serres- 
fines  pour  les  déchirures  de  moyenne  étendue,  mais  je  fais 
la  suture  si  la  plaie  périnéale  est  grande. 
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Quand  la  déchirure  est  complète,  c'est-à-dire  quand  le 
sphincter  anal  est  intéressé,  il  faut,  sans  hésitation,  pratiquer 
la  périnéorrhapliie.  Au  point  de  vue  de  Tantisepsie,  la  néces- 
sité de  la  fermeture  de  la  plaie  est  plus  évidente  encore  que 
dans  le  cas  de  déchirure  incomplète,  parce  que  le  rectum 
communique  directement  avec  le  vagin  et  la  vulve,  et  y 
déverse  des  matières  fécales,  dont  la  présence  peut  devenir 
une  cause  d'infection  ;  il  faut  aussi  tenir  compte  de  la  dégoû- 
tante infirmité  qui  résulte  de  l'incontinence  des  matières 
fécales.  La  suture  sera  donc  pratiquée  immédiatement  après 
la  délivrance,  avec  toutes  les  précautions  antiseptiques  rela- 
tives à  l'accoucheur,  aux  instruments  et  à  la  malade.  Dans  ces 
conditions,  il  ne  suiïit  pas  de  rendre  aseptiques  la  plaie  périnéale 
et  le  vagin,  il  faut  encore  désinfecter  le  rectum,  à  l'aide  d'une 
irrigation  abondîuite  faite  avec  la  solution  d'acide  borique  ; 
cette  dernière  substance  qui  n'est  ni  irritante,  ni  toxique, 
sera  ici  choisie  de  préférence  à  toute  autre. 

On  ne  procédera  jamais  à  la  périnéorrhaphie  avant  que  la 
délivrance  soit  faite,  et  que  la  désinfection  des  organes 
génitaux  soit  terminée.  La  femme  étant  couchée  en  tra- 
vers du  lit  dans  la  posture  obstétricale,  l'accoucheur  fait 
donc  une  dernière  toilette  vulvaire,  qu'il  complète,  s'il  y  a 
lieu,  en  rasant  les  poils,  puis  il  passe  à  l'opération.  Ici, 
point  d'avivement  nécessaire,  tout  au  plus  est-il  quelquefois 
utile  d'exciser  des  lambeaux  de  peau  ou  de  muqueuse  pres- 
que détachés  et  qui  ne  se  réuniraient  pas.  On  se  servira  de 
préférence  de  fils  de  soie  ou  de  crins  de  Florence  rendus  asep- 
tiques et  conservés  dans  l'acide  phénique,  et  on  fera  la  suture 
à  points  séparés,  en  saisissant  la  plus  grande  épaisseur 
possible  de  tissus.  Il  faut,  en  général,  un  assez  grand  nombre 
de  fils,  tant  superficiels  que  profonds;  avant  de  les  nouer,  on  lave 
soigneusement  la  plaie  pour  la  débarrasser  des  caillots  qui  em- 
pêcheraient la  réunion.  On  saupoudre  d'iodoforme,  et  on  recouvre 
le  périnée  de  gaze  iodoformée  et  d'ouate  antiseptique. 

^lalgré  la  suture  périnéale,  on  fera  des  injections  vaginales 
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et  des  toilettes  vulvaires,  mais  en  prenant  garde  de  ne  pas 
désunir  la  partie  supérieure  de  la  plaie  en  introduisant  la  canule. 
On  ne  cherchera  pas  à  obtenir  la  constipation  chez  Fopérée  ;  il 
est  utile,  au  contraire,  que  les  premières  garde-robes  soient 
molles,  pour  que  le  périnée  ne  soit  pas  distendu  pendant  la 
défécation,  avant  d'être  solidement  réuni.  11  sera  indiqué,  en 
outre,  d'administrer  du  naphtol  à  l'intérieur  dans  les  cas 
de  rupture  complète  du  périnée,  pour  réaliser,  autant  que 
possible,  l'antisepsie  intestinale.  Du  6°  au  Séjour,  on  enlèvera 
les  fds  qui,  sans  cela,  couperaient  les  tissus.  Ordinairement 
la  réunion  est  très  solide,  même  quand  la  déchirure  intéressait 
le  sphincter  anal  et  la  cloison  recto-vaginale. 

Quand  la  périnéorrhaphie  est  faite  tout  de  suite  après  la 
délivrance,  on  dit  qu'elle  est  immédiate.  En  la  pratiquant  à  ce 
moment,  on  n'a  aucun  avivement  à  effectuer,  et  on  peut  pro- 
céder immédiatement  à  la  suture,  sans  opération  préliminaire. 
Il  faut  donc  préférer  la  périnéorrhaphie  immédiate,  mais  elle 
n'est  pas  toujours  possible  ;  quelquefois,  en  effet,  le  périnée 
est  contus  et  œdématié,  ou  bien  il  est  le  sièo-e  d'une  infil- 
tration  sanguine,  et  l'on  prévoit  que  les  lèvres  de  la  plaie 
vont  se  gangrener  ;  dans  ces  conditions,  la  réunion  par  pre- 
mière intention  étant  douteuse,  il  est  prudent  de  renoncer  à  la 
suture  immédiate. 

L'opération  doit  alors  être  retardée,  et  on  n'intervient 
qu'au  bout  de  quelques  jours,  mais  avant  que  la  cicatrisa- 
tion de  la  plaie  soit  complète  :  on  fait  ainsi  une  périnéor- 
rhaphie dite  secondaire.  On  attend  que  les  tissus  aient  repris 
de  la  vitalité  et  que  la  plaie  soit  bourgeonnante,  ce  qui  de- 
mande 5  jours,  8  jours  ou  daA'anlage  ;  puis,  si  l'état  général 
de  la  femme  est  bon,  on  procède  à  la  suture.  Le  premier  temps 
de  l'opération  consiste  dans  l'avivement  de  la  solution  de  con- 
tinuité, sans  lequel  la  réunion  ne  se  ferait  pas.  On  commence 
donc  par  gratter  fortement  la  surface  de  la  plaie  avec  une 
curette  tranchante,  pour  aviver  les  bourgeons  charnus,  ce  qui 
rajeunit  la  plaie  en  quelque  sorte,  et  la  transforme  en  une  sur- 
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face  unie,  rouge  et  saignante  dont  les  deux  moitiés  se  soude- 
ront bien.  La  suture  est  le  second  temps  de  l'opération  ;  on 
y  procède  avec  toutes  les  précautions  indiquées  plus  haut. 

Quand  on  n'intervient  pas,  la  déchirure  périnéale  se  cicatrise 
très  lentement,  et  sa  cicatrisation  peut  exiger  quelques  semai- 
nes. En  ce  cas,  si  on  opère  quand  l'état  puerpéral  est  passé, 
on  fait  une  périnéorrliaphie  tardive^  telle  que  la  pratiquent 
communément  les  chirurgiens. 

Pour  toutes  ces  plaies  périnéales,  qu'elles  soient  pansées  à 
plat  ou  réunies,  soit  par  des  serres-fmes,  soit  par  des  points  de 
suture,  le  pansement  doit  être  soigneusement  antiseptique  et 
souvent  renouvelé.  A  l'aide  d'un  insufllateur,  on  projette  de  la 
poudre  d'iodoforme  ou  de  salol  sur  les  lèvres  de  la  ligne  de 
réunion  ;  par-dessus  on  applique  un  morceau  de  gaze  iodo- 
formée  ou  salolée,  et  le  tout  est  recouvert  d'un  tampon  de 
coton  ou  d'étoupe  au  sublimé. 

B.  —  Déchirures  du  vagin.  —  Les  déchirures  du  vagin 
réclament  un  traitement  qui  varie  avec  leur  siège,  leur  étendue, 
leur  profondeur  et  l'état  des  tissus  déchirés. 

Les  lésions  offrent  souvent  la  disposition  suivante  :  la 
muqueuse  vaginale,  œdématiée,  déchiquetée,  apparaît  sous 
forme  de  lam])eaux  qui  pendent  à  la  vulve;  c'est  qu'elle  a 
été  chassée  au-devant  de  la  téte  du  fœtus,  et  décollée  de 
ses  attaches  profondes.  Il  est  bon  de  repousser  ces  lambeaux 
à  la  place  qu'ils  occupaient  avant  le  décollement,  et  de  les 
y  maintenir  avec  de  la  gaze  iodoformée,  on  les  voit  alors,  en 
effet,  très  souvent,  se  souder  à  la  paroi  vaginale  dont  ils 
avaient  été  séparés.  Si,  au  contraire,  on  les  abandonne  à 
eux-mêmes,  ils  se  cicatrisent  isolément,  et  forment  à  la  vulve 
des  prolongements  de  volume  variable,  plus  ou  moins  analo- 
gues aux  caroncules  myrtiformes  résultant  de  la  déchirure  de 
l'hymen;  plus  tard  même,  ces  ])rolongements  peuvent  deve- 
nir gênants,  à  tel  point  que  les  malades  en  demandent  quel- 
quefois, l'ablation.  La  cicatrisation  vicieuse  de  ces  lambeaux 
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s'accompagne  souvent  de  suppuration;  d'autres  fois,  ils  se 
sphacèlent  parce  qu'ils  ne  tiennent  plus  que  par  un  mince 
pédicule.  Dans  ce  cas,  comme  dans  ceux  où  les  lambeaux  flot- 
tants n'ont  pas  assez  de  vitalité  pour  se  greffer,  le  mieux  sera 
de  les  exciser,  pour  éviter  à  la  femme  les  dangers  de  la  sup- 
puration ou  de  la  gangrène  ;  l'excision  se  fera  facilement  et  sans 
danger,  pourvu  qu'on  se  serve  de  ciseaux  aseptiques. 

Si  le  vagin  est  contus,  œdématié,  infdtré  de  sang,  comme 
cela  arrive  quelquefois,  particulièrement  chez  les  femmes 
albuminuriques,  il  n'y  aura  pas  lieu  d'instituer  un  traitement 
actif  immédiat  ;  on  renoncera  donc  à  la  suture,  et  on  se  con- 
tentera de  simples  injections  vaginales  antiseptiques,  qu'on 
ferait  suivre  d'un  tamponnement  modéré  du  vagin  à  la  gaze 
iodoformée,  dans  le  cas  où  les  plaies  donneraient  lieu  à  un  suin- 
tement sanguin  important. 

Les  petites  déchirures  ne  réclament  pour  elles-mêmes  au- 
cun traitement  particulier.  Il  n'en  est  pas  toujours  de  même 
des  déchirures  moyennes,  et  surtout  des  grandes  déchirures. 
Ici,  la  solution  de  continuité  est,  en  général,  longitudinale, 
simple  ou  double,  et  suit  habituellement,  à  droite  et  à  gauche, 
la  colonne  postérieure  du  vagin  qu'elle  peut  détacher  presque 
entièrement,  et  les  surfaces  ainsi  mises  à  vif  représentent  un 
grand  triangle  tronqué  et  allongé,  dont  la  base  répond  à 
la  peau  du  périnée.  Mais  presque  toujours,  quelle  que  soit 
l'importance  de  la  solution  de  continuité  du  vagin,  c'est  la 
déchirure  périnéale  qui  commande  la  conduite  à  tenir,  et  dé- 
cide l'accoucheur  à  pratiquer  la  suture.  Dans  ce  cas,  il  com- 
mence par  placer  les  fils  profonds  du  périnée  en  ayant  soin 
de  les  faire  passer  dans  les  lèvres  des  plaies  vaginales  ;  puis 
il  applique  des  sutures  vaginales  au  catgut  dans  les  points 
que  les  fils  périnéaux  n'auront  pas  réunis.  La  suture  à  points 
séparés  sera  adoptée  de  préférence,  car  elle  est  plus  facile  à 
exécuter  que  la  suture  en  surjet. 

Quant  aux  déchirures  du  cul-de-sac  postérieur  du  vagin  ^ 
avec  pénétration  dans  le  péritoine,  elles  ont  été  longtemps  assi- 
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niilées,  comme  gravité,  aux  ruptures  de  l'utérus.  Aujourd'hui, 
elles  ne  sont  pas  aussi  redoutées,  car  elles  ne  s'accompagnent 
ordinairement  ni  de  sliock  grave,  ni  d'hémorrliagio.  Toutefois, 
elles  exposent  à  la  péritonite,  si  les  précautions  antiseptiques 
ne  sont  pas  prises  avec  la  plus  grande  sévérité.  Jl  faudra  donc, 
sans  tarder,  procéder  à  une  désinfection  parfaite  du  vagin  et  de 
la  plaie  vaginale  avec  la  solution  de  sublimé  ;  bien  entendu,  on 
aura  fait  également  une  injection  intra-utérine,  absolument  indis- 
pensable ici.  Mais  cela  ne  sulîit  pas,  et  il  convient  d'examiner 
directement  la  plaie,  en  la  mettant  à  nu  à  l'aide  de  valves  ;  c'est  la 
seule  façon  de  s'assurer  que  l'intestin,  Tépiploon,  etc.,  n'y  ont 
pas  fait  hernie  et,  dans  le  cas  où  cela  serait,  il  faudrait  les  repous- 
ser dans  le  péritoine.  Si  les  lèvres  de  la  plaie  vaginale  sont 
régulières,  on  pourra  procéder  à  leur  suture  avec  du  catgut,  en 
ayant  soin  de  ménager  une  ouverture  pour  le  passage  d'un  tube 
à  drainage  ou  d'une  mèche  de  gaze  iodoformée  ;  si,  au  contraire, 
la  plaie  est  irrégulière  et  de  mauvais  aspect,  si  surtout  l'écou- 
lement utérin  est  fétide,  et  fait  craindre  (|ue  le  péritoine  ait  été 
infecté,  il  sera  plus  prudent  de  laver  soigneusement,  avec  des 
tampons  trempés  dans  la  solution  de  sublimé,  les  lèvres  de 
cette  plaie,  ainsi  que  les  parties  voisines,  et  d'introduire,  par  la 
brèche  vaginale  lixée  à  l'aide  de  pinces  à  griffes,  une  longue 
mèche  de  gaze  iodoformée,  qui  pénétrera  dans  le  péritoine, 
assurera  l'asepsie  de  cette  séreuse,  et  au  besoin  son  drai- 
nage. Mieux  vaut  ])rocéder  ainsi  que  de  faire  au  dessus  de  la 
plaie  des  injections  qui  risqueraient  de  s'épancher  dans  la 
cavité  péritonéale,  et  d'y  déterminer  une  inflammation  qui 
ne  se  serait  peut-être  pas  produite  sans  cela. 

Par-dessous  ce  pansement,  on  bourrera  le  vagin  de  gaze 
iodoformée  et  on  laissera  le  tout  en  place  le  plus  longtemps 
possible;  toutefois  on  retirerait  le  tamponnement  vaginal  au 
bout  de  24  ou  de  48  heures  environ,  s'il  était  imbibé  de 
sang,  ou  si  la  malade  présentait  une  élévation  de  tempéra- 
ture. Dans  le  premier  cas,  on  appliquera  un  nouveau  tampon 
occlusif;  dans  le  second  cas,  on  recherchera  attentivement 
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la  cause  de  rinfection,  et  on  agira  suivant  les  indications  : 
injection  intra-utérine,  irrigation  de  toutes  les  parties  voisines 
de  la  plaie  vaginale,  etc. 

En  somme,  la  rupture,  même  pénétrante,  du  cul-de-sac 
postérieur  du  vagin  n'est  plus  à  l'heure  actuelle  d'un  pronostic 
fatal,  puisque  avecdes  soins  antiseptiques  bien  entendus,  on 
peut  éviter  la  péritonite. 

C.  —  Déchirures  du  col.  —  Les  déchirures  du  col,  quand 
elles  remontent  très  haut,  jusqu'à  l'orifice  interne  ou  au  seg- 
ment inférieur,  doivent  être  rangées  parmi  les  ruptures  propre- 
ment dites  de  Futérus,  dont  je  vous  parlerai  bientôt  ;  ici,  je  n'ai 
en  vue  que  les  déchirures  du  museau  de  tanche.  Ces  déchirures, 
qui  sont  à  ce  point  fréquentes  qu'on  peut  les  considérer  comme 
presque  constantes  chez  les  primipares,  offrent  des  caractères 
très  variables  :  tantôt,  c'est  une  simple  dilacération  occupant  le 
plus  souvent  l'une  des  commissures  cervicales,  particulièrement 
la  gauche  ;  tantôt,  il  y  a  plusieurs  déchirures  qui  divisent  le  col 
en  autant  de  segments;  d'autres  fois  enfin,  c'est  un  véritable 
lambeau  qui  s'est  détaché  du  col  auquel  il  ne  tient  plus  que 
par  un  mince  pédicule,  et  qui  peut  descendre  jusqu'à  la  vulve. 

Faut-il  se  contenter  de  repousser  ces  lambeaux  dans  le 
haut  du  vagin,  et  abandonner  ces  déchirures  à  une  cicatrisa- 
tion spontanée,  en  se  bornant  à  pratiquer  des  injections  anti- 
septiques ?  Cela  suffit  presque  toujours,  et  nombre  de  fois  j'ai 
été  étonné  de  voir  des  lambeaux  de  col  presque  complètement 
détachés,  reprendre  d'eux-mêmes  leur  place,  et  se  cicatriser 
in  situ,  sans  laisser  de  déformation;  mais,  pour  mieux  assurer  le 
succès,  il  convient  de  favoriser  la  coaptation  de  ces  lambeaux 
par  un  pansement  compressif  à  la  gaze  iodoformée. 

Doit-on,  au  contraire,  abaisser  le  col  de  l'utérus  à  la  vulve, 
et  affronter  les  bords  de  la]  déchirure  par  quelques  points  de 
suture  au  catgut?  C'est  la  tendance  actuelle,  et  les  promoteurs 
de  ce  mode  d'intervention  y  voient  les  avantages  suivants  : 
arrêter  l'hémorrhagie,  fermer  Fune  des  voies  par  lesquelles 
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rinfection  puerpérale  pourrait  pénétrer  dans  Torganisme, 
prévenir  Tectropion  du  col  et  Tendométrite  consécutive.  J'ai 
déjà  examiné  en  partie  cette  question,  lorsque  j'ai  parlé  des 
hémorrhagies  provenant  du  col  (voyez  p.  438  ;  il  me  semble 
donc  inutile  d'y  insister  à  nouveau,  et  je  me  bornerai  à  dire 
que  jusqu'ici  j'ai  eu  très  rarement  recours  à  cette  pratique,  qui 
cependant  me  parait  être  très  rationnelle,  à  condition  qu'on 
n'en  abusera  pas,  et  qu'on  exécutera  l'opération  avec  la  plus 
rigoureuse  antisep.sie. 

D.  —  Ruptures  de  l'utérus  —  Il  est  certain  que  les  ruptures 
de  l'utérus  sont  actuellement  moins  fréquentes  qu'autrefois.  Cela 
tient  à  ce  que,  connaissant  mieux  le  mécanisme  de  leur  produc- 
tion, on  intervient  plus  rapidement  et  plus  judicieusement  pen- 
dant le  travail,  avant  que  n'éclate  le  segment  inférieur  de 
l'utérus,  surdistendu  et  anormalement  aminci.  Elles  sont  és-a- 
lement  moins  graves,  car  leur  traitement  a  profité  des  progrès 
réalisés  dans  l'antisepsie  et  dans  l'hémostase.  En  dehors  du 
shock,  en  effet,  contre  lequel  malheureusement  nous  n'avons 
pas  grand  recours,  les  femmes  ne  succombent  guère  qu  a  la 
suite  des  deux  complications  les  plus  ordinaires  de  la  rupture 
de  l'utérus  :  l'hémorrhagie  et  l'infection  avec  ou  sans  péri- 
tonite. C'est  donc  contre  ces  deux  accidents  que  le  traitement 
doit  être  dirigé,  et  il  se  trouve  que,  la  plupart  du  temps,  le 
traitement  qui  assure  l'hémostase  est  celui  qui  permet  le  mieux 
de  réaliser  l'antisepsie. 

Généralement,  l'utérus  se  rompt  après  un  travail  prolongé, 
quand  l'œuf  est  ouvert  depuis  longtemps,  le  liquide  amnioti- 
que fétide  et  septique,  et  lorsque  la  parturiente,  épuisée  par 
le  travail,  est  déjà  infectée.  Alors,  au  moment  de  la  rupture, 
la  plaie  utérine,  le  péritoine,  le  tissu  cellulaire  du  ligament 
large  et  de  la  fosse  iliaque  sont  baignés  par  les  liquides  qui 
s'écoulent  de  la  cavité  amniotique,  maculés  par  l'enduit  sé- 
bacé, le  méconium  et  le  sang  qui  charrient  avec  eux  une  multi- 
tude de  microbes  pour  lesquels  ils  constituent  d'excellents 
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terrains  de  culture.  Ce  sont  là  des  conditions  défavorables, 
qui,  fort  heureusement,  ne  se  rencontrent  pas  toujours,  car  la 
rupture  peut  se  produire  en  dehors  de  toute  infection  préalable. 
Malgré  cela,  même  dans  les  cas  où  les  liquides  qui  s'épan- 
chent dans  le  péritoine  et  le  tissu  cellulaire  sous-péritonéal  ne 
seraient  pas  septiques,  ils  ne  tarderaient  pas  à  le  devenir  secon- 
dairement, si  on  ne  prenait  pas  des  précautions  d'antisepsie  mi- 
nutieuse ;  il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  que  l'état  de  déchéance 
dans  lequel  le  shock  et  une  hémorrhagie  grave  mettent  la 
femme,  prédispose  singulièrement  à  l'infection.  J'ajouterai 
que  la  plaie,  qui  résulte  de  la  rupture,  est  souvent  irrégulière, 
déchiquetée,  contuse  ;  que  la  vascularisation  de  ses  bords  est 
affaiblie,  ce  qui  favorise  la  production  de  la  gangrène  ;  que 
l'utérus  lui-même,  si  la  déchirure  est  très  étendue,  si  de  gros 
vaisseaux  du  ligament  large  sont  rompus,  ne  reçoit  plus  la 
quantité  de  sang  normale,  ce  qui  le  met  dans  un  état  de  ré- 
ceptivité particulière  pour  l'inflammation;  enfin,  que  le  péritoine 
du  ligament  large  et  de  la  fosse  iliaque,  soulevé,  décollé,  in- 
filtré de  sang,  se  trouve  dans  des  conditions  tout  aussi  mau- 
vaises pour  résister  à  l'invasion  des  microbes.  C'est  en  vue 
d'éviter  tous  ces  accidents  que  le  traitement  doit  être  dirigé, 
et  celui-ci  variera  forcément  suivant  qu'on  interviendra  avant 
ou  après  la  terminaison  de  l'accouchement. 

Si,  au  moment  où  l'on  constate  une  rupture  de  l'utérus,  la 
femme  n'est  pas  encore  accouchée,  la  première  chose  à  faire, 
c'est  de  terminer  l'accouchement  le  plus  vite  possible  et  avec  le 
minimum  de  risques  pour  la  mère,  car  la  vie  du  fœtus  est 
presque  toujours  irrémédiablement  compromise. 

Deux  chemins  peuvent  être  suivis  :  on  peut  extraire  l'en- 
fant par  les  voies  naturelles  ou  par  une  ouverture  créée  au 
niveau  de  la  paroi  abdominale. 

En  général,  il  faut  faire  tous  ses  efforts  pour  extraire  le 
fœtus  par  les  voies  naturelles.  Si  c'est  la  tête  qui  se  présente, 
on  applique  le  forceps;  si  c'est  le  siège,  on  fait  des  tractions 
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sur  les  pieds  ;  mais  s'il  s'agit  de  l'épaule,  il  faut  savoir  qu'en 
faisant  la  version,  on  risque,  pendant  l'évolution  imprimée  au 
fœtus,  d'augmenter  les  dimensions  de  la  déchirure  de  l'utérus; 
c'est  dans  un  cas  de  ce  genre  que  j'ai  senti  très  nettement  la 
déchirure  de  l'utérus  s'agrandir  sous  ma  main,  en  produisant 
un  bruit  analogue  à  celui  qui  accompagne  la  déchirure  d'une 
étoffe  un  peu  usée.  On  fera  donc  de  préférence  la  décollation, 
en  se  servant  soit  de  mon  embryotome,  soit  des  ciseaux  de 
Dubois,  c'est-à-dire  d'instruments  qui  sectionnent  le  fœtus 
sans  lui  imprimer  de  mouvements,  comme  cela  îuirait  lieu 
si  on  avait  recours  au  crochet  de  Braun.  C'est  aussi  pour 
éviter  tout  traumatisme  nouveau  du  côté  de  l'utérus,  qu'on 
pratiquera,  si  Tenfant  est  mort,  la  perforation  du  crâne,  toutes 
les  fois  que  la  tête  seraarrétéepar  la  résistance  de  Forifice  utérin 
ou  par  un  rétrécissement  dul)assin,  qu'il  s'agisse  d'une  présen- 
tation du  sommet  ou  delà  face,  ou  que  la  téte  vienne  dernière. 

Mais  il  peut  être  impossible  d'extraire  l'enfant  par  les  voies 
naturelles,  c'est  le  cas.  par  exemple,  quand  l'enfant  est  passé 
en  totalité  dans  la  cavité  péritonéale  et  qu'on  n'arrive,  par  le 
toucher,  sur  aucune  partie  fœtale,  ou  quand  le  col  n'est  pas 
assez  dilaté,  ou  qu'il  est  le  siège  d'altérations  pathologiques, 
telles  que  cancer,  fibrome,  etc.  Dans  ces  conditions,  force  est 
d'avoir  recours  à  la  gastrotomie. 

Il  est  évident  qu'on  extraira  le  placenta  par  la  même  voie 
que  le  fœtus  ;  d'ailleurs  il  sera  toujours  facile  de  le  retrouver 
en  se  servant  du  cordon  ombilical  comme  guide. 

Quand  la  femme  est  accouchée,  que  le  fœtus  et  le  placenta 
ont  été  expulsés  ou  extraits,  quel  traitement  convient-il  d'ap- 
pliquer ?  Il  n'y  a  pas  lieu,  au  point  de  vue  de  l'antisepsie,  de 
distinguer  les  ruptures  complètes  des  ruptures  sous-périto- 
néales  ;  d'ailleurs,  le  diagnostic  de  ces  deux  variétés  de  rup- 
ture est  souvent  difficile  à  établir,  et  mieux  vaut  rester  dans  le 
doute  que  de  risquer,  pendant  l'examen  que  nécessiterait  un 
diagnostic  complet,  de  déchirer  le  péritoine  peut-être  encore 
intact.  La  seule  chose  qu'on  puisse  dire,  c'est  que,  dans  la 
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rupture  sous-péritonéale,  les  accidents  infectieux  sont  moins 
redoutables  que  dans  la  rupture  complète,  et  j'ai  vu  autrefois 
un  cas  de  ce  genre  être  suivi  de  guérison,  alors  qu'il  n'était 
pas  encore  question  d'antisepsie. 

Après  une  rupture  de  Futérus.  la  femme,  vous  le  savez,  est 
exposée  à  trois  dangers,  le  sliock,  l'hémorrhagie,  l'infection  ; 
les  deux  premiers  sont  immédiats,  le  dernier  est  tardif  et  peut 
être  quelquefois  évité  grâce  à  l'antisepsie. 

Autrefois,  les  mêmes  accidents  s'observaient  à  la  suite  des 
ruptures  de  Futérus,  mais  la  fréquence  des  complications 
inflammatoires  était  telle  qu'elle  dominait  en  quelque  sorte  la 
scène.  Aujourd'hui,  il  en  est  différemment,  et  si  nous  sommes  à 
peu  près  impuissants  contre  le  shock.  et  trop  souvent  encore 
pris  au  dépourvu  en  face  d'une  hémorrhagie  qui,  par  son 
importance,  a  déjà  mis  les  jours  de  la  femme  en  danger  avant 
qu'on  ait  eu  le  temps  de  lui  porter  secours,  nous  pouvons  du 
moins  lutter  victorieusement  contre  l'infection,  en  nous  oppo- 
sant à  sa  production  ou  à  son  extension  par  la  mise  en  œuvre 
d'une  antisepsie  rigoureuse. 

Contre  le  shock,  qui  emporte  un  très  grand  nombre  de 
femmes,  l'antisepsie  n'a  pas  d'action.  Mais  il  convient  de 
se  rappeler  que,  chez  les  femmes  en  état  de  shock,  il  ne  faut 
pas  faire  usage  d'acide  phénique,  car  cet  agent,  produisant, 
à  la  suite  de  son  absorption,  de  l'abaissement  de  la  température 
et  quelquefois  même  du  collapsus,  son  emploi  pourrait  aggraver 
l'état  de  la  malade.  On  se  servira  donc  d'autres  antiseptiques. 

Quand  une  hémorrhagie  accompagne  la  rupture,  il  faut 
tout  d'abord  en  rechercher  le  siège,  pour  diriger  le  traitement 
en  conséquence.  L'hémorrhagie  peut  être  arrêtée  par  la  liga- 
ture, la  suture,  la  compression  à  l'aide  d'un  tamponnement. 
Souvent  ces  interventions  nécessitent  la  laparotomie  comme 
l'ont  montré  Winckel  (i)  et  Léopold  (2)  ;  mais,  en  tous  cas,  qu'il 

(1)  WIXCKEL.  Lehrhuch  der  Gehurtshiilfc,  18S9,  p.  563  (d'après  Léopold). 

(2)  Léopold,  Zur  Behandlung  der  Uterusruptur.  Archiv  f.  G-yndk,  1889^ 
t.  XXXVI,  2. 
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faille  ouvrir  le  ventre  pour  assurer  riiémostase,  ou  qu'on  puisse 
se  contenter  d'agir  par  les  voies  naturelles,  ces  interventions 
exigent  des  précautions  antiseptiques  que  j'aurai  à  développer 
en  m 'occupant  du  traitement  curatif  ou  préventif  de  l'infection  ; 
je  n'y  insisterai  donc  pas  en  ce  moment  pour  ne  pas  faire 
double  emploi.  D'ailleurs,  il  s'agit  là  d'une  question  encore  à 
l'étude  et  dont  la  solution  n'est  pas  définitive,  malgré  les 
progrès  réalisés  dans  ces  dernières  années. 

La  conduite  tà  tenir  pour  éviter  ou  combattre  U infection 
variera  suivant  que  l'accouchement  s'est  fait  par  les  voies 
naturelles  ou  que  le  fœtus  a  été  extrait  par  la  laparotomie. 

i"^  Ti'diLenioiL  antiseptique  de  la  raptare  de  Vatérus 
quand  le  fœtus  a  été  expulsé  ou  extrait  par  les  voies  natu- 
relles. —  Pour  assurer  l'antisepsie,  on  peut  instituer  l'un  des 
traitements  suivants  : 

Injections  antiseptiques  avec  ou  sans  drainage; 

Irrigation  continue  ; 

Tamponnement  intra-utérin  ; 

Laparotomie. 

a.  —  Injections  antiseptiques.  —  C'est  avec  les  injections 
antiseptiques  intra-utérines  et  vaginales,  que  j'ai  guéri  trois 
femmes  atteintes  de  rupture  de  l'utérus.  Au  premier  cas  de 
guérison  dont  je  fus  témoin,  j'éprouvai  une  grande  surprise, 
tant  ce  résultat  inattendu  me  parut  merveilleux  (c'était  en  1883) . 
J'en  fis  part  au  professeur  Depaul,  qui  eut  beaucoup  de  peine 
à  me  croire  et  m'alTirma  que,  dans  sa  longue  carrière  obsté- 
tricale, il  ne  se  souvenait  pas  d'avoir  vu  une  seule  femme 
guérir  d'une  rupture  de  l'utérus.  Depuis  cette  époque,  les 
cas  de  guérison  se  sont  multipliés. 

Pour  faire  ces  injections  intra-utérines  antiseptiques,  on 
introduit  la  canule  jusqu'au  fond  de  l'utérus,  au  delà  par 
conséquent  du  siège  de  la  rupture  ;  mais  il  faut  la  pousser  avec 
précaution  pour  ne  pas  l'engager  entre  les  lèvres  de  la  solution 
de  continuité,  et  de  là  dans  le  péritoine.  On  fait  alors  couler  le 
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liquide  doucement  et  sous  une  pression  très  faible.  Dans  la 
plupart  des  cas  les  injections  intra-utérines  seront  répétées 
fréquemment,  pour  qu'il  ne  reste  dans  l'utérus  ni  détritus,  ni 
liquides  susceptibles  de  se  putréfier;  on  y  associe  des  injec- 
tions vaginales. 

Pratiquées  de  cette  façon,  les  injections  intra-utérines  n'of- 
frent aucun  danger  ;  mais,  comme  elles  doivent  être  renou- 
velées plusieurs  fois  et  qu'on  risque,  par  conséquent,  malgré 
toute  l'habileté  déployée,  de  faire  pénétrer  la  canule  dans  le 
péritoine,  quelques  accoucheurs  préfèrent  avoir  recours  au 
drainage.  Dans  ce  but,  ils  enfoncent  dans  l'utérus,  à  côté  l'un  de 
l'autre,  deux  gros  tubes  de  caoutchouc,  qui  vont  jusqu'au  fond 
de  l'organe.  Dès  lors,  pour  faire  des  injections  intra-utérines,  on 
n'est  plus  obligé  d'introduire  à  chaque  fois  une  canule  jusqu'au 
fond  de  la  matrice  ;  il  suffit  d'adapter  l'injecteur  à  l'un  des  tubes, 
le  liquide  passe  dans  l'utérus,  baigne  la  solution  de  continuité 
et  sort  par  l'autre  tube,  ou  passe  entre  ce  dernier  et  le  col  pour 
s'écouler  au  dehors.  Dans  l'intervalle  des  irrigations,  ces  tubes 
à  drainage  assurent,  en  outre,  Técoulement  des  produits  de 
sécrétion  de  l'utérus. 

Chez  les  trois  femmes  dont  j'ai  observé  la  guérison,  la  pre- 
mière injection  avait  été  intra-utérine,  mais  les  autres  injec- 
tions ont  été  vaginales,  ou  portées  jusqu'au  niveau  seulement 
du  siège  de  la  rupture. 

Pour  toutes  ces  injections,  j'ai  employé  la  liqueur  de  van 
Swieten  pure,  et  je  n'ai  constaté  chez  mes  malades  aucun 
accident  d'intoxication  mercurielle  ;  mais  j'ai  remarqué  que  la 
muqueuse  du  vagin  devenait  jaune,  dure  et  comme  tannée,  pro- 
bablement sous  l'influence  de  l'alcool  contenu  dans  la  liqueur  de 
van  Swieten,  et  je  crois  que  l'absence  d'empoisonnement  par  le 
sublimé  tenait  précisément  à  ce  tannage  qui  empêchait  l'absorp- 
tion du  médicament.  Aujourd'hui,  dans  des  cas  semblables, 
j'emploierais  encore  le  sublimé  pour  faire  les  injections  utérines 
et  vaginales,  car  les  dangers  minimes  d'intoxication  par  le 
sublimé  sont  sans  importance,  si  on  les  compare  à  la  gravité 
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de  la  rupture  de  l'utérus;  toutefois,  j'abaisserais  le  titre  de  la 
solution,  mais  en  y  conservant  la  même  quantité  d'alcool,  et  je 
ferais  les  injections  avec  la  solution  suivante,  qui  ne  diffère  de 
la  liqueur  de  van  Swieten  que  par  une  proportion  cinq  fois 
moins  forte  de  sublimé  : 

Sublimé   0  gr.  20  centigr. 

Alcool   100  gr. 

Eau  distillée   900  gr. 

Vous  vous  servirez  donc  de  ce  liquide  et  vous  répéterez 
les  injections  très  fréquemment  pendant  plusieurs  jours.  Le 
liquide  antiseptique  détruira  les  microbes  qui  existent  dans 
les  voies  génitales,  y  compris  ceux  qui,  de  la  vulve  et  du 
vagin,  tondraient  à  remontsr  vers  la  cavité  utérine.  La  plaie 
de  l'utérus  sera  alors  à  l'abri  des  germes  et  pourra  se  réunir 
sans  suppuration  ni  putréfaction.  Le  sang  épanché  dans  le 
péritoine  et  dans  le  tissu  cellulaire  du  bassin,  se  résorbera 
aussi  peu  à  peu  sans  se^  décomposer.  Mais  il  est  bien  facile 
de  comprendre  que  malheureusement  les  injections  antisepti- 
ques n'auront  pas  une  efficacité  suffisante,  si  l'infection  a  déjà 
pénétré  dans  le  péritoine,  comme  c'est  le  cas,  par  exemple, 
quand  il  s'est  épanché  dans  cette  séreuse  du  liquide  amniotique 
putréfié.  Dans  ces  circonstances,  il  conviendra  d'attaquer 
le  mal  bien  plus  loin  (voyez  Laparotomie,  p.  459). 

b.  —  Irrigation  continue.  —  L'irrigation  continue  n'est  pas 
plus  puissante  que  les  injections  répétées.  Elle  a  d'ailleurs  l'in- 
convénient de  nécessiter  une  installation  spéciale;  de  plus, 
elle  devient  rapidement  fatigante  pour  la  malade.  Je  vous 
conseille  donc  de  lui  préférer  les  injections  intermittentes, 
auxquelles  vous  pourrez  même  adjoindre  le  drainage. 

Du  reste,  l'irrigation  continue  ne  pouvant  être  faite  qu'avec 
un  liquide  indifférent  ou  k  peine  antiseptique,  son  efïicacité 
serait,  selon  moi,  beaucoup  moindre  que  celle  des  injections 
intermittentes  pratiquées  avec  la  solution  de  sublimé. 

c.  —  Tamponnement  intra-utérin.  —  Les  injections  intra- 
utérines  sont  passibles  d'une  critique.  On  a  objecté,  en  effet, 
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que,  par  la  plaie  utérine,  le  liquide  de  l'injection  peut  pénétrer 
dans  le  péritoine,  et  déterminer  une  péritonite  qui,  sans  cela, 
ne  serait  peut-être  pas  survenue.  Gomment  éviter  cet  accident? 
En  recourant  au  tamponnement  intra-utérin.  Ce  tamponne- 
ment, qu'il  serait  préférable  d'appeler  pansement  intra-utérin, 
réalise  à  peu  près  les  mêmes  desiderata  que  les  injections, 
sans  présenter  l'inconvénient  que  je  viens  de  vous  signaler. 

Ce  pansement  est  fait  avec  de  la  gaze  iodoformée  de  la  façon 
suivante:  Après  une  toilette  vulvaire  et  une  injection  vaginale 
antiseptiques,  on  met  à  découvert  le  col  utérin  à  l'aide  de 
valves  de  Sims,  on  en  saisit  les  deux  lèvres  avec  des  pinces 
de  Museux,  et  on  l'abaisse  en  combinant  les  tractions  faites 
sur  ces  pinces  à  la  pression  exercée  sur  le  fond  de  l'utérus  par 
la  paroi  abdominale.  Le  col  et  le  segment  inférieur  de  l'utérus 
peuvent  alors  être  inspectés  dans  la  plus  grande  partie  de 
leur  étendue.  On  explore  la  solution  de  continuité  de  l'utérus 
et  au  besoin  on  applique  une  pince  hémostatique  sur  une 
artère  donnant  du  sang,  mais  il  est  rare  que  cela  soit  néces- 
saire. On  saisit  alors  avec  une  pince  tire-balle  les  bords  de 
la  déchirure  et  on  en  fait  une  toilette  minutieuse  avec  de 
petits  tampons  de  coton  hydrophile  trempés  dans  la  solution 
de  sublimé.  Si  l'on  voit  s'écouler  du  sang  par  la  plaie  uté- 
rine lorsqu'on  l'entr'ouvre,  c'est  qu'il  y  a  un  épanchement 
sanguin,  intra-  ou  sous-péritonéal  ;  dans  ce  cas,  il  sera  utile 
de  faire  par  la  plaie  une  injection  avec  de  l'eau  stérilisée  addi- 
tionnée de  chlorure  de  sodium  ou  mieux  d'acide  borique,  dans 
le  but  d'entraîner  le  sang  épanché  et  les  caillots. 

On  procède  ensuite  au  tamponnement  de  l'utérus.  A  cet 
effet,  on  introduit  jusqu'au  fond  de  l  organe,  une  première  bande 
de  gaze  iodoformée  de  dix  centimètres  de  largeur  environ,  dont 
le  chef  inférieur  reste  dans  le  vagin  ;  puis,  à  travers  la  plaie 
utérine,  on  glisse  une  seconde  bande  de  gaze  qui  va  se  perdre 
jusqu'à  une  certaine  distance  dans  la  profondeur,  soit  dans  le 
péritoine,  soit  dans  le  ligament  large,  suivant  que  la  rupture 
est  intra-  ou  extra-péritonéale.  Cela  fait,  on  retire  les  pinces  à 
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fixation,  et  on  continue  à  remplir  de  gaze  iodoformée  le  col 
et  le  vagin.  On  applique  enfin  un  bandage  abdominal  compres- 
sif,  dans  le  but  de  fixer  l'utérus  et  de  le  maintenir  abaissé.  Dès 
lors,  les  deux  lèvres  de  la  plaie  utérine,  appliquées  l'une 
contre  l'autre,  ne  donnent  plus  lieu  à  aucun  suintement  san- 
guin, et  s'il  n'est  passé  aucun  principe  septique  dans  le  péri- 
toine, la  guérison  pourra  être  obtenue. 

Au  bout  de  24  à  48  heures,  suivant  l'abondance  de  l'écou- 
lement, on  renouvellera  le  tamponnement  iodoformé  du  vagin, 
mais  on  maintiendra  plus  longtemps  celui  de  l'utérus.  La 
gaze  iodoformée  contenue  dans  cet  organe  réalise  le  drainage 
et  l'antisepsie  ;  elle  en  assure  également  l'immobilisation, 
condition  favorable  à  la  cicatrisation. 

Dans  le  but  de  faciliter  l'écoulement  des  liquides  périto- 
néaux,  on  a  conseillé  de  faire  passer  un  gros  drain  à  travers 
la  plaie  utérine  ;  ce  drain  servirait  même  ultérieurement  pour 
pratiquer  des  injections  dans  le  cas  de  septicémie.  Cette  pré- 
caution, qui  complique  beaucoup  les  choses,  me  semble 
inutile;  du  reste,  s'il  survenait  de  l'infection,  il  serait  toujours 
temps  d'introduire  un  drain,  par  le  vagin,  jusque  dans  le  pé- 
ritoine, ou,  ce  qui  serait  préférable,  de  pratiquer  la  laparotomie, 
pour  attaquer  le  mal  à  sa  source,  ainsi  que  nous  allons  le  voir. 

d.  —  Laparotomie.  —  Il  n'est  pas  toujours  possible,  en 
effet,  ni  rationnel,  même  lorsqu'on  a  été  assez  heureux  pour 
extraire  l'enfant  par  les  voies  naturelles,  de  se  contenter  de 
ces  interventions  assez  simples  :  injections  intermittentes, 
pansements  intra-utérins,  et  assez  souvent  on  est  obligé  de 
recourir  à  la  laparotomie,  pour  assurer  une  meilleure  anti- 
sepsie, comme  c'est  le  cas,  par  exemple,  quand  l'œuf  est 
putréfié,  quand  la  vessie  est  déchirée  en  même  temps  que 
l'utérus,  ou  bien  quand  le  sang  continue  à  s'épancher  dans 
la  cavité  péritonéale.  Quoi  qu'il  en  soit,  toutes  les  fois  qu'il 
n'y  aura  pas  d'indication  spéciale  à  pratiquer  la  laparotomie, 
on  devra  se  contenter  d'intervenir  par  les  voies  naturelles, 
car  le  traitement  est  plus  simple,  et  on  n'ajoute  pas  un 
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nouveau  traumatisme  à  celui  déjà  si  grave  de  la  rupture.  C'est 
d'ailleurs  l'opinion  que  professe  la  majorité  des  accoucheurs. 

Il  en  est  cependant  qui  veulent  que,  même  lorsqu'on  a  pu 
extraire  le  fœtus  par  lesvoiesnaturelles,  on  ait  toujours  recours  à 
l'ouverture  du  ventre  pour  traiter  directement  la  plaie  uté- 
rine et  pour  faire  la  toilette  complète  du  péritoine. 

De  toutes  façons,  quand  le  ventre  est  ouvert,  on  se  conduira 
comme  si  l'enfant  avait  été  extrait  par  la  laparotomie. 

2°  Traitement  antiseptique  de  la  rupture  de  V utérus  quand 
le  fœtus  a  été  extrait  par  la  laparotomie.  —  Suivant  les  cas, 
on  adoptera  l'un  des  traitements  que  voici  : 

Toilette  du  péritoine  ; 

Suture  de  l'utérus  ; 

Suture  utéro-pariétale  ; 

Tamponnement  utérin  et  péritonéal  ; 

Amputation  de  Tutérus. 

a.  —  Toilette  du  péritoine.  —  On  ne  doit  jamais  se  con- 
tenter de  la  toilette  simple  du  péritoine,  il  faudra  toujours  y 
associer  l'un  des  traitements  décrits  ci-dessous  et  qui  s'adres- 
sent particulièrement  à  la  plaie  utérine.  La  toilette  périto- 
néale  no  sera  faite  qu'avec  de  l'eau  boriquée  à  30  p.  1.000  ou 
de  l'eau  salée  à  6  p.  1.000,  car  ces  liquides  sont  ceux  qui  al- 
tèrent le  moins  Tépitliélium  de  la  séreuse;  or,  on  sait  aujour- 
d'hui qu'un  péritoine  sain  est  moins  exposé  à  l'infection  qu'un 
péritoine  dépouillé  d'épithélium  (1). 

Avec  Tinjecteur,  on  fait  donc  passer  dans  la  cavité  périto- 
néale,  et  sous  une  pression  assez  faible,  de  Feau  boriquée 
qu'on  dirige  spécialement  au  niveau  du  petit  bassin,  autour 
de  l'utérus,  dans  tous  les  points  où  il  s'est  épanché  du  liquide 
amniotique  et  du  sang.  On  continue  l'injection  jusqu'à  ce  que 
le  liquide  ressorte  clair;  puis,  avec  des  éponges  ou  des  com- 
presses de  mousseline,  les  unes  et  les  autres  stérilisées,  mais 

(1)  Delbet  et  de  Geand'maison.  De  l'action  des  antiseptiques  sur  le  péri- 
toine. Annales  de  gynécologie^  janvier,  février  et  mars  1891. 
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non  imprégnées  de  sublimé  ni  d'acide  phénique,  on  termine 
la  toilette  du  péritoine  en  enlevant  les  liquides,  le  sang,  les 
caillots,  Fenduit  sébacé,  etc. 

La  toilette  du  péritoine  n'est,  en  somme,  q^ie  le  préliminaire 
ou  le  complément  des  traitements  qui  vont  suivre. 

b.  —  Suture  de  l'utérus.  —  Laisser  la  plaie  utérine  ouverte, 
c'est  laisser  aux  lochies  une  voie  d'écoulement  vers  la  cavité 
péritonéale  et  par  conséquent  exposer  la  femme  aux  dangers 
d'une  infection  secondaire.  Il  convient  donc  de  suturer  la 
plaie  utérine.  Ce  sera  possible,  si  cette  plaie  est  régu- 
lière, et  si  elle  n'est  pas  infiltrée  de  sang  ;  on  devra  alors 
procéder  à  la  suture,  comme  on  le  fait  à  la  suite  de  l'opération 
césarienne.  Quand,  au  contraire,  les  lèvres  de  la  plaie  sont 
déchiquetées,  infdtrées,  et  qu'elles  menacent  de  se  gangrener, 
on  se  trouvera  bien  d'en  réséquer  une  certaine  étendue  à  droite 
et  à  gauche,  jusqu'à  ce  qu'on  soit  arrivé  dans  du  tissu  sain  ; 
on  favorise  ainsi  la  réunion  par  première  intention.  On  fera 
ensuite  deux  rangées  de  sutures  :  les  unes,  profondes,  affrontant 
la  couche  musculaire  et  la  séreuse,  les  autres,  superficielles, 
iutéressant  seulement  le  péritoine  ;  la  muqueuse  ne  sera  pas 
traversée  par  les  fils,  afin  que  les  anses  des  sutures  ne  plon- 
gent pas  dans  la  cavité  utérine  où  elles  seraient  en  contact 
avec  les  lochies  qui  pourraient  les  infecter. 

Si  la  vessie  est  déchirée,  la  suture  devra  porter  également 
sur  cet  organe,  et  on  fera  ici  encore,  deux  plans  de  sutures, 
un  plan  profond  n'intéressant  pas  la  muqueuse  vésicale  et 
un  plan  superficiel.  La  déchirure  de  la  vessie,  compliquant 
la  rupture  de  l'utérus,  est  une  des  indications  les  plus  pressan- 
tes de  la  laparotomie.  Non  suturée,  en  effet,  la  vessie  laisserait 
l'urine  s'épancher  dans  le  péritoine,  ce  qui  déterminerait  les 
accidents  les  plus  redoutables.  D'ailleurs,  quel  que  soit  le  trai- 
tement institué,  la  rupture  de  l'utérus  compliqi^ée  de  déchirure 
de  la  vessie  comporte  un  pronostic  presque  fatal. 

Les  sutures  utérines  achevées,  on  termine  l'opération  par 
une  toilette  du  péritoine,  et  on  ferme  la  plaie  abdominale  en 
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ménageant  à  son  angle  inférieur  une  place  pour  un  gros  tube 
à  drainage  ou  une  mèche  de  gaze  iodoformée.  On  retire  le  tube 
ou  la  mèche  au  bout  de  48  heures  environ. 

c.  —  Suture  utéro-pariétale.  —  Il  arrive  malheureusement 
quelquefois  que  la  plaie  utérine  est  à  ce  point  irrégulière  et 
contuse,  que  la  suture  en  devient  impossible  ou  qu'elle  ex- 
poserait, si  elle  était  pratiquée,  au  sphacèle  des  bords  de  cette 
plaie.  Néanmoins,  on  peut  encore  isoler  la  cavité  utérine  de 
la  cavité  péritonéale.  en  ayant  recours  à  la  suture  utéro-pariétale, 
semblable  à  celle  que  Lestocquoy  a  imaginée  pour  Topération 
césarienne,  c'est-à-dire  qu'on  réunit  par  des  points  de  suture 
les  lèvres  de  la  plaie  utérine  à  celles  de  la  plaie  abdominale. 
Les  lochies  s'écoulent  alors  soit  par  les  voies  naturelles, 
soit  par  l'ouverture  abdominale,  mais  elles  ne  tombent  pas 
dans  le  péritoine. 

Avant  de  procéder  à  la  suture  utéro-pariétale,  il  est  évident 
qu'on  doit  faire  une  toilette  minutieuse  du  péritoine,  pour  ne  pas 
y  enfermer  du  sang,  des  caillots,  et  de  l'enduit  sébacé,  qui  s'y 
putréfieraient  ;  d'ailleurs,  on  assurera  le  drainage  péritonéal 
en  faisant  passer  par  l'angle  inférieur  de  la  plaie,  soit  un  tube 
de  caoutchouc  perforé,  soit  une  mèche  de  gaze  qui  sera  placée 
sur  les  parties  latérales  de  l'utérus.  On  introduit  également, 
dans  le  sac  formé  par  Futérus  et  ouvert  au  dehors,  un  tampon 
de  gaze  iodoformée  sortant  par  la  plaie  abdominale.  En  résumé, 
on  draine  séparément  le  péritoine  et  la  cavité  utérine. 

On  réunirait  de  la  même  façon  la  vessie  à  la  paroi  abdomi- 
nale, s'il  était  impossible  de  la  suturer  isolément. 

d.  —  Tamponnement  utérin  et  péritonéal. —  Dans  certains 
cas  où  la  suture  utérine  et  la  suture  utéro-pariétale  ont  été  recon- 
nues impraticables,  on  y  a  renoncé  et  on  s'est  contenté  d'un 
pansement  disposé  de  la  façon  suivante  :  Après  avoir  fait  la 
toilette  de  l'utérus  et  avoir  réséqué  les  bords  infiltrés  de  sa 
déchirure,  on  a  tamponné  cet  organe  à  l'aide  d'une  bande  de 
gaze  iodoformée  dont  l'une  des  extrémités  correspondait  au 
fond  de  l'utérus  et  dont  l'autre  se  trouvait  dans  le  vagin  ;  puis, 
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après  avoir  refoulé  le  fond  de  Tutérus  vers  la  cavité  pelvienne, 
de  manière  à  mettre  autant  que  possible  en  contact  les  bords 
de  la  rupture,  on  les  a  recouverts  ainsi  que  les  parties  voisines 
avec  une  autre  bande  de  gaze  iodo formée  qui  ressortait  par 
Tangle  inférieur  de  la  plaie  abdominale.  Dans  un  cas  de  Léo- 
pold  (1),  où  l'utérus  était  déchiré  dans  les  deux  tiers  de  sa  cir- 
conférence, la  bande  de  gaze  iodoformée,  recouvrant  la  déchi- 
rure, partait  du  cul-de-sac  de  Douglas,  contournait  la  partie 
latérale  droite  et  la  partie  antérieure  de  Tutérus  et  ressortait 
par  la  plaie  abdominale.  Ce  fut  seulement  le  quinzième  jour  que 
Léopold  retira  ce  pansement  abdominal,  ainsi  que  le  tampon 
intra-utérin  qui  avait  été  appliqué  en  même  temps  par  le  vagin. 
La  femme  guérit. 

On  pourrait  même  se  contenter  du  tamponnement  des  culs- 
de-sac  péritonéaux  avec  de  la  gaze  iodoformée,  comme  le  fait 
Mikulicz,  sans  tamponner  simultanément  l'utérus.  Le  tampon 
serait  retiré  s'il  était  imbibé  de  liquide  ou  si  la  température 
s'élevait.  J'ai  eu  l'occasion  de  procéder  de  cette  façon  dans  un 
cas  de  rupture  de  l'utérus  survenue  au  4®  mois  de  la  gros- 
sesse (2\ 

Hémostase,  antisepsie,  drainage,  tels  sont  les  avantages 
de  ce  pansement  qui  peut,  vous  le  voyez,  rendre  de  réels  ser- 
vices dans  les  cas  les  plus  graves. 

e.  —  Amputation  de  V utérus.  —  Du  fait  de  sa  rupture, 
l'utérus,  séparé  de  ses  attaches  dans  une  étendue  plus  ou 
moins  grande,  contus,  infdtré  de  sang,  souvent  même  déjà 
infecté  par  du  liquide  amniotique  putréfié,  forme  une  masse  de 
tissus  atteints  dans  leur  vitalité,  prédisposés  au  sphacèle,  ou 
du  moins  éminemment  propres  au  développement  des  bactéries 
de  la  putréfaction  ou  de  la  septicémie  ;  en  débarrasser  la 
femme,  ce  serait  donc  mettre  celle-ci  dans  des  conditions 

(1;  LÉOPOLD.  Zur  Behandlung  der  Gebârmutter  Zerreissungen  wàhrend  der 
Geburt.  2*  Congrès  de  la  Société  allemande  de  gynccol.,  tenu  à  Halle,  1888. 

(2)  BONNAIRE.  Des  ruptures  vésico-utérines  dans  le  travail  de  l'accouchement. 
Archives  de  tocologie,  juin  1891,  p.  432. 
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moins  mauvaises.  Pour  remplir  cette  indication,  on  a  proposé 
d'amputer  l'utérus.  Rien  n'est  plus  rationnel;  malheureusement 
Famputation  de  l'utérus  produit  un  nouveau  traumatisme  qui 
vient  s'ajouter  à  celui  de  la  rupture,  et  augmente  par  consé- 
quent le  shock.  Cependant,  il  ne  faudrait  pas  hésitera  y  avoir 
recours  dans  les  conditions  que  je  viens  de  vous  faire  connaître. 

On  procédera  alors  à  Famputation  de  Futérus  comme  dans 
l'opération  de  Porro,  et  on  tâchera  de  porter  au-dessous  du 
siège  de  la  rupture,  le  lien  élastique  constricteur  du  pédicule; 
mais  cela  n'est  pas  toujours  réalisable,  principalement  quand 
la  rupture  est  transversale  et  occupe  la  partie  basse  du 
segment  inférieur  de  Futérus,  cas  dans  lesquels  la  vessie  est 
souvent  intéressée.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  amputera  Futérus, 
après  en  avoir  traversé  le  pédicule  avec  une  broche  passant 
au-dessous  du  lien  élastique.  (Voir  Opération  de  Porro.) 

Au  lieu  de  lixer  le  moignon  à  la  partie  inférieure  de  la  plaie 
abdominale,  on  l'a  encore  renversé  dans  le  vagin  par  la  déchi- 
rure du  cul-de-sac  postérieur  (1),  comme  cela  avait  été  pro- 
posé par  Porro  lui-même  pour  Fopération  césarienne.  Vous 
pourriez  également  emploverce  procédé,  si  vous  vous  trouviez 
en  présence  d'une  rupture  de  Futérus  compliquée  de  déchirure 
du  cul-de-sac  postérieur  du  vagin. 

S'il  est  difficile  ou  impossible  de  faire  une  hystérec- 
tomie  abdominale  bien  réglée,  parce  que  la  déchirure  du 
segment  inférieur  descend  trop  bas,  ou  que  le  décollement 
du  péritoine  est  trop  étendu,  peut-être  y  aurait-il  avantage  à 
procéder  de  la  façon  suivante  :  On  commencerait  par  lier  et  sec- 
tionner les  ligaments  larges  aussi  bas  que  possible,  puis  on 
amputerait  Futérus.  On  suturerait  ensuite  le  moignon  utérin 
qu'on  laisserait  dans  le  ventre  comme  Mermann  (2)  Fa  fait  dans 

(1)  Lauwees.  Un  cas  de  déchirure  de  l'utérus  et  du  vagin,  pendant  l'accou- 
chement,  traité  par  l'hystérectomie  abdominale.  Bulletin  de  V  Académie  de  méde- 
cine de  Belgique,  1892. 

(2)  Meemaxn.  Zur  Indication  und  Technik  der  Opération  naoh  Porro  bei 
Gebarmutterzerreissung.  Archiv  fUr  Gynàk.,  1S91,  t,  XXXIX,  p.  452. 
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un  cas,  ou  plus  simplement  encore,  on  tamponnerait  le  col 
de  l'utérus  et  les  surfaces  saignantes  de  la  cavité  pelvienne 
avec  de  la  gaze  iodoformée  dont  l'une  des  extrémités  descen- 
drait dans  le  vagin,  et  dont  l'autre  sortirait  par  l'angle  inférieur 
de  la  plaie  abdominale.  La  cicatrisation  se  ferait  au-dessus 
du  tampon,  et  la  fermeture  du  péritoine  s'effectuerait  par 
un  processus  analogue  à  celui  qui  préside  à  la  guérison  après 
l'hystérectomie  vaginale  quand  on  ne  suture  pas  le  péritoine. 

Théoriquement,  il  y  aurait  même  avantage,  au  point  de  vue 
de  l'antisepsie,  à  terminer  l'opération  par  une  extirpation  du 
col,  comme  on  le  fait  dans  l'opération  de  Freund,  mais  je  crain- 
drais qu'en  y  ayant  recours  on  ne  prolongeait  trop  longtemps 
l'intervention  au  grand  détriment  de  l'état  général  de  la  ma- 
lade. 


VII.  —  Antisepsie  relative  a  la  délivrance  artificielle 

La  délivrance  artificielle  cjui  était  autrefois  considérée  à 
juste  titre  comme  une  opération  très  dangereuse,  parce  qu'elle 
était  suivie  très  souvent  de  fièvre  puerpérale,  a  perdu  aujour- 
d'hui, grâce  à  l'antisepsie,  presque  toute  sa  gravité. 

Mais  si,  à  l'heure  actuelle,  l'infection  n'est  guère  à  craindre 
à  la  suite  des  délivrances  artificielles  pratiquées  par  les  ac- 
coucheurs qui  prennent  des  précautions  antiseptiques  minu- 
tieuses, il  ne  faudrait  pas  croire  cependant  que  cette  opéra- 
tion n'expose  plus  à  aucun  accident,  et  que  ses  difficultés 
ont  totalement  disparu.  Il  n'en  est  rien,  car  l'antisepsie 
peut  bien  mettre  à  l'abri  de  l'infection,  mais  elle  n'em- 
péche  en  aucune  façon  les  complications  et  les  accidents  inhé- 
rents à  l'opération  elle-même.  On  sera  donc,  comme  par  le 
passé,  exposé  à  laisser  dans  l'utérus  des  cotylédons  placen- 
taires et  des  membranes,  et  ceux  qui  opéreront  avec  pré- 
cipitation ou  avec  violence,  risqueront  encore  de  léser  la  paroi 


TARNIKR. 


SO 
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utérine,  voire  même  de  la  perforer  et  de  pénétrer  dans  la  cavité 
péritonéale. 

La  délivrance  artificielle  est  une  opération  d'urgence  au 
premier  chef,  que  tout  médecin  doit  savoir  faire  et  bien 
faire.  Elle  demande  beaucoup  de  soin,  d'attention  et  dlia- 
bileté;  elle  exige  aussi,  et  par  dessus  tout,  une  propreté  ou 
mieux  une  asepsie,  non  pas  relative,  mais  absolue  ;  c'est 
à  cette  seule  condition  qu'elle  sera  suivie  de  succès  presque 
constants.  S'il  est  indiscutable,  en  effet,  qu'on  pratique  plus 
habilement  cette  opération  aujourd'hui  qu'autrefois,  qu'on  en 
saisit  mieux  les  indications,  et  qu'on  intervient  dans  de  meil- 
leures conditions,  parce  qu'en  général  on  n'a  plus  recours, 
avant  de  l'entreprendre,  ni  à  l'administration  d'ergot  de  seigle, 
ni  à  des  tentatives  inconsidérées  de  délivrance  par  des  trac- 
tions prématurées  sur  le  cordon  ombilical,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  c'est  surtout  l'antisepsie  qui  en  a  amélioré  le 
pronostic.  Du  reste,  cette  année,  toutes  les  femmes  sans 
exception,  chez  lesquelles  nous  avons  été  obligés  de  la  prati- 
quer, ont  eu  des  suites  de  couches  absolument  physiologiques. 

Pour  vous  faire  connaître  les  précautions  antiseptiques  que 
la  délivrance  artificielle  nécessite,  je  suis  obligé  de  vous 
rappeler  sommairement  les  points  les  plus  importants  de 
son  manuel  opératoire,  car  il  est  impossible  de  dissocier 
ces  deux  choses. 

Quand  on  va  pratiquer  une  délivrance  artificielle,  il  faut  se 
souvenir  tout  d'abord  que  les  organes  génitaux  doivent  être 
absolument  aseptiques,  de  peur  que  les  microbes  qui  tapissent 
la  vulve  et  le  vagin  ne  soient  introduits  dans  l'utérus  avec  la 
main  qui  va  chercher  le  placenta.  Avant  de  commencer  l'o- 
pération, l'accoucheur  fera  donc  laver  et  savonner  la  région 
vulvaire  avec  une  solution  de  sublimé,  mais  il  donnera  lui- 
même  une  injection  vaginale  en  prenant  le  soin  de  frotter 
avec  deux  doigts  les  parois  du  vagin  dans  toute  leur  étendue. 
Après  avoir  retiré  sa  redingote  et  relevé  au-dessus  du  coude 


AXnSEPSIE   RELATHE  A   LA   DELIVRANCE  ARTIFICIELLE  467 


ses  manches  de  chemise,  il  se  désinfectera  les  deux  mains  et 
les  avant-bras,  car,  si  la  fationie  l'obliore  à  retirer  de  la  cavité 
ntérine  la  main  qui  a  commencé  à  décoller  le  placenta,  il  faut 
qu'il  puisse  introduire  l'antre  main  sans  tarder,  mais,  bien 
entendu,  après  un  nouveau  lavage  sommaire  dans  le  sublimé. 
La  malade  peut  rester  allongée  sur  son  lit,  cependant  il  est 
souvent  préférable  qu'elle  soit  placée  dans  la  posture  obstétri- 
cale, plus  commode  surtout  pour  les  commençants.  Ces 
précautions  prises,  on  procède  à  l'opération. 

On  introduit  donc  la  main  dans  l'utérus  ;  mais  laquelle  faut-il 
employer?  Celle  dont  la  face  palmaire  correspond  au  pla- 
centa, la  main  droite,  par  conséquent,  si  le  placenta  est  inséré 
sur  la  paroi  droite  de  l'utérus,  la  main  gauche  si  le  placenta 
est  à  gauche;  toutefois  comme  on  ignore  presque  toujours  le 
point  précis  de  l'implantation  placentaire,  on  commence  par 
introduire  la  main  la  plus  habile,  la  droite  habituellement  ; 
si  on  échoue  parce  que  l'insertion  du  placenta  est  à  gauche, 
on  retire  la  main  droite  pour  la  remplacer  par  la  gauche. 

La  face  dorsale  de  la  main,  le  poignet  et  Tavant-bras  étant 
enduits  de  vaseline  antiseptique  ou  simplement  d'eau  savon- 
neuse pour  faciliter  le  glissement,  on  insinue  doucement  dans 
la  vulve,  dans  le  vagin,  puis  dans  Tutérus.  en  suivant  le  cordon 
ombilical  qui  lui  sert  de  guide,  la  main  dont  les  doigts  sont 
disposés  en  cône.  Il  ne  faut  pas  oublier,  pendant  que  Tune  des 
mains  pénètre  dans  la  matrice  de  porter  l'autre  sur  la  paroi 
abdominale,  afin  d'appuyer  de  haut  en  bas  sur  le  fond  de 
l'utérus,  dans  le  but  d'immobiliser  cet  organe,  de  l'empêcher 
d'être  entraîné  en  haut  et  de  rompre  ses  attaches  vaginales  ; 
cette  main  doit,  en  outre,  surveiller  le  travail  de  décollement 
du  placenta. 

Ici,  une  question  se  pose  :  quel  chemin  doit-on  préférer  ? 
Faut-il  passer  entre  les  membranes  et  la  paroi  utérine  ou  pé- 
nétrer directement  dans  l'œuf  ?  Dans  ce  dernier  cas,  il  est 
vrai,  la  main  n'entre  pas  en  contact  avec  la  face  interne  de 
l'utéros,  ce  qui  diminue  les  chances  d'infection;  mais,  si  la 
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main  de  raccouclieur  est  aseptique,  si  les  organes  génitaux 
qu'elle  a  traversés  ont  été  bien  désinfectés,  ce  qui  doit  être, 
elle  n'entraîne  avec  elle  aucun  microbe  pathogène,  de  sorte 
que  l'opération  ne  peut  pas  occasionner  d'infection.  Quand,  au 
contraire,  la  main  pénètre  dans  le  sac  formé  par  les  membranes, 
ces  dernières,  en  la  coiffant  de  toutes  parts,  l'empêchent  assez 
souvent  de  s'insinuer  entre  le  placenta  et  l'utérus,  ce  qui 
augmente  les  difficultés  de  l'opération.  Je  vous  conseille  donc 
de  passer  entre  les  membranes  et  l'utérus.  Vous  remonterez 
alors,  en  suivant  la  face  externe  de  l'œuf,  jusqu'à  ce  que  vous 
soyez  arrivés  au  niveau  du  placenta. 

Si  vous  ne  trouvez  pas  facilement  A^otre  voie  le  long  de  la 
paroi  utérine,  pénétrez  hardiment  dans  la  cavité  amniotique, 
et  lorsque  vous  aurez  atteint  le  bord  déjà  décollé  du  placenta, 
déchirez  les  membranes  à  ce  niveau,  ce  qui  vous  permettra 
d'atteindre  la  face  externe  de  ce  placenta.  Si  aucune  portion  de 
la  circonférence  de  cet  organe  n'est  encore  décollée,  n'hésitez 
pas,  grattez  les  membranes  en  un  point  quelconque  de  leur 
surface,  de  préférence  à  leur  attache  au  bord  du  placenta, 
déchirez-les,  et  vous  arriverez  ainsi  sur  la  face  interne  de 
l'utérus,  en  dehors  de  l'œuf,  au  décollement  duquel  vous  pro- 
céderez ensuite. 

Gomment  faut-il  décoller  le  placenta  ?  Quelques  classiques 
écrivent,  et  les  élèves  répètent  avec  eux  :  Pour  décoller  le  pla- 
centa, on  glisse  la  main  à  plat  entre  la  paroi  utérine  et  la 
face  externe  du  placenta,  et  on  imprime  à  cette  main,  du  côté 
de  son  bord  cubital,  quelques  mouvements  analogues  à  ceux 
que  l'on  exécute,  lorsqu'on  A^eut  séparer  et  couper  avec  elle  les 
feuillets  d'un  livre.  Quant  à  moi,  je  ne  saurais  trop  protester 
contre-  ce  cliché  qu'on  reproduit  sans  cesse  et  qui  est  cepen- 
dant des  plus  mauvais.  En  réalité,  si  vous  voulez  détacher 
le  délivre  en  insinuant  le  bord  cubital  de  la  main  entre  le 
placenta  et  l'utérus,  vous  échouerez  presque  toujours  ;  vous 
ne  réussirez  que  dans  les  cas  les  plus  simples,  alors  que  le 
placenta,  déjà  décollé,  est  presque  libre  dans  la  cavité  utérine. 
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Mais  jamais  vous  ne  pourrez  détruire  par  ce  procédé  des 
adliérences  anormales  et  solides. 

Quand  le  placenta  est  réellement  adhérent,  il  faut  agir  autre- 
ment, et  l'attaquer  non  pas  avec  le  bord  de  la  main,  mais  avec 
le  bout  des  doigts.  On  commence  par  la  partie  déjà  décollée, 
et  Ton  gratte  lentement  la  paroi  utérine  pour  en  détacher  les 
cotylédons.  On  procède  à  petits  coups,  de  proche  en  proche, 
à  peu  près  comme  pour  enlever  la  peau  d'une  orange,  ou 
comme  fait  le  chirurgien  qui  veut  énucléer  une  tumeur  avec  ses 
doigts  :  le  placenta  crie  alors  sous  le  doigt  de  l'accoucheur, 
comme  la  tumeur  cric  sous  celui  du  chirurgien.  On  décolle 
sans  hâte,  sans  effort,  en  prenant  tout  le  temps  de  bien  faire,  et 
de  se  rendre  compte  des  progrès  du  décollement.  Lorsque 
celui-ci  est  achevé,  c'est-à-dire  quand  le  placenta  est  libre 
dans  l'utérus,  et  qu'on  ne  rencontre  plus  d'adhérences,  on 
saisit  le  délivre  à  pleine  main  et  on  l'entraîne  au  dehors. 
Mais  jamais  on  ne  doit  songer  à  extraire  le  placenta  avant 
qu'il  ne  soit  entièrement  décollé  ;  néanmoins  on  ne  prendra  pas 
pour  des  cotylédons  adhérents  le  relief  formé  quelquefois 
par  la  paroi  utérine  au  niveau  de  l'insertion  placentaire.  De 
plus,  on  se  gardera  bien  d'exercer  sur  le  placenta  des  trac- 
tions ayant  pour  but  d'effectuer  le  décollement  de  la  portion 
encore  adhérente  ;  par  cette  manœuvre,  absolument  condam- 
nable, on  ne  parviendrait  qu'à  déchirer  le  placenta  et  on  en 
laisserait  une  partie  dans  l'utérus. 

Si  le  placenta  est  adhérent  dans  toute  son  étendue,  ce 
qui  est  rare,  on  attaquera  de  préfénmce,  pour  commencer  le 
décollement  artificiel,  le  point  le  plus  élevé  du  délivre,  et  on 
descendra  peu  à  peu,  étage  par  étage,  grattant  toujours  avec 
l'extrémité  des  doigts  sur  toute  la  largeur  du  placenta,  jusqu'à 
ce  qu'on  soit  arrivé  à  son  extrémité  inférieure  qui  sera  libérée 
la  dernière.  Pendant  ces  manœuvres,  on  veillera  avec  le  plus 
grand  soin  à  ne  pas  détacher,  en  même  temps  que  le  placenta, 
le  tissu  propre  de  l'utérus,  et  surtout  à  ne  pas  perforer  ce 
dernier  organe.  Pour  cela,  la  main  appliquée  sur  la  paroi  ab- 
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dominale  et  qui  surveille  le  travail  effectué  dans  l'utérus,  est 
d'un  grand  secours,  car  elle  renseigne  à  chaque  instant  sur 
l'épaisseur  de  la  paroi  utérine  dans  les  points  où  I  on  procède 
au  décollement.  Mieux  vaut  laisser  adhérent  un  peu  de  tissu 
placentaire,  que  de  détacher  des  lambeaux  de  paroi  utérine 
et  de  risquer  de  déchirer  la  matrice.  Du  reste,  si  on  prend 
des  précautions  antiseptiques  rigoureuses,  pendant  et  après 
l'opération,  les  quelques  villosités  abandonnées  dans  l'utérus 
se  détacheront  plus  tard  sans  se  putréfier,  et  sans  causer 
d'accidents  septiques. 

Lorsque  le  placenta  est  entièrement  décollé,  ai-je  dit.  mais 
alors  seulement,  on  procède  à  son  extraction.  On  Tentraine  len- 
tement, afin  de  donner  aux  membranes  le  temps  de  se  déta- 
cher et  de  permettre  à  l'utérus  de  se  rétracter  derrière  le 
délivre  ;  en  agissant  ainsi,  on  évitera  les  hémorrhagies  par 
inertie  utérine  consécutives  à  la  délivrance.  Si,  au  contraire, 
on  extrayait  le  placenta  brusquement,  Tutérus,  vidé  tout  d'un 
coup,  serait  en  quelque  sorte  stupéfié  et  comme  paralysé,  d'où 
inertie  et  hémorrhagie  possibles. 

La  délivrance  terminée,  il  faut  s'assurer  que  le  placenta  est 
complet  ;  on  l'étalé  pour  cela  sur  un  bassin  plat  et  on  l'examine. 
Si  l'opération  a  été  exécutée  avec  habileté  et  sans  préci- 
pitation, le  placenta  ressemble  à  s'y  méprendre  à  celui 
d'une  délivrance  naturelle  ;  non  seulement  il  est  entier,  mais 
encore  sa  face  utérine  est  régulière,  sans  dépression  d'aucune 
sorte,  à  peine  déchiquetée  ;  tels  se  présentent  presque  tous  les 
placentas  extraits  artificiellement  à  la  Clinique,  aussi  j'éprouve 
une  QTande  satisfaction  à  vous  les  montrer. 

S'il  manc{ue  des  cotylédons,  la  délivrance  est  incomplète, 
et  il  faut  recommencer  l'opération  ;  enfin,  s'il  y  a  doute  sur 
l'intégrité  du  placenta,  on  agit  comme  s'il  était  incomplet,  et 
on  réintroduit  la  main  pour  explorer  la  cavité  utérine. 

La  réintroduction  de  la  main,  savonnée  et  lavée  à  nouveau 
dans  un  liquide  antiseptique,  est  évidemment  douloureuse 
pour  la  femme,  mais  on  ne  se  laissera  pas  arrêter  par 
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ses  supplications,  car  son  salut  exige  qu'on  complète  la  déli- 
vrance. On  explore  donc  attentivement  avec  la  main  toute  la  sur- 
face interne  de  l'utérus  pour  v  reconnaître  les  saillies  formées 
par  des  cotylédons  encore  adhérents,  et  on  détache  ceux-ci. 
avec  l'extrémité  des  doigts,  en  les  pétrissant  même  au  besoin. 
Vous  vous  rappelez,  à  ce  propos,  Messieurs,  une  femme  qui 
venait  de  faire  un  avortement  de  quatre  mois  et  demi,  et  chez 
laquelle  je  dus  pratiquer  la  délivrance  artificielle  pour  mettre 
fin  à  des  liémorrhagies  très  abondantes.  L'opération  ter- 
minée, j'examinai  le  placenta  suivant  ma  coutume,  et  j'y 
trouvai  une  perte  de  substance  très  régulière  dans  laquelle 
on  aurait  pu  loger  un  gros  cotvlédon  placentaire;  je  pensai 
naturellement  que  la  délivrance  était  incomplète,  et  je  réintro- 
duisis les  doigts  dans  l'utérus,  où  je  trouvai  effectivement  un 
gros  relief  qui  me  parut  être  un  cotvlédon  placentaire.  J'es- 
sayai de  le  détacher,  mais  je  dus  v  renoncer,  car  il  était  très 
adhérent  à  l'utérus  dont  il  semblait  presque  faire  partie,  tant 
il  était  dur  et  résistant.  En  réfléchissant  à  ces  particularités, 
je  songeai  qu'il  s'agissait  peut-être  d'un  fd^rome.  et  pour  m'en 
assurer,  j'en  détachai  un  petit  lambeau  que  je  priai  mon  pré- 
parateur. M.  Vignal,  d'examiner,  séance  tenante,  au  micro- 
scope. Ma  supposition  fut  confirmée,  car  ^i.  Vignal  y  trouva 
des  fibres  musculaires  lisses,  mais  pas  de  villosités  choriales. 
Bien  m'avait  pris,  par  conséquent,  de  ne  pas  chercher  quand 
même  à  enlever  cette  saillie  :  j'aurais  peut-être  perforé 
l'utérus. 

Vous  voyez  par  cet  exemple  avec  quelle  prudence  et  quelle 
attention  il  faut  agir,  et  combien  il  est  nécessaire  de  se  rendre 
exactement  compte  de  ce  qu'on  fait. 

Malgré  toutes  les  précautions  prises,  il  est  possible  que 
des  germes  pathogènes  soient  introduits  dans  la  cavité  utérine 
pendant  l'opération.  C'est  exceptionnel,  je  l'accorde,  quand 
on  procède  ainsi  que  je  l'ai  dit  :  toutefois,  comme  cela  peut 
arriver,  on  devra  se  conduire  comme  si  pareille  introduction 
avait  eu  lieu,  aussi  fera-t-on  suivre  la  délivrance  artificielle 
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d'une  injection  intra-utérine  antiseptique,  abondante  et  très 
chaude,  qu'on  arrêtera  quand  le  liquide  ressortira  limpide.  Ce 
liquide  sera  très  chaud,  à  la  température  de  48^  environ,  afin 
de  provoquer  des  contractions  utérines  énergiques,  et  de 
mettre  la  femme  à  l'abri  des  hémorrhagies  causées  par  une 
inertie  utérine  secondaire.  Mais  je  vous  conseille  de  n'em- 
ployer, pour  ces  injections,  ni  le  sublimé,  ni  l'acide  phénique, 
ni  le  sulfate  de  cuivre,  et  d'avoir  recours  au  permanganate 
de  potasse  ou  à  l'iode. 

Si  vous  opérez  aseptiquement,  si  vous  ne  laissez  aucun 
cotylédon  dans  l'utérus,  et  enfin  si  vous  terminez  la  délivrance 
artificielle  par  un  grand  lavage  intra-utérin  antiseptique,  vous 
obtiendrez  les  meilleurs  résultats,  et  vos  accouchées  guéri- 
ront comme  les  nôtres,  sans  accident.  C'est  en  raison  de  l'in- 
nocuité actuelle  de  cette  opération  que  nous  la  pratiquons 
volontiers,  dès  qu'une  indication  se  présente,  et  cela  sans  le 
moindre  inconvénient. 

VIIL  —  Traitement  antiseptique  de  la  rétention 

DES  membranes 

Après  la  délivrance,  on  observe  quelquefois  la  rétention  par- 
tielle ou  totale  des  membranes,  soit  parce  qu'elles  sont  trop 
adhérentes,  soit  parce  que  l'expulsion  spontanée  du  placenta 
a  été  trop  précipitée,  ou  que  son  extraction  n'a  pas  été  prati- 
quée avec  tout  le  soin  désirable. 

Dans  une  délivrance  normale,  le  placenta,  chassé  par  les 
contractions  utérines,  descend  dans  le  canal  cervical  et  le  vagin, 
entraînant  derrière  lui  les  membranes  qui  se  décollent  peu  à 
peu  de  la  paroi  interne  de  l'utérus,  et  se  retournent  en  formant 
avec  le  placenta  un  sac  ouvert  en  haut,  dans  lequel  s'accumule 
le  sang  qui  s'écoule  des  sinus  utérins.  Mais,  assez  souvent,  la 
caduque,  trop  adhérente,  ne  se  détache  pas;  quelquefois  même 
elle  retient  le  chorion  et  l'amnios,  de  sorte  que  le  placenta  reste 
comme  suspendu  dans  le  col,  dans  le  vagin  ou  à  la  vulve.  Dans 
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ces  conditions,  les  tractions  exercées  sur  le  cordon  entraînent 
bien  le  placenta,  mais  elles  n'entraînent  pas  les  membranes  qui 
se  déchirent  au  niveau  de  la  circonférence  placentaire  et  restent 
dans  l'utérus  :  on  dit  alors  que  le  placenta  est  découronné.  Il 
peut  se  faire  encore  qu'une  i)artie  seulement  des  membranes 
soit  retenue  (caduque  et  choriou',  alors  que  Tamnios  est 
expulsé,  mais  la  rétention  partielle  de  la  caduque  est  la  plus 
commune,  et  il  n'y  a  pas  de  semaine  où  vous  n'en  observiez 
au  moins  un  exemple  à  la  Clinique. 

Je  tiens  à  le  dire  bien  haut,  car  il  est  des  accoucheurs  qui 
regardent  la  rétention  des  membranes  comme  très  rare,  et 
pensent  qu'elle  est  toujours  due  à  ce  que  la  délivrance  a  été 
mal  exécutée.  C'est  une  erreur.  On  fait  maintenant,  à  la  Cli- 
nique, les  délivrances  avec  tout  le  soin  désirable,  on  ne  se  hâte 
pas,  on  n'exerce  jamais  de  tractions  sur  le  cordon  qu'une 
demi-heure  au  plus  tôt  après  l'accouchement,  et  après  s'être 
assuré  par  le  toucher  que  le  placenta  est  déjà  dans  le  col  ou 
dans  le  vagin,  et  cependant  nous  avons  assez  souvent  à 
enregistrer  la  rétention  des  membranes.  Il  est  vrai  qu'ici 
jamais  une  délivrance  incomplète  ne  passe  inaperçue,  parce 
que  nous  inspectons  tous  les  délivres  avec  une  attention 
scrupuleuse.  Nous  ne  nous  bornons  pas,  en  effet,  à  regarder 
le  placenta,  nous  examinons  encore  les  membranes,  et  pour 
cela,  après  les  avoir  retournées  sur  la  face  fœtale  du  placenta, 
nous  les  soulevons  de  manière  à  rétablir  h?  sac  fœtal,  tel 
qu'il  était  dans  l'utérus;  nous  avons  alors  sous  les  yeux 
l'œuf  reconstitué,  et  il  est  en  général  assez  facile  de  déter- 
miner si  les  membranes  sont  intactes  ou  non.  Quand  on 
n'examine  pas  les  membranes  de  cette  façon,  on  méconnaît 
les  rétentions  partielles  et  on  dit  bien  à  tort  qu'elles  sont  rares. 
C'est  commettre  une  faute  de  pratique,  car  si  quelques  jours 
après  l'accouchement,  les  lochies  d'une  accouchée  deviennent 
fétides,  s'il  y  a  de  la  fièvre,  des  frissons,  et  tous  les  accidents 
de  l'infection  putride,  on  ne  sait  à  quoi  les  attribuer,  alors 
qu'on  aurait  dû  les  prévoir  et  les  prévenir. 
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Quand  on  se  trouve  en  présence  d  une  rétention  des  mem- 
branes, la  première  pensée  qui  vienne  à  l'esprit,  c'est  de  les 
extraire  avec  la  main  introduite  dans  l'utérus,  en  se  con- 
duisant comme  dans  la  rétention  du  placenta.  Rien  n'est 
plus  logique;  cela  a  du  reste  été  fait,  et  on  a  réussi.  Je  l'ai 
essayé  moi-même  autrefois,  mais  j'ai  fini  par  y  renoncer,  car 
j'échouais  neuf  fois  sur  dix.  Quand  il  s'agit  du  placenta,  on 
le  trouve  facilement  au  relief  qu'il  forme;  mais  il  n'en  est  plus 
de  même  des  membranes  qui  ne  sont  pas  saillantes  et  que  le 
doigt  a  bien  de  la  peine  à  distinguer  de  la  surface  interne  de 
l'utérus  qu'elles  recouvrent  comme  d'un  vernis. 

De  plus,  si  on  a  été  assez  heureux  pour  les  reconnaître, 
on  ne  parxient  que  difficilement  à  les  saisir  et  à  les  entraîner, 
parce  qu'elles  glissent  entre  les  doigts.  Le  mieux  est  donc 
d'y  renoncer.  Certes,  je  ne  blâme  pas  ceux  qui  s'efforcent  de 
les  extraire,  quand  les  membranes  sont  en  grande  partie 
retenues  dans  l'utérus  ;  car,  s'ils  entreprennent  cette  recherche 
en  s'entourant  de  précautions  antiseptiques  minutieuses,  ils  ne 
font  courir  aucun  danger  à  la  femme,  et  s'ils  échouent,  ils  en 
sont  quittes  pour  leur  peine.  Mais  pour  mon  compte  person- 
nel, je  préfère  agir  autrement,  et  me  conduire  de  la  façon  sui- 
vante que  je  vous  ai  déjà  indiquée  à  propos  de  la  délivrance. 

Quand  le  placenta,  arrivé  au  dehors,  est  encore  retenu  par 
des  membranes  que  je  sens  très  adhérentes,  je  pose  sur  elles, 
auras  de  la  vulve,  une  ligature  aseptique,  puis  je  les  sectionne 
au-dessous  de  la  ligature,  afin  d'enlever  le  placenta.  Les 
membranes,  affranchies  de  tout  tiraillement,  remontent  alors 
dans  le  vagin;  mais  le  fil  permettra  toujours  de  les  retrouver, 
et  on  pourra  facilement,  soit  au  bout  de  quelques  heures,  soit 
le  lendemain  ou  le  surlendemain,  exercer  sur  ces  membranes 
quelques  tractions  pour  en  faciliter  la  sortie,  si  elles  ne  sont  pas 
expulsées  spontanément.  Toutefois,  comme  les  microbes  de  la 
vulve  et  du  vagin  peuvent,  en  suivant  ces  membranes,  remon- 
ter jusque  dans  le  col  et  le  corps  de  l'utérus,  il  faudra  prendre 
des  précautions  antiseptiques  sévères;  on  fera  donc  fréquem- 
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ment,  trois  ou  quatre  fois  par  jour,  des  toilettes  vulvaires  et  des 
injections  vaginales,  dans  l'intervalle  desquelles  un  pansement 
avec  de  la  gaze  iodoformée  ou  salolée  assurera  Focclusion 
antiseptique  de  la  vulve.  On  peut  employer  pour  les  injections 
vaginales  tous  les  antiseptiques  actifs,  car  le  liquide  ne  faisant 
que  passer  dans  le  vagin  sans  y  séjourner,  il  n'y  a  pas  grand 
danger  d'absorption;  l'essentiel,  c'est  d'employer  un  antisep- 
tique actif  qui  tue  les  microbes  au  fur  et  à  mesure  qu'ils  se 
déposent  sur  les  membranes.  Si,  en  effet,  l'asepsie  de  ces 
dernières  est  assurée,  elles  pourront  séjourner  des  heures  et 
des  jours  dans  l'utérus  et  le  vagin,  sans  subir  la  moindre  alté- 
ration, et  j'ai  souvent  l'occasion  de  vous  montrer  de  volumineux 
paquets  de  membranes  expulsées  plusieurs  jours  après  l'ac- 
couchement, et  qui  ne  présentent  pas  la  moindre  odeur  de 
putréfaction.  Quand,  au  contraire,  les  membranes  sont  eiwahies 
par  les  microbes,  elles  se  putréfient  et  des  accidents  infectieux 
surviennent. 

C'est  pour  éviter  la  production  de  ces  accidents  que,  tout 
récemment,  Kaltenbacli  a  conseillé  une  conduite  quia  été  expo- 
sée par  son  élève  Eberhart  (1),  et  qui  diffère  complètement  de 
celle  que  je  préconise.  Admettant  qu'il  est  démontré  par  les 
recherches  bactériologiques  qu'après  un  accouchement  normal, 
la  cavité  utérine  est  exempte  de  microbes,  et  que  ceux-ci  sont  ex- 
clusivement renfermés  dans  le  col  et  dans  le  vagin,  Kaltenbach 
pense  que  les  portions  de  membranes  retenues  dans  l'utérus 
ne  sont  pas  envahies  par  la  putréfaction,  qui  s'attaque  seu- 
lement à  la  partie  de  ces  membranes  contenue  dans  le  col  ou 
le  vagin.  C'est  pourquoi,  il  donne  le  conseil  d'arracher,  immédia- 
tement après  la  délivrance  (il  fait  la  délivrance  par  expression 
1  heure  1/2  à  2he  ures  après  raccouchement),  les  membranes 
qui  pendent  dans  le  vagin  ou  dans  le  col,  mais  en  se  gardant  bien 
de  pénétrer  au-dessus  de  l'orifice  interne.  L'asepsiedu  vagin  et 
du  col  est  ensuite  maintenue  à  l'aide  d'injections  vaginales  répé- 

(1)  Eberhart.  Zur  Frage  der  Behandlung  der  Eihautretentionen.  Zeits.  f. 
Geburtsh.  n.  Gynai-k.,  1889,  t.  XVI,  p.  292. 
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tées.  Depuis  cinq  ans  que  cette  manière  de  faire  a  été  adoptée 
dans  les  cliniques  de  Giessen  et  de  Halle,  toutes  les  femmes 
atteintes  de  rétention  des  membranes  ont  eu  des  suites  de 
couches  absolument  apyrétiques. 

Cette  pratique  a  donc  été  suivie  de  succès  incontestables, 
mais  jusqu'à  nouvel  ordre,  je  resterai  fidèle  à  la  conduite  que  je 
vous  ai  exposée,  et  grâce  à  laquelle  nos  accouchées  restent  bien 
portantes.  Avec  des  injections  bien  faites,  les  accidents  sep- 
tiques  ne  sont  pas  à  craindre,  et  si,  quotidiennement,  on 
exerce  des  tractions  modérées  sur  le  fil  attaché  aux  membranes, 
on  les  verra  sortir  en  entier  deux  ou  trois  jours  après  Taccou- 
chement,  et  dans  la  majorité  des  cas,  plus  rapidement  encore. 
Une  rétention  plus  longue  est  possible,  et  j'ai  vu  quelquefois 
d'énormes  paquets  de  membranes  être  expulsés  au  bout  de 
huit,  dix  et  même  onze  jours  sans  présenter  la  moindre  odeur. 

Dans  certains  cas  de  rétention  des  membranes,  il  se  produit 
de  la  septicémie  parce  que  les  précautions  antiseptiques  n'ont 
pas  été  bien  prises,  il  faut  alors  intervenir  d'une  façon  particu- 
lière que  j'étudierai  plus  tard  à  propos  des  suites  de  couches. 

IX.  • —  Traitement  antiseptique  de  la  rétention  du 

PLACENTA    A  TERME 

Le  placenta,  vous  le  savez,  se  décolle  assez  rapidement  après 
raccouchement,  de  telle  sorte  que,  dans  la  grande  majorité  des 
cas,  la  délivrance  est  terminée  une  demi-heure  ou  une  heure 
au  plus  après  l'expulsion  du  fœtus.  ^lais  quelquefois,  très 
rarement  du  reste,  le  placenta  séjourne  plus  longtemps  dans 
l'utérus,  plusieurs  heures  ou  plusieurs  jours  :  on  dit  alors  qu'ily 
a  rétention  du  placenta.  C'est  là  une  très  grave  complication. 

Ordinairement,  —  car  je  n'envisage  en  ce  moment  que  la 
rétention  du  placenta  à  terme,  —  il  s'agit  d'une  conduite  défec- 
tueuse tenue  pendant  la  délivrance,  soit  qu'on  ait  administré  de 
l'ergot  de  seigle  qui  a  tétanisé  l'utérus,  soit  qu'on  ait  temporisé 
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trop  longtemps  en  l'absence  d'accidents,  et  qu'on  ait  laissé 
l'utérus  se  rétracter  sur  le  placenta  et  le  col  se  refermer  au- 
dessous  de  lui;  dans  les  deux  cas,  il  est  souvent  très  difficile 
sinon  impossible  de  pénétrer  dans  l'utérus  pour  en  extraire 
le  placenta. 

On  a  coutume  de  dire  que  la  rétention  du  placenta  à  terme 
engendre  deux  ordres  de  complications  :  Thémorrhagie  et  la 
septicémie.  C'est  parfaitement  exact.  Mais  on  devrait  ajouter 
aussi  que  cette  rétention  peut  ne  donner  lieu,  au  moins  pen- 
dant un  certain  temps,  à  aucun  phénomène  pathologique. 
Ces  faits,  on  les  connaissait  déjà  autrefois,  mais  ils  étaient 
exceptionnels;  aujourd'hui,  grâce  à  l'emploi  rigoureux  de  la 
méthode  antiseptique,  ils  sont  moins  rares. 

Quand  le  placenta  est  encore  en  totalité  adhérent  à  l'utérus, 
il  ne  détermine  pas  d'hémorrhagie,  parce  qu'il  n'y  a  pas  de 
vaisseau  ouvert  ;  il  ne  donne  pas  lieu  non  plus  à  de  la  septi- 
cémie, car,  en  raison  de  ses  adhérences,  il  continue  à  vivre, 
et  cette  vie,  toute  rudimentaire  qu'elle  est,  suffit  à  l'empêcher 
d'être  envahi  par  les  microbes  de  la  putréfaction.  C'est  dans 
ces  conditions  que  la  rétention  du  placenta,  même  à  terme, 
peut  être  tolérée  par  l'utérus. 

^lais  si  le  placenta  est  décollé  partiellement  ou  totalement, 
des  sinus  utérins  sont  ouverts  et  du  sang  peut  s'en  échapper  ; 
d'un  autre  coté,  la  partie  décollée,  privée  de  ses  connexions 
vasculaires,  devient  dans  l'utérus  un  corps  étranger,  suscep- 
tible de  se  décomposer  et  de  se  putréfier.  C'est  alors  que 
surviennent  les  accidents  d'iiémorrhagie  et  de  septicémie. 

On  ne  peut  pas  instituer  de  traitement  préventif  de  l'hé- 
morrhagie,  parce  qu'elle  résulte  du  décollement  môme  du 
placenta  ;  mais  on  peut  s'opposer  à  la  putréfaction  de  ce  pla- 
centa, en  barrant  le  chemin  de  l'utérus  aux  microbes  et  en 
tuant  ceux  qui  s'y  trouvent  déjà.  Que  l'utérus  ne  contienne 
pas  de  micro-organismes,  et  il  n'y  aura  pas  de  putréfac- 
tion du  délivre,  ni  de  septicémie.  Théoriquement  donc  — 
puisque  la  tendance  actuelle  est  d'admettre  que,  dans  les 
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conditions  normales,  la  cavité  utérine  ne  renferme  pas  de 
microbes,  — le  placenta  à  terme  ne  devrait  pas  se  décomposer 
quand  il  est  retenu  dans  l'utérus,  et  sa  rétention  ne  devrait 
pas  s'accompagner  d'accidents  septiques.  Pourquoi  donc  cette 
rétention  se  complique-t-elle  ordinairement  de  putréfaction 
du  placenta  ?  On  ne  peut  l'expliquer  qu'en  disant  que  des 
microbes  ont  été  introduits  dans  l'utérus ,  ou  qu'ils  y  ont 
pénétré  spontanément.  Le  plus  souvent,  ils  y  sont  portés 
par  la  main  de  l'accoucheur  ou  de  la  sage-femme  pendant 
des  tentatives  de  délivrance  artificielle,  ou  même  pendant  de 
simples  touchers.  Mais  d'autres  fois,  comme  les  mêmes  acci- 
dents s'observent  chez  des  femmes  qui  n'ont  pas  été  exa- 
minées et  qui  sont  accouchées  seules,  en  dehors  de  toute 
assistance,  l'organisme  de  la  femme  est  seul  en  cause,  et  on 
doit  admettre  que  les  microbes  saprophytes  et  pathogènes  de 
la  vulve  et  du  vagin  ont  pénétré  jusque  dans  l'utérus.  Quoi 
qu'il  en  soit,  le  résultat  est  le  même  :  décomposition  du  placenta 
et  infection  putride  à  laquelle  peut  encore  s'associer  l'infection 
puerpérale  proprement  dite. 

En  envisageant  ainsi  la  rétention  du  placenta  à  terme,  le 
traitement  antiseptique  de  cette  rétention  doit  répondre  à  deux 
indications  :  avant  tout,  il  faut  extraire  le  placenta  pour  débar- 
rasser Tutérus  le  plus  rapidement  possible  de  ce  corps  étranger 
dont  la  putréfaction  est  imminente  ou  déjà  commencée  ;  si  on  n'y 
parvient  pas,  il  faut,  du  moins,  empêcher  les  germes  d'arriver 
jusque  dans  l'utérus  ou  s'efforcer  de  détruire  ceux  qui  s'y 
trouvent.  H  y  a  donc  lieu  de  distinguer  les  cas  où  la  rétention 
est  simple,  de  ceux  où  elle  est  compliquée  d'accidents. 

1°  Rétention  du  placenta  à  terme  non  compliquée  d'acci- 
dents. —  L'extraction  du  placenta  doit  toujours  être  tentée, 
avons-nous  dit;  mais,  très  simple  dans  certains  cas,  cette 
extraction  devient  d'autres  fois  très  difficile.  Quoi  qu'il  en 
soit,  il  ne  faudra  jamais  oublier,  avant  d'opérer,  de  faire 
successivement  une  toilette  vulvaire,  une  injection  vaginale, 
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puis  une  injection  intra-utérine,  pour  rendre  les  voies  génitales 
aseptiques.  Si  on  ne  prend  pas  ces  précautions  essentielles, 
on  s'expose  à  inoculer  la  plaie  résultant  du  décollement  du 
placenta,  en  y  portant  avec  la  main  des  microbes  qui  séjour- 
naient dans  les  voies  génitales. 

Si  on  constate  par  le  toucher  que  le  col  est  refermé,  et 
si  on  prévoit  qu'on  aura  de  la  difliculté  à  pénétrer  dans 
l'utérus,  on  administre  du  chloroforme  jusqu'à  résolution 
complète.  Sous  le  chloroforme,  on  opère  avec  plus  de  commo- 
dité, et  par  conséquent  plus  de  sûreté  ;  d'autre  part,  l'utérus 
se  relâche  et  le  col  se  laisse  entr'ouvrir  suffisamment  pour 
permettre  l'introduction  de  la  main  ;  enfin,  la  fibre  musculaire 
de  l'utérus,  devenue  moins  irritable,  supporte  la  présence  de 
la  main  sans  se  contracter  violemment,  ce  qui  est  très  impor- 
tant, car  des  contractions  subintrantes  gênent  beaucoup  Topé- 
rateur,  dont  elles  paralysent  assez  rapidement  les  forces. 

Lorsque  la  résolution  chloroformique  est  obtenue,  on  met 
la  femme  en  travers  du  lit,  dans  la  posture  obstétricale,  et  l'ac- 
coucheur qui  se  sera  préalablement  aseptisé  les  mains  et  les 
avant-bras,  et  qui  aura  procédé  à  la  désinfection  des  organes 
génitaux  sur  laquelle  j'ai  insisté,  se  lubrifie  la  main  avec  de 
la  vaseline  au  sublimé  et  l'introduit  tout  entière  dans  le  vagin. 
Il  procède  comme  dans  la  délivrance  artificielle,  et  pénètre 
peu  à  peu  dans  le  col,  puis  dans  Tutérus  ;  pendant  ce  temps, 
la  main  restée  libre  doit  être  appliquée  sur  la  paroi  abdo- 
minale pour  abaisser  Tutérus,  et  surtout  pour  l'empêcher 
d'être  entraîné  en  haut,  ce  qui  distendrait  ses  attaches  au 
vagin  et  les  exposerait  à  se  déchirer. 

Il  n'est  pas  toujours  facile  de  traverser  le  col  et  de  pénétrer 
dans  la  cavité  utérine  ;  l'opération  est  c^uelquefois  longue  et 
laborieuse  et,  quand  on  Tentreprend,  on  ne  sait  pas  toujours 
si  on  pourra  la  mener  à  bien.  Mais,  en  s'armant  de  patience, 
on  triomphe  le  plus  souvent  de  cette  difficulté  de  la  façon 
suivante  :  On  introduit  d'abord  un  doigt  dans  l'orifice  utérin, 
puis  un  second,  un  troisième  et  finalement  tous  les  doigts  ;  ils 
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sont  alors  réunis  en  cône  et  on  leur  imprime  de  petits  mou- 
vements de  rotation  pour  dilater  le  col.  L'utérus,  irrité  par 
ces  manœuvres,  se  contracte,  mais,  avec  de  la  persévérance, 
on  finit  par  vaincre  la  résistance  du  col  qui  cède  suffisam- 
ment pour  laisser  pénétrer  la  main  tout  entière.  Il  faut  dix 
minutes,  un  quart  d'heure,  voire  même  une  demi-heure,  pour 
obtenir  ce  résultat  ;  c'est  une  lutte  non  de  A'igueur,  mais 
de  patience,  dont  on  sort  ordinairement  vainqueur.  Il  peut 
arriver  que  la  pression  constante  exercée  par  le  col  sur  la 
main  enlève  à  celle-ci  la  force  et  la  sensibilité  ;  il  faut  alors  la 
retirer  et  introduire  l'autre  main,  après  l'avoir,  bien  entendu, 
lavée  de  nouveau  dans  la  solution  de  sublimé.  Cette  seconde 
main  achèvera  le  travail  commencé  par  la  première  et  péné- 
trera dans  l'utérus. 

On  décolle  le  placenta,  en  procédant  comme  nous  l'avons 
dit  précédemment  (voy.  p.  469);  mais  on  se  gardera  bien 
de  retirer  la  main  et  d'entraîner  au  dehors  le  délivre  avant 
de  l'avoir  libéré  entièrement,  car,  si  quelques  cotylédons 
restaient  dans  la  cavité  utérine,  on  serait  obligé,  pour 
les  extraire,  de  réintroduire  la  main  une  seconde  fois,  et 
cette  réintroduction  pourrait  être  entourée  des  plus  grandes 
difficultés,  si  Tutérus  revenait  trop  rapidement  sur  lui- 
même.  On  explorera  donc  attentivement  toute  la  cavité  utérine 
pour  s'assurer  qu'il  n'y  reste  plus  de  saillie  formée  par  des 
cotylédons  placentaires,  et  ce  n'est  qu'après  cette  inspection 
minutieuse,  qu'on  extraira  le  placenta,  en  le  saisissant  à 
pleine  main.  L'opération  terminée,  on  fera  une  toilette  vul- 
vaire  et  une  injection  vaginale,  et  finalement  une  injection 
intra-utérine  antiseptique,  prolongée  et  chaude,  qui  enlèvera 
mécaniquement  les  caillots,  et  les  fragments  de  placenta  et 
de  membranes  ;  en  outre,  elle  détruira  les  germes  restés 
dans  la  matrice  :  ceux  qui  y  existaient  avant  l'intervention, 
et  ceux  qui  ont  pu  y  être  introduits  par  la  main.  Enfin,  on 
recouvrira  la  vulve  de  gaze  iodoformée  et  de  coton  antisep- 
tique. 
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Il  ne  faut  pas  se  décourager,  quand,  malgré  des  efforts 
patients  sous  le  chloroforme,  on  n'a  pu  pénétrer  dans  la 
cavité  utérine,  car  on  peut  y  arriver  en  se  conduisant  de  la 
façon  suivante  :  avec  ou  sans  spéculum,  on  implante  profon- 
dément une  pince  de  Museux  dans  chacune  des  lèvres  du  col, 
puis,  pour  amener  ce  dernier  à  la  vulve,  on  tire  sur  les  pinces, 
en  même  temps  qu'un  aide  déprime  le  fond  de  l'organe  avec 
sa  main  placée  sur  la  paroi  abdominale.  On  confie  ensuite  les 
pinces  à  l'aide  et  on  dilate  peu  à  peu  le  col  avec  les  doigts. 
L'opération  est  plus  facile  que  tout  à  l'heure,  parce  qu'on 
agit  avec  un  point  d'appui  donné  par  les  pinces.  Si  le  col  se 
laisse  dilater,  la  main  pénètre  dans  l'utérus,  libère  et  extrait 
le  placenta. 

Mais  si  on  échoue  avec  les  doigts,  on  fera  appel  à  la  dila- 
tation instrumentale.  On  pourra  employer,  par  exemple,  les 
bougies  dilatatrices  de  Hegar,  dont  les  diamètres  croissent 
régulièrement  de  l'une  à  l'autre  et  qui  s'introduisent  facile- 
ment. Certes,  elles  ne  produisent  pas  une  dilatation  suffisante 
pour  permettre  l'introduction  de  la  main,  mais  elles  triomphent 
de  la  première  résistance  du  col,  de  telle  sorte  qu'il  sera  plus 
facile  pour  les  doigts  de  terminer  cette  dilatation.  Les  bougies 
de  Hegar  me  paraissent  devoir  être  préférées  aux  dilatateurs 
métalliques  à  deux  ou  à  trois  branches  qui  exposeraient  à 
déchirer  le  col,  car  ils  portent  leur  action,  non  pas  sur  toute  la 
périphérie  de  ce  col,  mais  seulement  sur  des  points  localisés. 

Les  ballons  dilatateurs  rendront  encore  plus  de  services 
que  les  tiges  de  Hegar;  toutefois,  dans  le  cas  particulier 
d'un  accouchement  à  terme,  mon  ballon  dilatateur,  imaginé 
pour  l'accouchement  prématuré  artificiel,  a  des  dimensions 
trop  petites  et  n'a  pas  une  résistance  assez  grande  pour  remplir 
le  but  que  nous  nous  proposons  ici.  Les  ballons  de  Barnes,  en 
caoutchouc  vulcanisé,  ne  seraient  guère  plus  avantageux,  car 
ils  sont  également  trop  souples.  Je  crois  donc  qu'il  est  préférable 
d'employer  le  ballon  de  ^l.  (]hampetier  de  Ribes,  ballon  cons- 
truit en  tissu  caoutchouté  et  qui,  distendu  par  de  l'eau,  a  le 
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volume  d'une  tête  de  fœtus  à  terme  et  une  consistance  quasi- 
solide.  Vous  l'introduirez  dans  l'utérus,  au-dessus  de  l'orifice 
interne,  et  vous  y  injecterez  de  l'eau.  Il  n'est  pas  toujours  néces- 
saire de  le  distendre  au  maximum,  souvent  même  on  réussira 
plus  vite  à  obtenir  la  dilatation  de  Tutérus  en  remplissant  incom- 
plètement le  ballon  ;  c'est  qu'en  effet,  lorsqu'il  est  moyennement 
gonflé,  il  s'applique  mieux  sur  le  segment  inférieur  et  le  col  de 
l'utérus.  Si  le  col  n'était  pas  assez  dilatable  pour  permettre  d'em- 
blée l'introduction  duballonde  M.  Ghampetier  de  Ribes,  vous 
passeriez  d'abord  les  bougies  en  série  de  Hegar,  et  vous  profite- 
riez de  la  dilatation  du  col  ainsi  produite  pour  introduire  immé- 
diatement un  ballon  de  M.  Ghampetier.  Quoi  qu'il  en  soit,  dès 
que  ce  ballon  est  introduit  dans  l'utérus,  il  détermine  par  sa 
présence  des  contractions  qui  deviennent  de  plus  en  plus  éner- 
giques ;  celles-ci  le  poussent  sur  le  col  qui  cède  peu  à  peu  et  finit 
par  s'entr'ouvrir  sufTisamment  pour  le  laisser  sortir.  Dès  lors, 
si  le  placenta  est  décollé,  il  est  chassé  à  son  tour  et  suit  le 
ballon  ;  mais  s'il  est  encore  adhérent,  le  travail  s'arrête  et,  le 
col  se  refermaiit  de  nouveau  au-dessous  du  placenta,  la 
rétention  continue. 

Si  l'on  ne  veut  pas  perdre  le  bénéfice  de  la  dilatation  qu'on  a 
ainsi  obtenue,  il  convient  donc  d'intervenir  sans  retard,  et 
d'introduire  aussitôt  la  main  dans  l'utérus  pour  décoller 
artificiellement  le  placenta.  ]Mais  il  peut  arriver  qu'une  fois 
le  ballon  expulsé,  l'utérus  se  contracte  immédiatement  et  op- 
pose à  l'introduction  de  la  main  une  résistance  invincible  ; 
alors  tout  est  à  recommencer. 

Après  avoir  réfléchi  à  cette  difficulté,  je  pense  qu'on  pourrait 
la  tourner  en  substituant  la  main  au  ballon,  au  moment 
où  celui-ci  tend  à  sortir  de  Futérus.  Donc,  quand  on  jugera  que 
le  ballon  va  être  expulsé  de  futérus,  on  introduira  la  main 
dans  le  vagin,  puis  on  videra  lentement  le  ballon  en  ouvrant 
son  robinet  ;  le  ballon  se  dégonflera  peu  à  peu,  et,  au  fur  et 
à  mesure  qu'il  diminuera  de  volume,  on  glissera  dans  le  col, 
puis  dans  la  cavité  de  l'utérus,  les  doigts  qui  viendront  prendre 
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sa  place  ;  de  sorte  qu'au  moment  où  le  ballon  sera  entière- 
ment vidé,  la  main  aura  pénétré  dans  l'utérus.  On  exercera 
alors  des  tractions  sur  la  tige  du  ballon,  qui  glissera  dans 
le  vagin  et  tombera  hors  de  la  vulve.  La  main  pourra  ensuite 
procéder  au  décollement  artificiel  du  placenta.  D'ailleurs, 
comme  il  est  impossible  de  prévoir  à  l'avance  si  le  placenta 
sera  oui  ou  non  expulsé  spontanément  derrière  le  ballon,  je 
crois  qu'il  serait  bon  d'avoir  recours  dans  tous  les  cas  à  la 
petite  manœuvre  que  je  viens  de  décrire. 

Si,  par  suite  de  l'impossibilité  où  Ton  a  été  de  pénétrer  dans 
l'utérus  avec  la  main  pour  décoller  le  placenta,  la  rétention 
persiste,  que  faut-il  faire  ?  Faut-il  chercher  quand  même  à 
extraire  le  placenta,  quoique  sa  rétention  ne  détermine  pas 
encore  d'accidents,  ou  faut-il  attendre  ? 

Il  n'y  aurait  qu'un  moyen  d'attaquer  le  placenta,  ce  serait 
de  faire  usage  de  la  curette  ;  mais  celle-ci  étant  plus  dange- 
reuse dans  la  rétention  du  placenta  à  terme  que  dans  l'avor- 
tement,  parce  qu'elle  expose  davantage  à  la  perforation  de 
l'utérus,  il  faut,  autant  que  possible,  éviter  d'y  avoir  recours. 

Il  n'y  a  donc  qu'à  se  résigner  à  l'expectation  et,  d'après  ce  que 
je  vous  ai  dit  (voy.  p.  477),  vous  pourrez  espérer  que  le  pla- 
centa ne  se  putréfiera  pas,  et  par  conséquent  attendre  son 
expulsion  spontanée.  Mais  votre  expectation  ne  sera  pas  dé- 
sarmée; ce  sera  une  expectation  active,  antiseptique,  destinée  à 
empêcher  les  germes  d'arriver  dans  l'utérus,  ou  pour  mieux 
dire  jusqu'au  placenta. 

Voici  comment  on  dirigera  le  traitement  :  On  fera  d'abord 
(après  toilette  vulvaire  et  injection  vaginale,  bien  entendu)  une 
injection  intra-utérine  antiseptique,  qui  aura  pour  but  non 
seulement  d'entrainer  les  débris  placentaires  devenus  libres, 
mais  encore  de  détruire  les  microbes  qui  auraient  déjà 
pénétré  dans  l'utérus.  Puis,  on  fera  des  toilettes  vulvaires 
et  des  injections  vaginales  fréquentes.  De  plus,  comme 
dans  l'intervalle  de  ces  dernières  injections,  le  canal  génital 
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reste  ouvert  et  que  des  microbes  venus  du  dehors  pourraient 
y  remonter  et  passer  dans  la  cavité  utérine,  je  conseille  de 
faire  dans  le  vagin,  après  chaque  injection,  avec  de  la  gaze 
iodoformée  ou  avec  du  coton  iodoformé,  un  pansement  peu 
serré,  mais  assez  volumineux,  presque  un  tamponnement 
vaginal,  qui  s'opposera  à  l'ascension  des  microbes,  en  inter- 
ceptant toute  communication  entre  Fintérieur  et  l'extérieur. 

C'est  ainsi  que  nous  procédons  dans  l'avortement  et  nos 
résultats  sont  excellents;  pourquoi. n'en  serait-il  pas  de  même 
dans  la  rétention  du  placenta  à  terme?  J'estime,  en  effet,  que, 
si  on  arrive  à  empêcher  la  putréfaction  d'un  placenta  de  quatre 
ou  de  cinq  mois,  qui  séjourne  dans  Tutérus  trente  jours  et 
même  cinquante  jours  après  la  fausse  couche,  comme  nous 
venons  d'en  observer  plusieurs  exemples,  on  pourra  être  aussi 
heureux  à  la  fin  de  la  grossesse.  Il  faudra  plus  de  soins,  plus 
d'attention,  plus  de  précautions,  j'en  conviens,  car  le  placenta 
est  plus  volumineux,  plus  souvent  décollé,  les  vaisseaux  san- 
guins et  lymphatiques  plus  développés,  le  col  plus  largement 
béant,  mais  on  obtiendra,  je  crois,  le  même  résultat  en  diri- 
fî^eant  le  traitement  d'une  façon  aussi  rationnelle. 

Du  reste,  la  rétention  dans  l'utérus  du  placenta  à  terme  et 
non  décollé  devrait,  semble-t-il,  se  comporter  comme  la  réten- 
tion placentaire  dans  un  kyste  fœtal  extra-utérin  ouvert  par 
la  laparotomie  ou  l'élytrotomie.  Dans  ce  dernier  cas,  on  se 
contente,  pour  obtenir  l'asepsie,  de  faire  des  irrigations  fré- 
quentes dans  la  poche  extra-utérine,  ou  d'y  appliquer  un 
tamponnement  permanent  à  la  gaze  iodoformée,  et,  en  général, 
au  bout  de  quelques  jours,  le  placenta  se  détache  de  lui- 
même  ou  est  extrait  par  l'accoucheur,  sans  être  sensiblement 
altéré  et  sans  qu'il  se  soit  produit  d'accidents. 

J'ajouterai  cependant  qu'en  l'absence  de  septicémie,  drainer 
la  cavité  utérine  et  y  faire  pendant  plusieurs  jours  des  injec- 
tions, soit  intermittentes,  soit  continues,  ce  serait  s'exposer  à 
porter  des  agents  septiques  dans  l'utérus  encore  indemne  de 
microbes,  et  par  conséquent  à  produire  l'infection  qu'on  veut 
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éviter;  mieux  vaut  donc,  je  crois,  se  conduire  comme  je  l'ai  dit. 

En  définitive,  avec  une  expectation  vigilante  et  une  anti- 
sepsie parfaite,  je  pense  qu'on  arrivera  à  empêcher  la  putré- 
faction du  placenta  à  terme,  retenu  dans  l'utérus,  et  qu'on 
pourra  quelquefois  attendre  l'expulsion  spontanée  de  ce 
placenta,  mais  cette  conduite  ne  sera  justirial)le  que  lorsqu'il 
y  aura  impossibilité  absolue  de  pratiquer  avec  la  main  la 
délivrance  artificielle. 

2°.  —  Rétention  du  placenta  à  terme  compliquée  d'hémor- 
rhagie  ou  de  septicémie.  —  Si  on  se  trouve  en  présence  d  une 
femme  atteinte  de  rétention  du  placenta  compliquée  d'hé- 
morrhagie  ou  d'accidents  septiques,  la  conduite  devra  être 
essentiellement  active. 

L'hémorrhagie  est  quelquefois  la  seule  complication  de  la 
rétention  placentaire,  c'est  d'ailleurs  une  complication  redou- 
table, car  l'écoulement  sanguin,  par  son  abondance  et  sa  con- 
tinuité, peut  mettre  la  vie  de  la  femme  en  danger.  Mais  assez 
souvent  à  l'hémorrhagie  s'associent  des  accidents  septiques 
qui  dominent  ordinairement  la  scène. 

La  septicémie,  qu'elle  soit  ou  non  accompagnée  d'hémor- 
rhagie,  est  annoncée  par  l'élévation  de  la  température,  des 
frissons,  la  fréquence  du  pouls,  mais  fréquemment  cet  état 
général  est  précédé  par  un  écoulement  vaginal  fétide,  noirâtre 
ou  sanieux;  souvent  môme,  je  viens  de  le  dire,  surviennent 
des  hémorrhagics  abondantes.  Bientôt,  l'utérus  devient  dou- 
loureux au  palper,  et  la  malade  présente  tous  les  symptômes 
de  la  résorption  putride  grave:  fièvre,  traits  altérés,  face  pâle, 
langue  sèche,  soif  vive,  diarrhée. 

L'indication  pressante,  vous  le  comprenez  bien,  est  de  vider 
l'utérus  dès  qu'apparaissent  les  hémorrliagies  ou  les  premiers 
signes  de  la  septicémie  à  son  début  ;  mais  l'extraction  du 
placenta  est  plus  ou  moins  difficile  suivant  diverses  circons- 
tances. 

Si  le  placenta  est  entièrement  décollé  et  appuie  sur  le  col, 
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les  doigts  ou  la  main  parviennent  quelquefois  à  saisir  ce  pla- 
centa et  à  Textraire  ;  lorsque  le  col  est  trop  étroit  pour 
laisser  passer  les  doigts,  une  pince  à  larges  mors  peut  leur 
être  substituée.  Malheureusement  il  est  rare  que  l'intervention 
soit  aussi  simple. 

Quand  le  placenta,  par  son  élévation  ou  ses  adhérences, 
échappe  à  l'action  des  doigts  ou  de  la  pince,  il  faut  procéder 
à  son  extraction  en  suivant  une  technique  opératoire  analogue 
à  celle  que  j'ai  déjà  décrite  (voy.  p.  479  et  suiv.)  ;  mais  ici 
on  s'efforcera  plus  que  jamais  d'éviter  tout  traumatisme  sur  la 
paroi  utérine,  afin  de  mettre  la  femme  le  mieux  possible  à  l'abri 
de  l'absorption  des  produits  putrides  qui  s'écoulent  du  placenta. 
On  aura  soin  également,  avant  de  commencer  les  tentatives 
d'extraction  dans  le  cas  de  septicémie,  d'irriguer  le  canal 
génital,  y  compris  l'utérus,  avec  une  grande  quantité  de  liquide 
antiseptique.  Puis,  quand  on  aura  décollé  entièrement  avec  la 
main  et  extrait  le  placenta,  on  fera  une  nouvelle  irrigation 
utérine  abondante  avec  une  solution  de  permanganate  de 
potasse  ou  d'iode.  Quelquefois  l'introduction  de  la  main  dans 
l'utérus  est  rendue  difficile  par  la  rétraction  de  cet  organe  ; 
c'est  alors  que,  pour  en  obtenir  rapidement  la  dilatation,  on 
pourra  anesthésier  la  malade  et  se  servir  ensuite  des  bougies  de 
Hegar  et  du  ballon  de  M.  Champetier  (voyez  p.  481  et  482). 

Si  l'on  n'a  pas  réussi  à  extraire  le  placenta  manuellement, 
soit  parce  que  le  col  de  l'utérus  n'a  pu  être  traversé  par  la 
main,  même  pendant  l'anesthésie,  soit  parce  cpi'on  n'avait  pas 
d'instruments  dilatateurs,  force  est  d'abandonner  le  placenta 
dans  l'utérus  ;  mais  on  ne  restera  pas  inactif,  et  on  combattra 
énergiquement  les  compUcations. 

L'hémorrhagie  est-elle  seule  en  cause  ?  Les  injections 
chaudes  seront  ordinairement  inefficaces;  on  devra  recourir 
alors  au  tamponnement  vaginal  à  la  gaze  iodoformée  et,  si  cela 
est  possible,  au  tamponnement  intra-utérin.  Je  crois  inutile 
de  répéter  ici  qu'il  faudra  bien  se  garder  d'administrer  de  l'er- 
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got  de  seigle,  dont  Femploi  arrêterait  peut-être  Thémorrhagie, 
mais  produirait  à  coup  sur  la  rétraction  tétanique  de  l'utérus, 
de  sorte  que  le  placenta  décollé  se  putréfierait  dans  la  matrice, 
où  il  serait  presque  irrémédiablement  emprisonné. 

Que  la  septicémie  existe  seule  ou  qu'elle  soit  accompagnée 
d'hémorrhagie,  il  faut  intervenir  promptement.  On  la  combattra 
avec  les  injections  intra-utérines,  le  drainage,  le  tamponne- 
ment intra-utérin. 

Les  injections  intra-utérines  antiseptiques,  au  permanga- 
nate de  potasse  ou  à  l'iode,  renouvelées  fréquemment,  sont 
absolument  nécessaires,  et  souvent  elles  donnent  les  meil- 
leurs résultats;  à  la  suite  de  leur  emploi,  en  effet,  on  voit, 
dans  nombre  de  cas,  la  putridité  diminuer  et  des  débris  de 
placenta  être  entraînés  par  le  liquide  de  l'injection. 

Vous  pourriez  également,  dans  ces  circonstances,  recourir  à 
rirrigation  intra-utérine  continue.  Toutefois,  comme  elle  ne 
peut  être  faite  qu'avec  un  antiseptique  très  faible  et  partant  sans 
grande  action,  l'irrigation  continue  —  en  admettant  qu'elle 
entraine  les  liquides  putrides  au  fur  et  à  mesure  qu'ils  se  pro- 
duisent —  sera  incapable  d'arrêter  la  putréfaction  placentaire, 
et  celle-ci  envahira  le  délivre  en  surface  et  en  épaisseur. 
J'accorde  donc  à  cette  irrigation  moins  de  valeur  qu'aux 
injections  intermittentes  faites  avec  un  antiseptique  puis- 
sant. 

Pour  assurer  l'écoulement  des  lochies  dans  l'intervalle  de 
ces  injections  et  pour  éviter  l'introduction  répétée  de  la  sonde 
dans  l'utérus,  on  a  conseillé  d'établir  le  drainage  de  cet  organe 
avec  des  drains  en  gomme  élastique  ou  en  caoutchouc  ;  chaque 
fois  qu'on  veut  faire  une  injection,  il  suffit  dès  lors  d'adapter 
à  ces  drains  la  canule  de  l'injecteur.  On  a  encore  recommandé 
de  faire  un  pansement  intra-utérin  avec  une  longue  bande  de 
gaze  iodoformée.  Vous  emploierez  ces  deux  moyens  avec 
avantage,  mais  le  pansement  ou  tamponnement  intra-utérin 
avec  la  gaze  iodoformée  sera  particulièrement  indiqué  dans 
le  cas  d'hémorrhao'ie. 
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On  a  proposé  aussi  de  se  servir  de  la  curette,  lorsque 
l'extraction  du  placenta  avec  le  doigt  est  impossible.  La  curette 
offre  Favantage  de  passer  assez  facilement  à  travers  le  col, 
même  rétracté,  ce  qui  permettrait  d'en  faire  usage  dans  la 
majorité  des  cas,  et  voici  comment  Ton  procéderait  :  quand 
l'instrument  aurait  pénétré  dans  la  cavité  utérine,  on  cher- 
cherait la  place  occupée  par  la  masse  placentaire  qu'on 
reconnaîtrait  à  sa  consistance,  et  on  raclerait  à  ce  niveau  avec 
circonspection;  on  pourrait  arriver  ainsi  à  fragmenter  le  pla- 
centa dont  les  débris  deviendraient  libres  dans  la  cavité  uté- 
rine, et  la  curette  les  entraînerait  en  sortant. 

Quand  le  placenta,  déjà  en  grande  partie  décollé,  est 
ramolli  par  la  putréfaction,  l'écouvillon  à  crins  durs  pour- 
rait même,  dit-on,  remplacer  la  curette.  Les  crins  de  l'écou- 
villon s'enchevêtreraient  avec  les  villosités  placentaires,  dont 
le  décollement  s'achèverait  pendant  les  mouvements  de  vrille 
imprimés  à  l'instrument.  Evidemment,  Técouvillon  ne  peut 
pas  décoller  un  placenta  adhérent,  mais  il  est  très  bon  pour 
balayer  et  entraîner  des  débris  placentaires  et  membraneux 
devenus  libres  dans  l'utérus,  par  suite  de  la  fragmentation 
spontanée  du  délivre,  ou  de  l'action  de  la  curette. 

Cependant,  je  pense  que,  même  lorsqu'il  s'agit  de  putré- 
faction du  placenta  consécutive  au  décollement  partiel  de 
cet  organe,  la  curette  et  l'écouvillon  sont  incertains  dans 
leur  action.  11  est,  en  effet,  des  cas  où,  malgré  un  curet- 
tage  et  un  écouvillonnage  consciencieux,  la  malade  a  expulsé, 
quelques  heures  ou  quelques  jours  après  l'opération,  des 
morceaux  de  placenta  plus  ou  moins  volumineux  ;  des  cotylé- 
dons avaient  donc  échappé  à  l'instrument.  Pour  obvier  à  un 
aussi  grand  inconvénient,  il  faudrait  que  le  doigt  pùt  être 
introduit  jusqu'au  fond  de  Futérus,  afin  d'y  guider  la  curette 
et  contrôler  son  action.  Cela  est  quelquefois  possible,  mais 
alors  le  doigt  décollera  les  cotylédons  restés  adhérents  avec 
plus  de  sûreté  que  la  curette.  Dans  un  cas  assez  récent,  pour 
que  vous  ne  l'ayez  pas  oublié,  il  me  fut  impossible,  malgré 
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des  tentatives  réitérées,  d'enlever  avec  la  curette  un  cotvlédon 
que  je  sentais  cependant  avec  Textrémité  de  mon  index. 
Enfin,  voici  le  grief  le  plus  important  qu'on  puisse  formuler 
contre  l'emploi  de  la  curette,  c'est  qu'elle  expose  à  la  perfo- 
ration de  l'utérus  :  il  y  en  a  plus  d'un  exemple,  bien  que  tous 
les  cas  n'en  soient  pas  publiés. 

Il  faut  d'ailleurs  remarquer  que  la  simple  introduction  de  la 
curette  nécessite  déjàunde^^Té  de  perméabilité  du  col  qui  per- 
mettrait l'introduction  du  ballon  de  Champetier  ou  au 
moins  celle  des  bougies  de  Hegar  ;  il  est.  par  conséquent,  bien 
plus  rationnel  d'avoir  recours  à  ces  derniers  moyens  de  dila- 
tation qui  ouvrent  un  libre  passage  à  la  main  pour  décoller  le 
placenta.  Or,  comme  il  n'y  a  presque  jamais  urgence  à  déli- 
vrer la  femme  sur-le-champ,  on  peut  fort  bien  attendre  les 
deux  ou  trois  heures  que  nécessite  la  dilatation  de  l'utérus 
avec  le  ballon.  Je  crois  donc  qu'il  vaut  mieux  prendre  le  temps 
de  dilater  artificiellement  l'utérus  que  dt^  recourir,  au  moins 
d'emblée,  à  la  curette.  Du  reste,  en  admettant  que  le  curettage 
sôit  efficace,  il  faut  un  certain  temps  pour  le  mener  à  bien,  et 
on  n'a  qu'à  se  représenter  le  volume  d'un  placenta  à  terme 
qu'il  s'agirait  de  ramener  fragment  par  fragment  avec  la  cu- 
rette, à  travers  un  col  presque  fermé,  pour  comprendre  quelle 
doit  être  la  durée  d'une  pareille  opération  . 

On  dit  encore  que  le  placenta  se  distingue  facilement  de 
l'utérus  par  sa  consistance,  et  que  la  curette  détermine  le  cri 
utérin  quand  elle  gratte  contre  la  paroi  utérine,  tandis 
qu'elle  donne  la  sensation  d'un  corps  mollasse  quand  elle 
attaque  le  placenta;  mais,  d'une  part,  il  faut  savoir  qu'un 
cotvlédon  induré  crie  sous  la  curette  exactement  comme  le 
tissu  utérin,  et.  d'autre  part,  il  suffit  d'avoir  fait  quelques 
curettages  dans  des  endométrites  putrides  puerpérales,  avec 
ou  sans  rétention  de  débris  de  l'œuf,  pour  ne  pas  ignorer  que, 
dans  ces  conditions,  la  paroi  utérine  est  ramollie,  surtout  au 
niveau  des  couches  les  plus  internes,  et  que  ce  tissu  ramolli  se 
laisse  entamer  par  la  curette  avec  la  plus  grande  facilité, 
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exactement  comme  le  placenta.  On  est  donc  exposé  à  confondre 
le  tissu  propre  de  l'utérus  avec  les  cotylédons  placentaires, 
et  il  en  résulte  qu'on  pourrait,  si  on  procédait  avec  trop 
de  force,  traverser  avec  la  curette  la  paroi  utérine,  alors 
qu'on  penserait  agir  en  plein  tissu  placentaire.  Si  vous  vous 
rappelez  aussi  que  la  paroi  de  Tutérus  est  très  mince  au  niveau 
de  l'adhérence  du  placenta,  vous  vous  étonnerez  même  qu'on 
ait  pu  extraire  avec  la  curette,  sans  perforer  la  matrice, 
un  placenta  adhérent.  Enfin,  le  curettage  pratiqué  dans  la 
rétention  totale  du  placenta  s'accompagne  presque  fatalement 
d'une  hémorrhagie  qu'il  est  cpielquefois  difficile  d'arrêter, 
puisqu'on  opère  dans  une  cavité  utérine  à  peine  accessible, 
le  col  n'étant  pas  dilaté;  en  tout  cas,  cette  hémorrhagie  est 
bien  plus  abondante  que  celle  qu'on  observe  pendant  le  décol- 
lement manuel  du  placenta. 

La  curette  a  cependant  rendu  des  services,  mais,  en  réalité, 
c'est  bien  plus  dans  les  cas  de  septicémie  liée  à  la  putréfaction 
de  quelques  débris  placentaires,  que  dans  la  rétention  totale 
du  placenta  dont  nous  nous  occupons  ici.  Le  curettage  est, 
par  conséquent,  plutôt  intervenu  comme  traitement  de  l'en- 
dométrite  puerpérale  que  comme  procédé  de  délivrance  arti- 
ficielle. 

Pour  tous  ces  motifs,  je  considère  ici  le  curettage  comme  un 
moyen  infidèle  et  même  dangereux;  je  n'en  approuve  donc 
l'emploi,  dans  la  rétention  du  placenta  compliquée  de  septi- 
cémie, après  un  accouchement  à  terme,  que  dans  les  cas  où 
tous  les  autres  moyens  auraient  échoué;  mais  il  faut  alors  ne 
pas  reculer  devant  son  emploi.  On  contrôlera  d'ailleurs,  autant 
que  possible,  avec  les  doigts  l'action  de  la  curette. 

Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  quelques  cotylédons 
placentaires  sont  tellement  adhérents  et  durcis  par  la  sclé- 
rose des  villosités  choriales,  que  ni  le  doigt,  ni  la  curette,  ne 
parviennent  à  les  détacher,  quoi  qu'on  fasse.  On  est  alors 
obligé  de  les  écraser  sur  place  entre  les  mors  d'une  longue 
pince,  ainsi  que  je  l'ai  fait  avec  succès  dans  un  cas. 
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Quoi  qu'il  en  soit,  que  le  placenta  putréfié  ait  été  extrait  par 
la  main,  la  curette  ou  la  pince,  on  devra,  aussitôt  après,  faire 
une  grande  irrigation  utérine  avec  une  solution  de  permanga- 
nate de  potasse  ou  d'iode,  et  badigeonner  la  cavité  utérine  avec 
un  écouvillon  chargé  d'acide  phénique  fort  ou  de  glycérine 
créosotée.  On  conseille  également  d'introduire  dans  l'utérus 
une  longue  mèche  de  gaze  iodoformée,  qui  assure  l'asepsie  de 
l'utérus  et  son  drainage;  je  n'y  vois  que  des  avantages.  Cette 
mèche  sera  laissée  en  place  pendant  vingt-quatre  heures  envi- 
ron, et  l'utérus  sera  traité  ensuite  comme  nous  le  verrons  à 
propos  des  suites  de  couches. 

En  terminant  ce  sujet,  j'éprouve  quelque  hésitation  à  vous 
dire  qu'on  est  allé  plus  loin  encore  dans  la  voie  de  Tinter- 
vention,  et  qu'on  a  proposé  d'extirper  l'utérus  contenant  un 
placenta  putréfié,  quand  cette  rétention  s'accompagne  d'ac- 
cidents graves.  Cette  opération  a  même  été  pratiquée  deux  fois  : 
Schultze,  d'Iéna  (1),  a  amputé  l'utérus  six  jours  après  un  accou- 
chement prématuré  à  7  mois  ;  la  putréfaction  du  placenta,  qui 
était  survenue  malgré  des  injections  intra-utérines  antisep- 
tiques répétées,  avait  déterminé  une  septicémie  des  plus 
graves  ;  la  malade  guérit.  En  Hollande,  Roosenburg,  dans  un 
cas  analogue  (2),  enleva  l'utérus  par  le  vagin,  mais  il  s'agissait 
d'un  avortement  de  4  mois  ;  la  malade  guérit  comme  la 
première. 

En  dépit  de  ces  succès,  je  crois  qu'on  ne  peut  songer  à 
entreprendre  de  pareilles  interventions  que  sous  l'empire  d'un 
enthousiasme  exagéré  pour  les  grandes  opérations,  et  avec 
cette  conviction  qu'elles  n'offrent  par  elles-mêmes  que  peu  de 
gravité,  quand  elles  sont  pratiquées  d'après  les  règles  de  la 

(1)  Schultze.  Amputation  des  Corpus  Uteri  mittels  Laparotomie  wegen 
Rétention  der  Placenta  nnd  puerperaler  Sepsis.  Centralh.  f.  Gynak.,  1886, 
p.  765. 

(2)  Roosenburg.  Totale  vaginale  Uterusexstirpation  wegen  Rétention  einer 
faulenden  Placenta,  Ber  Frauenarzt,  1890,  p.  185. 
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plus  stricte  antisepsie.  Sans  doute,  il  est  bon  de  suivre  le 
progrès,  et  de  ne  pas  s'en  tenir  toujours  aux  anciens  erre- 
ments ;  mais  je  ne  crois  pas  qu'on  soit  autorisé  à  extirper 
l'utérus  pour  enlever  un  placenta  putréfié,  alors  qu'en  ayant 
recours  aux  procédés  que  je  vous  ai  indiqués,  l'accoucheur  est 
en  mesure  d'extraire  le  délivre  par  les  voies  naturelles  avec 
infiniment  moins  de  risques  pour  la  femme.  J'estime  donc  que 
celui  qui  fait  une  semblable  opération  assume  une  lourde 
responsabilité  ;  encore  ne  devrait-il  Tentreprendre  qu'après 
avoir  fait,  à  plusieurs  reprises,  tout  son  possible  pour  pratiquer 
la  délivrance  artificielle,  et  vous  savez  maintenant  qu'on  y 
parvient  le  plus  souvent. 

Conclusions.  — En  résumé,  quand  vous  aurez  à  soigner  une 
femme  atteinte  de  rétention  du  placenta  à  terme,  je  vous  con- 
seille de  vous  conduire  de  la  façon  suivante  : 

Tout  d'abord,  même  en  l'absence  d'accidents,  vous  cher- 
cherez à  extraire  le  placenta  :  c'est  de  règle  absolue. 

Si  l'utérus  est  suffisamment  dilatable,  l'opération  ressem- 
blera à  une  délivrance  artificielle  un  peu  difficile,  pour  laquelle 
vous  devrez  administrer  du  chloroforme  jusqu'à  résolution 
complète.  Quand  le  col  est  rétracté  et  difficile  à  traverser,  il 
peut  être  utile  de  faciliter  l'introduction  de  la  main  en  abais- 
sant le  col  à  la  vulve  à  l'aide  de  pinces  de  Museux. 

Si  vous  échouez,  vous  introduirez  dans  l'utérus  un  ballon 
de  M.  Ghampetier  de  Ribes,  en  dilatant  au  besoin  le  col 
à  l'aide  des  bougies  de  Hegar.  Quand  la  dilatation  sera 
suffisante,  vous  introduirez  la  main  à  côté  du  ballon  qui 
sera  ensuite  retiré;  puis,  suivant  les  circonstances,  votre 
main  saisira  le  placenta  s'il  est  détaché,  ou  le  décollera 
s'il  est  encore  adhérent.  Si  vous  ne  réussissez  pas  dans 
ces  tentatives,  je  vous  conseille,  après  avoir  désinfecté  soi- 
gneusement les  organes  génitaux,  d'abandonner  le  placenta 
dans  l'utérus  en  vous  opposant  à  sa  putréfaction  par  une  anti- 
sepsie rigoureuse  de  la  vulve  et  du  vagin.  Le  placenta  pourra 
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de  cette  façon  rester  intact  dans  Tutérus  jusqu'au  moment 
où  des  contractions  en  amèneront  le  décollement  et  l'expulsion. 

Mais  lorsque  la  rétention  du  placenta  se  complique  d'hémor- 
rliagie  ou  de  septicémie,  on  ne  peut  plus  temporiser  et  il  faut  à 
tout  prix  intervenir  pour  vider  l'utérus.  On  aura  encore  recours 
à  de  nouvelles  tentatives  de  délivrance  manuelle,  avec  ou 
sans  dilatation  artificielle  de  l'utérus,  et  on  parviendra  le 
plus  souvent  à  extraire  le  placenta  avec  la  main.  Si,  malgré 
tout,  cette  extraction  est  impossible,  il  faut,  après  avoir 
désinfecté  soigneusement  l'utérus  avec  un  antiseptique 
énergique,  faire  un  tamponnement  utérin  à  la  gaze  iodoformée 
qui  agira  à  la  fois  comme  un  pansement  antiseptique,  comme 
un  excitant  de  l'utérus  dont  il  provoquera  les  contractions,  et 
comme  un  dilatateur  du  col,  de  sorte  que  le  placenta  se 
décollera  peut-être  au  bout  de  quelques  heures,  et  sortira 
quand  on  enlèvera  le  tampon.  Enfin,  le  curettage  vous  offrira 
une  dernière  ressource. 

En  agissant  de  cette  manière,  je  crois  qu'on  parviendra  à 
sauver  la  plupart  des  femmes  atteintes  de  rétention  du  pla- 
centa à  terme,  et  qu'on  n'aura  pas  à  recourir  à  une  opération 
aussi  grave  que  l'iiystérectomie.  Mais  il  ne  faudra  négliger 
aucune  des  précautions  antiseptiques,  car  c'est  à  l'antisepsie 
plus  qu'à  toute  autre  chose,  que  nous  sommes  redevables 
d'une  certaine  amélioration  dans  le  pronostic  de  la  réten- 
tion du  placenta  après  l'accouchement  à  terme. 

X.  —  De  l'antisepsie  dans  l'avortement 

L'étude  de  l'antisepsie  dans  l'avortement  est  d'une  impor- 
tance capitale  au  point  de  vue  pratique,  car  tous  les  médecins 
sont  fréquemment  appelés  à  soigner  des  femmes  à  l'occasion 
d'une  fausse  couche,  et  celle-ci  peut,  aussi  bien  que  l'accou- 
chement à  terme,  se  compliquer  d'infection.  Très  souvent,  en 
effet,  à  la  suite  de  la  fausse  couche,  qu'il  y  ait  ou  non  réten- 
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tion  de  caduque  ou  de  placenta,  il  se  produit,  en  Fabsence  de 
soins  antiseptiques  et  d'un  repos  suffisant,  des  accidents 
infectieux  plus  ou  moins  graves  dont  la  métrite  et  la  salpingo- 
ovarite  sont  ordinairement  la  conséquence,  et  nombre  de 
maladies  de  femmes  ne  reconnaissent  pas  d'autre  cause. 
C'est  donc  bien  à  tort  que  les  femmes  considèrent  l'avortement 
comme  un  accident  sans  grande  importance,  dont  il  n'y  a 
guère  lieu  de  se  préoccuper,  et  rien  n'est  plus  dangereux 
qu'une  pareille  erreur,  contre  laquelle  le  médecin  ne  saurait 
trop  réagir. 

Les  avortements  présentent,  du  reste,  relativement  à  leur 
marche  et  à  leurs  complications,  une  physionomie  extrêmement 
variable  et  la  conduite  à  tenir  diffère  suii^ant  les  particularités 
de  chaque  cas.  C'est  là  une  première  difficulté  qu'on  ren- 
contre dans  la  pratique,  mais  ce  n'est  pas  la  seule  malheureu- 
sement, car,  à  l'heure  actuelle,  on  n'est  pas  encore  complète- 
ment d'accord  sur  les  principes  fondamentaux  du  traitement  de 
l'avortement,  de  sorte  que  le  praticien  éprouve  souvent  un 
grand  embarras  pour  décider  s'il  doit  adopter  un  mode  de 
traitement  plutôt  qu'un  autre.  Vous  prévoyez  donc  que  je  vais 
être  obligé  d'entrer  dans  quelques  développements  pour  jus- 
tifier la  conduite  que  je  conseille. 

L'avortement  qui,  vous  le  savez,  est  l'expulsion  de  l'œuf 
humain  avant  l'époque  de  la  viabilité  du  fœtus,  c'est-à-dire 
dans  les  180  jours  qui  suivent  la  fécondation,  affecte  une  phy- 
sionomie différente  suivant  l'âge  de  la  grossesse  auquel  il  se 
produit,  et,  à  ce  point  de  vue,  on  a  classé  les  avortements  en 
trois  catégories  :  ceux  du  1^^  et  du  2®  mois,  ceux  du  3°  et  du 
4^  mois,  et  enfin  ceux  qui  surviennent  dans  les  5®  et  6®  mois. 

Dans  les  deux  premiers  mois,  l'avortement  est,  en  général, 
rapide  ;  après  un  écoulement  sanguin  d'importance  variable, 
l'œuf,  encore  petit,  est  le  plus  souvent  expulsé  en  bloc  avec  ou 
sans  caduque,  sous  forme  d'un  petit  sac  membraneux  dans 
lequel  on  trouve  l'embryon,  les  restes  du  cordon  ou  seulement 
un  peu  de  liquide. 
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Au  3®  et  au  4®  mois,  au  contraire,  l'avortement  est  plus 
lent,  quelquefois  même  démesurément  lent.  Les  douleurs  sont 
plus  vives  et  analogues  à  celles  de  l'accouchement,  l'écoule- 
ment sanguin  est  plus  ou  moins  abondant,  et,  suivant  les  cas, 
ce  sont  les  phénomènes  douloureux  ou  les  hémorrhagies  qui 
dominent  la  scène.  Puis,  sous  l'influence  des  contractions 
utérines,  l'œuf  descend  dans  le  col  de  l'utérus  et  le  dilate  ; 
alors  les  membranes  se  rompent,  le  fœtus  sort  et  l'arrière- 
faix  est  expulsé  à  son  tour.  Ordinairement,  l'expulsion  du 
délivre  a  lieu  immédiatement  ou  peu  de  temps  après  la  sortie 
du  fœtus,  ce  sont  les  cas  les  plus  favorables  et  heureusement 
les  plus  fréquents.  Mais  quelquefois  le  placenta  ne  se  décolle 
pas  après  l'expulsion  du  produit  de  conception,  et  reste  dans 
la  cavité  utérine  plusieurs  jours  ou  plusieurs  semaines  :  l'avor- 
tement se  fait  alors  en  deux  temps  et  l'on  dit  qu'il  y  a  réten- 
tion du  placenta.  Cette  rétention  s'observe  le  plus  souvent  à 
la  suite  des  avortements  du  3®  et  du  4^  mois,  auxquels  elle 
imprime  un  cachet  particulier  de  gravité. 

L'avortement  des  5®  et  6®  mois  ressemble  à  l'accouchement 
à  terme,  et  se  fait  presque  toujours  en  deux  temps  rappro- 
chés. Dans  le  premier  temps,  la  poche  des  eaux  se  rompt, 
et  le  fœtus  est  expulsé;  puis,  après  un  délai  variant  entre 
quelques  minutes  et  une  ou  deux  heures,  le  placenta  est 
chassé  à  son  tour. 

Mais  il  faut  bien  savoir  que  cette  classification  de  l'avorte- 
ment, imaginée  pour  la  commodité  de  l'exposé  didactique,  n'a 
rien  d'absolu,  et  que,  si  ordinairement  les  choses  se  passent 
comme  je  Tai  dit,  il  y  a  néanmoins  de  nombreuses  exceptions. 
Ainsi,  par  exemple,  quelle  que  soit  l'époque  de  la  grossesse  à 
laquelle  se  produit  la  fausse  couche,  l'expulsion  de  Tœuf  peut 
se  faire  en  un  temps  ou  en  deux  temps,  et  on  peut  observer  la 
rétention  du  placenta  ou  des  membranes. 

Antisepsie  dans  le  cours  de  l'avortement.  —  L'avortement 
est  souvent  très  lent  et,  sauf  exceptions,  demande  beaucoup 
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plus  de  temps  que  Faccouchement  à  terme.  Il  en  résulte  que 
la  femme  est  au  moins  aussi  exposée  à  s'infecter  pendant  une 
fausse  couche  que  pendant  un  accouchement,  et  que,  par  consé- 
quent, pendant  toute  la  durée  de  cette  fausse  couche,  on 
devra  observer,  avec  une  très  grande  rigueur,  les  règles  de 
l'asepsie  et  de  l'antisepsie. 

L'antisepsie  relative  à  Taccoucheur  ne  présente  ici  rien  de 
spécial,  aussi  je  n'y  reviendrai  pas;  mais  je  vous  rappelle 
que  celui-ci  doit  avoir  les  mains  absolument  aseptiques,  et 
qu'avant  un  examen  et  surtout  avant  une  intervention,  il  lui 
faut  se  laver,  savonner  et  brosser  les  mains  dans  une  solution 
de  sublimé. 

Pour  la  femme,  l'antisepsie  sera  de  tous  points  identique  à 
celle  que  l'on  institue  pendant  l'accouchement  :  La  femme 
prendra  un  bain,  si  cela  est  possible  ;  on  veillera  à  la  vacuité 
de  la  vessie  et  du  rectum;  on  savonnera  et  on  lavera  soi- 
gneusement la  vulve,  ainsi  que  l'hypogastre,  le  mont  de 
Vénus,  les  cuisses,  la  rainure  interfessière  ;  puis,  après  avoir 
lavé  une  dernière  fois  la  région  génitale  avec  une  solution  de 
sublimé,  on  recouvrira  la  vulve  de  coton  antiseptique.  Quant 
à  l'asepsie  du  vagin,  elle  sera  obtenue  par  des  injections  qu'on 
répétera  fréquemment,  pendant  toute  la  durée  de  l'avortement. 
Mais,  comme  des  injections  trop  fréquemment  renouvelées 
pourraient  occasionner  des  empoisonnements,  si  elles  étaient 
faites  avec  un  antiseptique  toxique,  il  est  nécessaire  de  n'em- 
ployer que  des  solutions  peu  dangereuses.  Toutefois,  pour  les 
premières  injections  et  pour  quelques  autres  dans  la  suite, 
vous  pourrez  fort  bien  vous  servir  de  sublimé;  mais,  si  l'avor- 
tement dure  plusieurs  jours  (quelquefois  même  on  Ta  vu  durer 
plusieurs  semaines),  et  si  pendant  tout  ce  temps  vous  faisiez 
des  injections  au  sublimé,  il  se  produirait  à  la  longue  des 
phénomènes  d'intoxication  que  vous  éviterez  en  vous  servant, 
pour  la  majorité  de  ces  injections,  d'antiseptiques,  encore 
puissants,  mais  moins  toxiques  ou  même  inolîensifs,  tels  que 
Tacide  phénique,  le  permanganate  de  potasse,  l'iode... 
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En  somme,  dans  le  cours  de  l'avortement,  quelque  longue 
qu'en  soit  la  durée,  votre  conduite,  à  moins  d'indications  spé- 
ciales (voir  plus  bas),  se  bornera  à  une  expectation  antiseptique. 
Je  désapprouve  donc  absolument  une  intervention  à  outrance 
qui  consiste,  lorsque  l'avortement  traîne  en  longueur,  à  tou- 
jours évacuer  artificiellement  l'utérus  avec  les  doigts  ou  la 
curette,  sous  prétexte  d'épargner  à  la  femme  des  fatigues  et 
d'éviter  la  possibilité  d'iiémorrhagies  liées  au  décollement 
spontané  de  l'œuf.  Une  pareille  manière  de  faire  n'est  justifiée 
en  aucune  façon,  puisque,  dans  l'immense  majorité  des  cas, 
l'expulsion  de  l'œuf  a  lieu  spontanément  ;  et  si  par  hasard  il 
survenait  une  complication,  il  serait  toujours  temps  d'intervenir. 

Pendant  Tavortement,  on  se  contentera  donc  d'assurer 
Tasepsie  des  organes  génitaux,  comme  on  le  fait  pendant  l'ac- 
couchement, et  on  se  gardera  bien  d'intervenir  d'une  façon  plus 
active,  à  moins  d'indications  spéciales,  et  celles-ci  sont  four- 
nies par  l'hémorrhagie  ou  la  septicémie,  complications  qui 
peuvent,  d'ailleurs,  exister  isolément  ou  simultanément. 

Avortement  compliqué  cVhémorrhagie.  —  Contrairement 
à  ce  qu'on  observe  dans  l'accouchement  à  terme,  l'hémorrhagie 
est  la  règle  dans  le  cours  de  l'avortement,  si  bien  qu'elle  en  cons- 
titue môme  l'un  des  symptômes.  Ce  n'est  donc  qu'en  présence 
d'un  écoulement  sanguin  abondant  qu'il  y  aurait  lieu  d'inter- 
venir. Mais,  avant  d'aller  plus  loin,  je  dois  vous  dire  que, 
sans  être  excessive,  l'hémorrhagie  de  l'avortement  s'accom- 
pagne parfois  de  lipothymies  et  de  syncopes  qui  effraient 
l'entourage,  dont  le  trouble  et  l'inquiétude  peuvent  être  par- 
tagés par  le  médecin,  s'il  ignore  cette  particularité.  Il  semble 
que  l'intensité  des  réflexes  soit  plus  marquée  dans  l'avorte- 
ment que  dans  l'accouchement  à  terme.  Il  faut  en  être  prévenu 
pour  garder  son  sang-froid.  On  se  rendra  [donc  compte  tout 
d'abord,  avant  d'intervenir,  de  l'abondance  de  l'hémorrhagie 
et,  même  en  présence  de  phénomènes  syncopaux,  on  n'agirait 
activement  du  côté  de  l'utérus  que  si  on  constatait  que  l'écou- 
lement sanguin  est  important  et  inquiétant. 


TARNIER. 
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En  dehors  du  traitement  général,  on  combattra  l'hémorrha- 
gie  par  les  injections  vaginales  très  chaudes,  qui,  à  leur 
action  hémostatique,  joignent  la  propriété  de  provoquer  des 
contractions  utérines  et,  par  conséquent,  hâtent  Texpulsion  de 
Tœuf.  Si  ces  injections  étaient  insuffisantes,  on  pratiquerait 
le  tamponnement  vaginal  avec  des  bourdonnets  de  coton  anti- 
septique trempés  dans  la  solution  de  sublimé  ;  la  gaze  iodofor- 
mée  est  moins  efficace,  parce  qu'elle  est  plus  spongieuse  que 
les  bourdonnets  de  coton.  Le  tampon  oppose  une  digue  au  sang 
qui  s'écoule  de  l'utérus,  et  active  la  marche  du  travail,  de  sorte 
que  souvent,  derrière  le  tampon,  on  voit  sortir  l'œuf  entièrement 
décollé. 

Il  est  important  de  ne  pas  pratiquer  de  manœuvre  intra- 
utérine,  car  il  ne  faut  pas  oublier  que,  malgré  une  abondante 
hémorrhagie  qui  fait  craindre  un  avortement,  il  est  possible 
que  tout  rentre  dans  l'ordre  et  que  la  grossesse  poursuive 
son  éA'Olution.  Ce  n'est  donc  que  si  Thémorrhagie  mettait 
les  jours  de  la  femme  en  danger,  qu'on  serait  autorisé  à 
procéder  à  l'évacuation  de  l'utérus  ;  mais  alors  il  ne  faudrait 
pas  hésiter  à  y  recourir,  ce  qu'on  ferait  en  prenant  les  soins 
antiseptiques  les  plus  minutieux,  parce  que,  chez  les  femmes 
épuisées  par  des  hémorrhagies  abondantes,  la  septicémie  trouve 
des  conditions  éminemment  favorables  à  son  développement. 

Avortement  compliqué  de  septicémie.  —  La  septicémie  peut 
se  montrer  dans  le  cours  de  l'avortement,  mais,  pour  se  pro- 
duire, elle  exige,  en  général,  que  l'œuf  soit  ouvert. 

La  putréfaction,  quand  elle  a  commencé,  envahit  avec  une 
grande  rapidité  le  fœtus,  les  membranes  et  le  placenta,  et  on 
observe  bientôt  les  signes  de  l'infection  putride,  en  même 
temps  que  de  la  vulve  s'écoule  un  liquide  noirâtre,  d'odeur 
infecte.  Ici,  la  conduite  est  toute  tracée  :  il  faut  au  plus  vite 
débarrasser  l'utérus  du  foyer  de  pourriture  qu'il  contient. 
Le  col  est-il  dilaté,  on  ira  avec  la  main  chercher  le  fœtus  et 
l'arrière-faix  ;  si  le  canal  cervical  n'est  pas  perméable,  on  le 
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dilatera  préalablement  à  l'aide  du  doigt,  des  bougies  de  Hegar 
ou  des  ballons.  Il  est  important,  en  effet,  d'avoir  recours  aux 
procédés  rapides  de  dilatation,  afin  d'évacuer  l'utérus  le  plus 
tôt  qu'on  pourra,  car  le  salut  de  la  femme  en  dépend.  Toutefois, 
avant  d'entreprendre  ces  interventions,  on  fera,  après  toilette 
vulvaire  et  injection  vaginale  au  sublimé,  une  grande  irrigation 
intra-utérine  avec  la  solution  de  permanganate  de  potasse  ou 
d'iode,  pour  balayer  les  liquides  putrides  retenus  dans  l'utérus, 
et  dont  l'absorption  pourrait  avoir  lieu  pendant  les  manœuvres 
nécessitées  par  l'extraction  de  l'œuf. 

On  se  conduira  suivant  ces  principes  généraux  à  tous  les 
âges  de  la  grossesse,  en  modifiant  seulement  certains  détails 
du  manuel  opératoire;  il  est  évident,  par  exemple,  que  le  degré 
de  dilatation  utérine,  indispensable  pour  intervenir,  sera 
très  variable,  car  il  faut  qu'il  soit  en  rapport  avec  le  volume 
du  fœtus  et  du  placenta  :  si,  en  effet,  à  cinq  ou  six  mois  de 
grossesse,  il  est  nécessaire,  pour  extraire  l'œuf,  d'introduire 
toute  la  main  dans  l'utérus,  deux  doigts  pourront  suffire  à  six 
semaines  ou  à  deux  mois. 

L'utérus  évacué,  on  fera  une  injection  intra-utérine,  un 
badigeonnage  antiseptique  et  un  tamponnement  de  l'utérus 
à  la  gaze  iodoformée.  J'y  reviendrai  du  reste  avec  plus  de 
détails. 

L'embryon  ou  le  fœtus  étant  expulsé,  nous  assistons  au 
second  temps  de  l'avortement  :  celui  de  la  délivrance.  C'est 
le  plus  important  et  souvent  le  plus  long,  aussi  vais-je  y 
consacrer  quelques  développements. 

Antisepsie   pendant   la  délivrance  de  l'avortement.  — 

Dans  Tavortement,  la  délivrance  présente  une  physionomie 
très  variable.  Tantôt,  l'œuf  étant  expulsé  en  entier,  il  n'v  a, 
pour  ainsi  dire,  pas  de  période  de  délivrance;  tantôt,  la  sortie 
du  placenta  suivant  d'assez  près  celle  du  fœtus,  les  choses  se 
passent  à  peu  près  comme  à  terme  ;  d'autres  fois  enfin,  il  v  a 
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rétention  du  placenta,  c'est-à-dire  que  l'arrière-faix  séjourne 
dans  l'utérus  un  grand  nombre  d'heures  ou  de  jours  après 
l'expulsion  du  fœtus,  et  je  viens  de  vous  dire  que  cette  réten- 
tion s'observait  principalement  à  la  suite  des  avortements  du 
3^  et  du  4^  mois,  mais  qu'elle  peut  exceptionnellement  se  ren- 
contrer aux  autres  époques  de  la  grossesse. 

Voyons  quelle  conduite  il  faut  tenir  dans  chacun  de  ces  cas. 
Cette  question  présente  d'ailleurs  un  intérêt  tellement  capital 
que  je  n'hésite  pas  à  m'y  étendre  assez  longuement,  au  risque 
même  de  sortir  un  peu  du  cadre  de  l'antisepsie  proprement 
dite. 

A.  —  Antisepsie  dans  la  délivrance  de  V avortement^  avant 
la  rétention  confirmée  du  placenta.  —  Et  d'abord,  après  l'avor- 
tement, comme  après  l'accouchement  àterme,  quandtout  est  nor- 
mal, la  première  chose  à  faire  est  d'attendre  patiemment  le  décol- 
lement du  délivre  et  son  expulsion  au  dehors,  ou  du  moins  sa 
descente  dans  le  vagin.  Pendant  ce  temps,  on  surveille  la  femme, 
au  point  de  vue  de  son  état  général  et  au  point  de  vue  local, 
et  on  maintient  en  permanence  sur  la  vulve  du  coton  antisep- 
tique qu'on  renouvelle  après  chaque  injection  vaginale. 

Dans  les  avortements  du  5®  et  du  6®  mois,  si  le  placenta  n'est 
pas  expulsé  spontanément,  et  si  le  col  est  ouvert  assez  large- 
ment, il  faut  se  conduire  comme  dans  la  délivrance  à  terme  : 
introduire  la  main  dans  l'utérus,  décoller  et  extraire  le  pla- 
centa, que  celui-ci  soit  libre  ou  adhérent.  Quelquefois  cepen- 
dant cette  extraction  est  rendue  impossible  par  l'étroitesse 
de  l'orifice  utérin,  et  bon  gré  mal  gré  on  est  forcé  d'attendre; 
c'est  ce  qui  arrive  d'ailleurs  presque  toujours  dans  les  avor- 
tements des  quatre  premiers  mois,  où  ce  traitement  est  irréa- 
lisable à  cause  du  peu  de  développement  de  l'utérus. 

Il  résulte  de  ces  différents  faits  que  souvent  la  délivrance 
est  assez  longue  après  l'avortement;  néanmoins,  trois  fois 
sur  quatre  environ,  elle  est  terminée  au  bout  d'une  heure,  et 
c'est  exceptionnellement,  comme  je  vous  le  dirai  bientôt,  qu'elle 
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dure  plus  de  six  heures.  En  l'absence  d'indications  spéciales, 
vous  attendrez  donc  ce  dernier  laps  de  temps. 

Cependant  il  est  des  circonstances  où  il  faudra  parfois 
intervenir  plus  tôt,  et  pratiquer  la  délivrance  artificielle.  C'est, 
en  premier  lieu,  s'il  survient  une  hémorrhagie  abondante,  ou  si 
le  placenta  est  putréfié.  Il  conviendra  aussi  d'extraire  le  pla- 
centa quand  l'œuf  est  ouvert  depuis  longtemps,  et  que  le  liquide 
amniotique  est  fétide;  dans  ce  cas  cependant,  les  injections 
intra-utérines  suffisent  le  plus  souvent  pour  arrêter  la  putridité. 
Si  on  n'intervenait  pas  rapidement,  non  seulement  on  laisse- 
rait dans  l'utérus  un  corps  dont  la  seule  présence  est  une 
cause  d'infection,  mais  encore  on  s'exposerait  à  voir  le  col  se 
refermer  bientôt  au-dessous  du  placenta  et  celui-ci  être  retenu 
dans  la  cavité  utérine,  d'où  plus  tard  il  ne  pourrait  être  extrait 
qu'avec  peine. 

11  sera  bon  également  d'extraire  le  délivre  d'un  fœtus  ma- 
céré, car  ce  délivre  est  éminemment  prédisposé  à  la  putréfac- 
tion ;  souvent,  en  effet,  quelques  heures  de  rétention  suffisent, 
dansée  cas,  à  produire  cette  putréfaction  et  à  infecter  la  femme 
irrémédiablement,  quoiqu'on  entreprenne  alors  pour  la  sauver; 
de  nombreuses  observations  le  prouvent. 

Vous  n'attendrez  pas  non  plus  que  le  col  de  l'utérus  soit 
refermé  pour  extraire  le  placenta  dans  le  cas  de  fibrome  uté- 
rin, et,  immédiatement  après  l'expulsion  du  fœtus,  vous  pro- 
céderez à  la  délivrance  artificielle  ;  si  vous  temporisiez,  vous 
verriez  le  fibrome  barrer  la  route  aussi  bien  au  délivre  qui 
serait  emprisonné  au-dessus  de  lui,  qu'à  votre  main  qui  serait 
dès  lors  dans  l'impossibilité  d'aller  à  la  recherche  du  placenta. 

Quoiqu'il  en  soit,  si  aucune  de  ces  indications  n'existe,  vous 
attendrez  l'expulsion  spontanée  du  délivre.  Ordinairement,  elle 
se  fait  pendant  un  effort  de  la  femme,  mais  vous  serez  auto- 
risés à  pratiquer  de  temps  à  autre  le  toucher  pour  constater  si 
le  placenta  est  ou  non  descendu  dans  le  vao-in.  S'il  v  est  tout 
entier,  vous  pourrez  l'extraire;  mais  il  faudra  bien  vous 
garder  de  procéder  à  cette  extraction,  s'il  n'est  qu'en  partie 
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dans  le  vagin  ou  s'il  est  encore  dans  le  col.  Vous  vous 
exposeriez,  en  effet,  à  déchirer  ce  placenta  et  par  conséquent 
à  en  laisser  dans  la  cavité  utérine  quelques  cotylédons 
qui  y  demeureraient  emprisonnés,  car  le  col  se  refermerait 
aussitôt,  puisqu'à  son  niveau  il  n'y  aurait  plus  de  corps  étran- 
ger pour  le  maintenir  entr' ouvert.  Toutefois,  dans  ces  condi- 
tions, vous  multiplieriez  les  injections  vaginales  antiseptiques 
pour  éviter  la  putréfaction  du  placenta  décollé. 

Mais  si  la  délivrance  n'est  pas  encore  effectuée  au  bout  de 
six  heures,  il  y  a,  suivant  l'expression  consacrée,  rétention 
du  placenta.  Alors,  que  faut-il  faire  ? 

B.  —  Antisepsie  clans  la  rétention  du  placenta  consécu- 
tive  à  l'av  or  tentent.  —  Une  première  question  doit  être  posée  : 
que  doit-on  entendre  exactement  par  rétention  du  placenta  dans 
l'avortement,  ou,  en  d'autres  termes,  à  quel  moment  la  réten- 
tion commence-t-elle  ?  Les  accoucheurs  ne  sont  pas  à  ce  sujet 
d'un  avis  unanime. 

M.  Guéniot,  qui  a  publié  un  mémoire  fort  intéressant  sur 
cette  question  (1),  assigne  à  la  rétention  du  placenta  des  limites 
différentes  suivant  l'époque  de  la  grossesse  à  laquelle  se  pro- 
duit l'avortement.  Pour  lui,  il  y  a  rétention  du  placenta  si,  à 
la  suite  de  Tavortement  des  deux  premiers  mois,  la  délivrance 
n'est  pas  effectuée  au  bout  de  deux  jours  ;  mais  la  rétention 
commencerait  après  vingt-quatre  heures  dans  l'avortement 
des  3®  et  4®  mois,  après  douze  heures  dans  Favortement 
du     mois,  et  après  six  heures  dans  celui  du  6^  mois. 

Ces  chiffres  m'ayant  paru  quelque  peu  arbitraires,  j'ai 
cherché  à  déterminer  la  durée  ordinaire  de  la  période  de  déli- 
vrance dans  l'avortement,  en  m'appuyant  sur  des  données 
fournies  par  la  clinique.  Dans  ce  but,  j'ai  fait  relever  à  la 
Maternité  un  grand  nombre  d'observations  d'avortements  des 
3^  et  4^  mois,  et  j'ai  trouvé  que,  dans  les  quatre  cinquièmes  des 

(1)  Guéniot.  De  la  délivrance  dans  ravortement.  Bulletin  général  de  théra- 
peutique, 1867,  t.  LXXIII,  p.  351. 
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cas,  Texpulsion  du  placenta  se  produit  dans  les  six  premières 
heures  qui  suivent  l'expulsion  du  fœtus.  Passé  ce  délai,  la 
délivrance  s'effectue  dans  un  temps  très  variable  dont  il  est 
impossible  de  fixer  même  approximativement  la  durée,  puis- 
qu  elle  peut  être  d'un  jour,  de  deux  jours,  de  six  semaines 
ou  même  de  plusieurs  mois.  En  m'appuyant  sur  ce  qui  pré- 
cède, je  me  crois  donc  autorisé  à  dire  que.  dans  Tavortement 
des  3®  et  4^  mois,  il  y  a  rétention  du  placenta  toutes  les  fois  que 
celui-ci  séjourne  dans  la  ca\'ité  utérine  plus  de  six  heures 
après  la  sortie  du  fœtus,  et  comme  l'importance  clinique  de 
cet  avortement  est  beaucoup  plus  grande  que  celle  de  Favor- 
tement  des  autres  mois,  je  pense  qu'on  doit  admettre  d'une 
manière  générale  que.  dans  tous  les  cas.  la  rétention  du  pla- 
centa commence  en\'iron  six  heures  après  l'expulsion  du 
fœtus. 

La  rétention  du  placenta  tire  sa  gravité  des  deux  com- 
plications suivantes  :  Yhémorrhagie  et  la  septicémie. 

L'hémorrhagie  est  fréquente,  elle  se  produit  au  moment  où  le 
placenta,  en  se  décollant,  ouvre  des  vaisseaux  utérins  ;  elle  est 
d'autant  plus  abondante  que  le  décollement  du  placenta  se  fait 
à  une  époque  plus  voisine  de  l'avortement.  parce  qu'alors  les 
relations  vasculaires  qui  unissent  le  placenta  à  l'utérus  n'ont 
pas  encore  eu  le  temps  d'être  modifiées  par  le  travail  de 
régression  qui  suit  1  expulsion  du  fœtus.  Les  hémorrhagies 
peuvent  se  renouveler  à  des  intervalles  variables,  et  réappa- 
raître chaque  fois  qu'une  nouvelle  portion  du  placenta  se 
décolle  ;  dans  ce  cas,  elles  deviennent  graves,  moins  par  leur 
abondance  que  par  leur  répétition;  de  plus,  l'état  de  déchéance 
dans  lequel  elles  mettent  l'organisme,  prédispose  à  la  septi- 
cémie et  rend  cette  dernière  plus  grave. 

Pour  se  produire,  la  septicémie  exige  le  concours  de  deux 
facteurs  :  le  décollement  partiel  ou  total  du  placenta,  et  la 
présence  dans  l'utérus  de  germes  pathogènes. 

Tant  que  le  placenta  est  adhérent,  il  continue  à  vivre  et 
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conserve  assez  de  vitalité  pour  résister  aux  microbes,  aussi  ne 
se  putrélie-t-il  pas  ;  mais  une  fois  décollé,  soit  en  partie,  soit 
en  totalité,  il  ne  tarde  pas  à  être  envahi  par  les  micro-orga- 
nismes saprophytes  et  pathogènes  en  présence  desquels  il  se 
trouve;  dès  lors,  se  développe  l'infection  putride  et  celle-ci 
est  quelquefois  compliquée  de  fièvre  puerpérale  proprement 
dite. 

Il  en  est  donc  de  la  rétention  du  placenta  abortif  comme 
de  la  rétention  du  placenta  à  terme,  avec  cette  première  difPé- 
rence  que,  le  col  étant  moins  dilaté  pendant  Favortement,  le 
passage  des  microbes  dans  l'utérus  a  moins  de  chances  de  se 
produire  ;  et  avec  cette  autre  différence  plus  importante  encore, 
à  savoir  que  le  placenta  abortif  ayant  des  connexions  plus 
solides  avec  la  muqueuse  utérine,  s'en  sépare  moins  rapide- 
ment et  quelquefois  même  reste  adhérent  pendant  plusieurs 
jours  ou  plusieurs  mois^  alors  que  le  placenta  à  terme,  dans 
la  plupart  des  cas,  tarde  beaucoup  moins  à  se  détacher  de 
Futérus  et  à  devenir  corps  étranger. 

L'infection  putride,  déterminée  par  la  putréfaction  du  pla- 
centa, n'apparaît  guère  que  le  troisième  jour  et  souvent  même 
plus  tard.  L'élévation  de  la  température  ou  un  frisson  est  le 
premier  phénomène  qui  attire  l'attention  ;  en  même  temps, 
le  pouls  s'élève.  A  ce  moment,  les  lochies  n'ont  encore  qu'une 
odeur  fade  et  désagréable,  mais  celle-ci  fait  bientôt  place  à 
une  odeur  acre,  repoussante,  caractéristique  de  la  putré- 
faction. Puis,  les  frissons  se  répètent  avec  plus  ou  moins 
d'intensité,  le  pouls  augmente  de  fréquence  ;  plus  tard,  il  se 
produit  une  diarrhée  fétide,  la  langue  devient  sèche  et  noirâtre, 
la  femme  s'affaiblit  de  jour  en  jour  et,  dans  les  cas  graves, 
elle  succombe  après  avoir  présenté  du  délire. 

Les  femmes  chez  lesquelles  le  placenta  est  retenu  dans 
l'utérus  après  Favortement,  sont  donc  exposées  à  Fhémorrha- 
gie  et  à  l'infection,  mais  n'allez  pas  croire  que  le  pronostic 
soit  aussi  sombre  qu'il  paraît  Fétre  au  premier  abord.  Dans 
ces  derniers  temps,  on  a  exagéré  comme  à  plaisir  les  risques 
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que  courent  ces  femmes,  et  si  l'on  en  croyait  certains  travaux 
récents,  elles  seraient  en  grand  danger  de  mort.  Fort  heu- 
reusement il  n'en  est  rien;  voyez  plutôt:  Quand  j'ai  rédigé, 
avec  M.  Budin,  le  2®  volume  de  notre  traité  d'accouche- 
ments, nous  avons  recueilli  les  cas  de  rétention  post-abortive 
du  placenta  observés  dans  nos  services  respectifs.  Mais  bien 
entendu,  nous  ne  sommes  pas  remontés,  pour  établir  notre 
statistique,  au  delà  de  la  période  où  l'antisepsie  a  été  appliquée 
dans  toute  sa  rigueur,  car  les  faits  antérieurs  à  cette  période 
ne  sont  pas  comparables  aux  faits  récents,  et  ne  peuvent  servir 
de  base  aux  mêmes  déductions.  Or,  il  y  avait  eu,  à  la  Maternité, 
24  cas  de  rétention  confirmée  du  placenta,  et  22  à  la  Charité, 
c'est  donc  46  femmes  qui  étaient  exposées  à  l'hémorrhagie  et 
à  l'infection  putride.  Et  cependant  sur  ces  46  cas,  traités 
simplement  par  l'expectation  antiseptique,  sans  intervention 
chirurgicale,  il  n'y  a  eu  qu'un  décès.  Vous  voyez  donc  que 
le  danger  n'est  pas  très  grand  ;  il  l'est  même  d'autant  moins 
que  la  mort  de  la  seule  femme  décédée  n'a  pas,  à  mon  avis, 
été  causée  par  la  rétention  du  placenta.  Cette  femme,  en  effet, 
avait  été  apportée  à  la  Maternité  en  brancard,  avec  de  la 
fièvre,  delà  toux,  et  les  symptômes  d'une  affection  pulmonaire  ; 
elle  fit  une  fausse  couche,  et  le  placenta  fut  retenu  dans 
l'utérus  pendant  soixante  heures.  Il  y  eut  des  lochies  fétides 
qui  disparurent  rapidement  avec  les  injections  intra-utérines, 
mais  les  accidents  thoraciques  s'aggravèrent  et  la  mort 
survint  le  quatorzième  jour;  à  l'autopsie,  on  constata  une 
pneumonie  franche.  Je  pourrais  donc  discuter  la  cause  de  ce 
décès  et  l'attribuer,  non  pas  aux  complications  de  Tavortement, 
mais  à  la  pneumonie  ;  cependant,  pour  rester  fidèle  à  mon 
opinion  sur  la  nécessité  des  statistiques  intégrales,  j'admets 
que  la  rétention  du  placenta  a  été  la  cause  de  la  mort. 

Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  je  suis  autorisé  à  dire  qu'il 
ne  faut  pas  exagérer  la  gravité  de  la  rétention  du  placenta 
à  la  suite  de  l'avortement,  et  que  les  femmes  qui  en  sont 
atteintes  guérissent  presque  toujours. 
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Toutefois,  on  ne  doit  pas  rester  inactif  et  se  contenter  d'at- 
tendre, sans  agir,  que  le  délivre  soit  expulsé:  il  y  a  mieux  à 
faire.  Dans  cet  ordre  d'idées,  deux  conduites  différentes  sont 
préconisées  :  l'expectation  antiseptique  et  rintervention  chi- 
rurgicale, que  certains  accoucheurs  opposent  absolument  l'une 
à  l'autre;  quant  à  moi,  je  considère  que  l'intervention  chirur- 
gicale et  l'expectation  sont  toutes  deux  utiles  et  nécessaires, 
mais  qu'elles  reconnaissent  des  indications  différentes. 

i''.  —  Rétention  du  placenta  ahortif  non  compliquée 
cF accidents.  —  Lorsque  la  rétention  placentaire  ne  s'accom- 
pagne d'aucun  phénomène  pathologique,  la  hase  du  traitement 
est  l'expectation.  Mais  je  n'entends  pas  parler  d'une  expec- 
tation  pure  et  simple,  platonique  en  quelque  sorte,  qui  consiste 
à  ne  rien  faire  et  à  attendre  l'éclosion  des  accidents  pour 
les  combattre,  j'entends  parler,  au  contraire,  d'une  expec- 
tation  vigilante,  active,  ayant  pour  but  de  prévenii'  les  com- 
plications et  d'y  parer  dès  qu'elles  se  produisent. 

Je  suis  partisan  convaincu  de  cette  expectation,  et  je  n'hé- 
site pas  à  vous  la  conseiller.  Du  reste,  les  cas  dans  lesquels 
il  y  aura  réellement  rétention  prolongée,  et  dont  nous  nous 
occupons  actuellement,  sont  assez  rares.  Vous  n'avez  pas 
oublié,  en  effet,  que,  quatre  fois  sur  cinq,  le  placenta  est 
expulsé  en  entier  dans  les  six  premières  heures  qui  suivent 
l'avortement;  et  vous  vous  rappelez  aussi  que,  dans  l'autre 
cinquième  des  cas,  l'expulsion  du  délivre  se  fait  presque  tou- 
jours dans  les  vingt-quatre  ou  les  quarante-huit  premières 
heures. 

Avant  d'aller  plus  loin,  et  je  tiens  à  le  dire  bien  haut  une 
fois  de  plus,  j'aime  mieux,  ici  encore,  vous  conseiller  des  pré- 
cautions exagérées,  et  répéter  à  satiété  ce  que  j'ai  déjà  dit 
maintes  fois,  que  de  m'exposer  à  ne  pas  vous  graver  assez 
fortement  dans  l'esprit  le  rôle  capital  d'une  antisepsie 
rigoureuse. 

Pendant  toute  la  durée  de  la  rétention  placentaire,  vous 
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ferez  donc  des  toilettes  vulvaires  et  des  injections  vagi- 
nales fréquentes,  quatre  à  six  par  jour;  mais,  pour  ces 
injections,  vous  ne  vous  servirez  pas  de  sublimé  d'une  façon 
constante,  par  crainte  d'intoxication,  et  je  vous  engage  à 
employer  de  préférence  l'acide  pliénique  ou  le  permanganate 
de  potasse.  Il  est  utile  également,  après  chaque  injection, 
d'appliquer  un  pansement  vaginal  et  vulvaire  à  la  gaze  ou  au 
coton  iodoformé;  vous  pourrez  alors  diminuer  le  nombre 
des  toilettes  et  des  injections  vaginales  et  vous  contenter 
d'en  faire  une  ou  deux  par  jour. 

En  agissant  de  cette  manière,  vous  éviterez  presque  à  coup 
sûr  la  décomposition  du  placenta  retenu  dans  l'utérus,  alors 
même  que  la  rétention  serait  de  très  longue  durée,  ainsi  qu'en 
témoignent  deux  faits  fort  intéressants  que  nous  avons  eu 
l'occasion  d'observer  cette  année  dans  le  service,  et  que  je 
désire  vous  rappeler. 

Voici  le  premier  cas.  Une  femme  d'assez  chétive  constitu- 
tion, couchée  aun^  10  de  la  salle  de  gynécologie,  fut  admise 
à  la  Clinique,  vers  le  milieu  du  4"^  mois  de  sa  grossesse,  pour 
des  menaces  d'avortement.  Grâce  au  repos  et  au  traitement 
qui  fut  institué,  Fliémorrhagie  diminua  et  les  douleurs  se  cal- 
mèrent ;  toutefois,  au  bout  de  quelques  jours,  le  3  février, 
l'avortement  se  produisit  et  la  femme  expulsa  un  fœtus  du 
poids  de  180  gr.  On  n'intervint  pas  et  on  attendit,  espérant 
que  le  placenta  serait  expulsé  dans  les  six  heures  suivantes, 
mais  cela  n'eut  pas  lieu.  En  continuant  à  attendre,  nous 
avions,  il  est  vrai,  à  craindre  les  hémorrhagies  et  la  septi- 
cémie. Or,  si  on  ne  peut  ni  prévoir  à  coup  sur,  ni  prévenir 
l'hémorrhagie,  on  peut,  du  moins,  éviter  la  septicémie,  en 
empêchant,  grâce  à  l'antisepsie,  les  microbes  de  la  vulve  et  du 
vagin  de  remonter  dans  l'utérus  et  d'atteindre  le  placenta  dont 
ils  engendreraient  la  putréfaction.  Nous  ne  pouvions  donc 
agir  efficacement  que  contre  la  septicémie.  C'est  pourquoi 
j'ordonnai  qu'on  fît  régulièrement,  trois  fois  par  jour,  des 
toilettes  vulvaires  et  des  injections  vaginales  au  sublimé,  en 
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faisant  suivre  chacune  d'elles  d'un  pansement  vaginal  et 
vulvaire  à  la  gaze  iodoformée.  Au  bout  de  cinq  jours,  aucun 
changement  ne  s'était  produit  et,  la  rétention  persistant,  je 
continuai  le  même  traitement,  mais,  dans  la  crainte  d'une 
intoxication,  je  substituai  le  permanganate  de  potasse  au 
sublimé. 

Les  choses  restèrent  en  cet  état  jusqu'à  la  fin  du  mois  de 
février  ;  il  se  produisit  alors  une  hémorrhagie  que  l'on  enraya 
par  les  moyens  habituels.  Mais  une  seconde  hémorrhagie 
survint  quelques  jours  plus  tard,  et  comme  l'état  général  de  la 
malade,  déjà  peu  vigoureuse,  m'inquiétait,  je  me  décidai,  le 
5  mars,  à  intervenir,  non  pas  pour  combattre  la  septicémie, 
car  il  n'était  pas  question  d'accidents  infectieux,  mais  dans  le 
but  d'arrêter  les  hémorrhagies.  Je  résolus  donc  de  provoquer 
l'expulsion  du  placenta  en  déterminant  artificiellement  des 
contractions  utérines  et  je  procédai  de  la  façon  suivante. 

J^introduisis  dans  Futérus  mon  ballon  dilatateur  que  je 
remplis  d'eau,  comme  on  le  fait  dans  l'accouchement  prématuré 
artificiel,  et  j'attendis.  Bientôt  se  manifestèrent  des  contractions 
utérines  analogues  à  celles  du  travail.  Le  ballon  vint  faire 
effort  sur  le  col  qu'il  dilata,  et  fut  expulsé  dans  le  vagin;  à 
travers  le  col  béant,  largement  ouvert,  on  sentit  alors  le  pla- 
centa. Les  douleurs  se  succédèrent  régulièrement,  et  le 
lendemain  matin,  le  placenta  étant  en  grande  partie  descendu 
dans  le  vagin,  je  me  décidai  à  l'extraire. 

Je  fis  placer  la  femme  dans  la  posture  obstétricale,  et  je  pro- 
cédai avecles  doigts  au  décollement  et  à  l'extraction  du  délivre, 
que  je  retirai  en  bloc  ;  il  me  semblait  cependant  qu'un  cotylé- 
don placentaire  était  resté  adhérent  à  la  paroi  utérine,  immé- 
diatement au-dessus  de  l'orifice  interne.  Je  cherchai  à  le 
décoller,  mais  je  me  heurtai  à  de  grandes  difficultés.  J'en  fus 
même  surpris  ;  aussi,  en  examinant  les  choses  très  attentive- 
ment, je  reconnus  qu'il  n'y  avait  pas  de  démarcation  sensible 
entre  la  saillie  qui  attirait  mon  attention  et  la  paroi  utérine, 
et  je  me  demandai  si  ce  prétendu  cotylédon  placentaire,  qui 
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faisait  si  bien  corps  avec  l'utérus,  n'était  pas  plutôt  un  fibrome. 
J'enlevai  alors  avec  l'ongle  un  lambeau  superficiel  de  cette 
tumeur  et  je  priai  mon  préparateur,  M.  Vignal,  de  l'examiner 
au  microscope,  séance  tenante  :  M.  Vignal  trouva  des  fibres 
musculaires  lisses,  mais  pas  de  villosités  choriales;  il  s'agissait 
par  conséquent  d'un  fibrome  auquel  le  placenta  était  adhérent. 
Je  me  contentai  donc,  pour  terminer,  de  faire  une  injection 
intra-utérine  et  un  pansement  vaginal  iodoformé.  La  malade 
guérit  sans  incidents. 

Ainsi,  le  placenta  était  resté  33  jours  dans  la  cavité  utérine 
sans  provoquer  de  septicémie  et  sans  subir  de  décomposition 
putride,  de  telle  sorte  que,  si  la  malade  n'avait  pas  été  épuisée 
par  des  pertes  de  sang  abondantes,  j'aurais  persévéré  dans 
l'expectation  antiseptique,  et  je  ne  serais  pas  intervenu 
activement. 

Le  second  fait  clinique  est  tout  aussi  instructif;  néanmoins 
je  l'exposerai  rapidement,  car  il  donne  lieu  aux  mêmes  consi- 
dérations. 

Il  s'agit  d'une  jeune  femme  qui  entra  à  la  Clinique  le 
l^'"  janvier  de  cette  année,  fit  une  fausse  couche,  et  expulsa  un 
fœtus  de  430  grammes.  La  délivrance  ne  s'étant  pas  effectuée 
dans  les  six  heures  qui  suivirent  l'avortement,  nous  nous 
sommes  contentés  de  faire  faire  des  toilettes  vulvaires  au 
sublimé  et  des  injections  vaginales  au  permanganate  de 
potasse,  suivies  chacune  d'un  pansement  vaginal  et  vulvaire 
à  la  gaze  iodoformée. 

Un  certain  temps  se  passa,  mais  rien  de  particulier  ne  se  pro- 
duisit chez  cette  femme  ;  il  n'y  eut  ni  hémorrhagie,  ni  écoulement 
vaginal  d'aucune  sorte.  Gela  me  surprit  un  peu,  et  je  n'étais 
pas  éloigné  de  croire  que  le  placenta  avait  peut-être  été  expulsé  à 
notre  insu  ;  toutefois  l'utérus  ne  diminuait  pas  de  volume.  L'état 
de  la  malade  ne  subit  aucun  changement  jusqu'au  21  février, 
époque  à  laquelle  elle  demanda  impérativement  à  quitter 
l'hôpital;  elle  ne  tint  aucun  compte  de  mes  objections  et  partit. 
Une  hémorrhagie  peu  importante  se  produisit  le  25  février  ;  le 
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lendemain,  l'hémorrhagie  devint  considérable  et  la  malade 
rentra  à  la  Clinique.  A  son  arrivée,  on  trouva  le  placenta  dans 
le  vagin  :  or,  l'avortement  remontait  à  57  jours.  Le  placenta 
n'offrait  aucun  signe  de  putréfaction.  Il  était  pâle,  décoloré, 
formait  une  masse  arrondie  du  volume  du  poing,  et  ressem- 
blait d'une  manière  frappante  à  une  cervelle  de  mouton. 

Ce  fait  vous  démontre  une  fois  de  plus  l'excellence  de  la 
méthode  d'expectation  antiseptique,  puisque  le  placenta  a  pu 
séjourner  pendant  57  jours  dans  la  cavité  utérine  sans  se 
putréfier.  Je  suis  donc  pleinement  autorisé  à  vous  conseiller 
d'agir  comme  je  l'ai  fait  pour  éviter  la  septicémie. 

Dans  un  autre  cas  plus  récent,  la  rétention  tout  aussi 
longue  du  placenta  a  été  marquée  par  un  écoulement  légère- 
ment noirâtre.  Pour  y  mettre  fin,  je  me  décidai  à  dilater  le  col 
et  à  y  introduire  le  doigt.  La  cavité  utérine  était  vide,  ce  qui 
prouve  que  le  placenta  peut  disparaître  par  liquéfaction,  et  je 
ne  trouvai  au  fond  de  l'utérus  qu'une  petite  saillie  grosse 
comme  une  lentille  que  j'enlevai  avec  la  curette;  la  guérison 
fut  rapide. 

Il  est  vrai  que  les  adversaires  de  l'expectation  pourraient 
tirer  de  ces  faits  un  argument  en  faveur  de  l'intervention 
hâtive  et  dire  qu'on  s'expose  ainsi  à  la  formation  de  polypes 
placentaires,  mais  je  réponds  d'avance  qu'une  rétention  pla- 
centaire aussi  prolongée  est  exceptionnelle  et  que,  dans  la 
plupart  des  cas  de  rétention,  le  placenta  est  spontanément 
expulsé  au  bout  de  quelques  jours. 

J'ajouterai  enfin  qu'on  peut  tirer  de  la  première  observation 
(voir  p.  508)  l'enseignement  suivant  :  Quand  on  se  trouvera 
en  présence  d'une  rétention  du  placenta  et  que,  pour  un  motif 
quelconque,  on  voudra  y  mettre  fin,  il  y  aura  avantage  à 
introduire  dans  la  cavité  utérine  mon  ballon  dilatateur;  on  sera, 
en  effet,  autorisé  à  espérer  que  ce  ballon  déterminera  l'expulsion 
du  placenta  en  provoquant  des  contractions  utérines,  comme 
s'il  s'agissait  d'un  avortement  provoqué. 
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2^.  — Rétention  du  placenta  abortif  compliquée  dliémov- 
rhagie  ou  de  septicémie.  —  Si  rexpectation  antiseptique  est 
excellente  tant  qu'aucun  accident  ne  se  produit,  l'intervention 
devient  nécessaire  dès  que  survient  une  hémorrliagie  ou  de  la 
septicémie.  En  cas  de  complication  par  conséquent,  après 
ravortement  aussi  bien  qu'après  raccouchement,  une  conduite 
active  doit  être  suivie  ;  en  l'absence  d'accidents,  au  contraire, 
il  convient,  après  la  fausse  couche,  de  se  borner  à  une  expec- 
tation  antiseptique,  tandis  qu'après  l'accouchement  à  terme  il 
faut  procéder  à  l'extraction  immédiate  du  placenta. 

L'hémorrhagie  et  la  septicémie,  qui  peuvent  exister  seules 
ou  associées,  présentent  une  gravité  très  variable,  à  laquelle 
il  faudra  proportionner  Timportance  du  traitement  :  c'est 
la  seule  façon  rationnelle  d'agir,  car  il  serait  contraire  à  la 
saine  clinique  d'appliquer,  de  parti  pris,  le  même  traitement 
indistinctement  à  tous  les  cas. 

On  essaiera  donc  de  combattre  les  hémorrhagies  et  la  sep- 
ticémie par  des  moyens  simples,  et  on  n'aura  recours  à  Tin- 
tervention  chirurgicale  que  si  ces  complications  sont  d'emblée 
menaçantes  pour  les  jours  de  la  femme,  ou  si  le  traitement 
primitivement  institué  est  resté  inefTicace. 

Hémorrliagie.  —  Autrefois,  contre  les  hémorrhagies,  on 
employait  beaucoup  l'ergot  de  seigle;  mais,  aujourd'hui,  il 
est  fort  heureusement  délaissé  presque  partout,  son  emploi 
étant  reconnu  dangereux.  Il  détermine,  en  effet,  la  tétanisation 
de  l'utérus  qui  se  rétracte  sur  le  placenta  et  l'emprisonne  ;  si 
donc  ce  placenta  était  ultérieurement  envahi  par  la  putréfac- 
tion, il  serait  très  difficile  de  l'extraire,  car  ce  serait  avec  la 
plus  grande  peine  qu'on  pourrait  vaincre  la  rétraction  anor- 
male de  l'utérus  pour  y  pénétrer  avec  la  main  ou  les  instru- 
ments. Dans  la  rétention  placentaire  compliquée  d'hémor- 
rhao^ie,  l'ergot  de  seis^le  doit  donc  être  abandonné  sans  retour. 

Un  moyen  quelquefois  héroïque,  d'ailleurs  absolument 
inoffensif,  et  auquel  on  peut  s'adresser  aussi  fréquemment 
qu'on  le  désire,  est  fourni  par  les  injections  vaginales  et 
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utérines  très  chaudes.  Elles  arrêtent  les  hémorrhagies  et 
réveillent  la  contractilité  de  Tutérus.  Malheureusement,  ces 
injections  échouent  assez  souvent,  et  il  faut  alors  recourir 
au  tamponnement  ou  à  l'extraction  du  délivre. 

On  préférera  l'extraction  quand  la  voie  sera  ouverte,  c'est-à- 
dire  quand  le  col  sera  dilaté  et  qu'on  pourra  pénétrer  dans 
l'utérus  avec  la  main  ;  dans  le  cas  contraire,  le  tamponnement 
vaginal  sera  d'un  grand  secours,  mais  il  ne  faut  pas  trop 
tarder  à  le  pratiquer.  Pour  mon  compte  personnel,  je  l'ai 
employé  très  souvent  avec  succès.  Le  tamponnement  vaginal 
a,  du  reste,  le  grand  avantage  de  pouvoir  être  appliqué  par 
tous  les  médecins  et  toutes  les  sages-femmes,  ce  qui,  au  point 
de  vue  de  sa  vulgarisation,  est  d'une  importance  capitale. 

Je  n'ai  guère  besoin  d'ajouter,  je  pense,  qu'il  devra  être 
exécuté  suivant  toutes  les  règles  de  la  plus  stricte  antisepsie  ; 
il  ne  faut  pas,  en  effet,  que  les  femmes,  préservées  de  l'hémor- 
rhagie,  succombent  plus  tard  à  la  septicémie. 

On  a  encore  été  plus  loin,  et  Dûhrssen  a  proposé  de  faire  le 
tamponnement  intra-utérin  à  la  gaze  iodoformée  dans  les  cas 
où  l'extraction  du  placenta  aA'ec  le  doigt  est  reconnue  impos- 
sible (1).  Pour  moi,  je  n'ai  jamais  pratiqué  le  tamponnement 
intra-utérin  dans  ces  conditions,  car  je  n'y  ai  jamais  été  forcé 
par  la  gravité  de  la  situation  ;  je  vous  conseille  même  de  vous 
en  méfier,  car  il  n'est  pas  exempt  de  danger,  et,  dans  quelques 
cas,  il  a  été  suivi  de  mort.  Parmi  ces  derniers,  celui  qui  a  été 
observé  par  M.  Bar,  dans  son  service  d'hôpital,  est  très 
instructif,  et  je  suis  autorisé  à  vous  le  communiquer.  Une 
femme  étant  prise  d'hémorrhagie  grave  après  un  avortement, 
on  appela  en  hâte  l'interne  qui  pratiqua  le  tamponnement 
intra-utérin  avec  de  la  gaze  iodoformée  ;  mais  la  malade  ne 
tarda  pas  à  succomber.  A  l'autopsie,  on  trouva  dans  le  péri- 
toine un  liquide  sanguinolent  qui  offrait  un  aspect  tout  parti 
culier;  on  en  fît  l'examen  et  on  y  constata  la  présence  de 

(1)  DuHRSSEN.  Yade-mecum  d' o'bstéti'lque.Ti'^ÔMCÏiou  française  par  Van  Aubel, 
Liège,  1891,  p.  7G. 
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cristaux  d'iodoforme  qui  se  trouvaient  aussi  dans  toute  la 
longueur  de  la  trompe.  Le  sang,  arrêté  par  le  tampon  intra- 
utérin,  avait  donc  reflué  par  les  trompes,  et  s'était  épanché 
dans  le  péritoine  en  entraînant  avec  lui  de  Fiodoforme. 

Je  formulerai  la  même  réserve  à  propos  de  l'emploi  de  la 
curette,  d'autant  plus  qu'elle  expose  à  augmenter  encore 
riiémorrhagie.  Du  reste,  d'une  façon  générale,  il  faut  se 
dispenser  d'avoir  recours  à  la  curette  à  partir  du  3*^  mois  de  la 
grossesse  ;  elle  est  mieux  indiquée  dans  les  deux  premiers 
mois  (voir  plus  loin  son  emploi  dans  les  cas  d'infection). 

L'hémorrhagie  épuisant  rapidement  les  forces,  il  va  sans 
dire  qu'on  emploiera  tous  les  moyens  propres  à  les  relever  : 
injections  hypodermiques  d'éther,  injections  abondantes  de 
sérum  artificiel  dans  le  tissu  cellulaire,  boissons  alcooliques, 
lavements  nutritifs  quand  l'alimentation  par  la  voie  stoma- 
cale est  impossible,  etc. 

Septicémie.  —  L'infection  putride  est  caractérisée  par  un 
écoulement  vaginal  fétide  avec  ou  sans  élévation  de  la  tempé- 
rature, ou  encore  par  de  la  lièvre  et  des  frissons  sans  qu'il  y 
ait  fétidité. 

En  général,  cette  infection  exige  rapidement  une  interven- 
tion active,  dont  Fobjectif  est  révacuation  de  l'utérus,  car 
l'empoisonnement  septique  fait  des  progrès  incessants  tant 
que  dure  la  rétention  du  placenta  putréfié.  Toutefois,  on  pourra 
commencer  par  faire  des  injections  antiseptiques,  vaginales 
et  intra-utérines,  qui  entraîneront  les  liquides  putrides  et  les 
débris  placentaires  libres  dans  l'utérus.  Quelquefois  ces 
injections,  répétées  à  courts  intervalles,  sufliront  à  enrayer 
la  putréfaction  et  partant  la  septicémie,  mais  ce  ne  sera  que 
tout  à  fait  au  début,  quand  les  microbes  n'auront  pas 
encore  envahi  la  profondeur  des  cotylédons  placentaires. 
Ordinairement,  en  effet,  l'amélioration  produite  par  les  injec- 
tions est  insignifiante  ou  du  moins  passagère,  car  le  liquide  anti- 
septique ne  parvient  pas  à  s'infiltrer  à  l'intérieur  de  la  masse 
placentaire,   de  sorte  que  la  putréfaction  continue  malgré 
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les  irrigations  microbicides.  Dès  lors,  il  n'y  a  qu'une  conduite 
logique,  c'est  d'extraire  le  placenta  au  plus  tôt.  On  a  accusé, 
il  est  vrai,  cette  extraction  de  favoriser  l'absorption  des 
liquides  septiques,  parce  qu'on  ouvre  de  nombreux  vaisseaux 
en  décollant  le  placenta.  L'objection  est  fondée,  et  il  n'est  pas 
rare  d'observer  des  frissons  après  l'extraction  du  placenta 
pratiquée  dans  les  conditions  que  je  viens  de  dire  ;  mais  on 
réduira  le  danger  à  son  minimum  si,  avant  de  commencer 
l'opération,  on  a  la  précaution  de  bien  laver  la  cavité  utérine 
avec  un  liquide  antiseptique.  D'ailleurs,  l'expectation  ne  ferait 
qu'empirer  la  situation  ;  il  faut  donc  agir. 

Dans  ce  cas,  l'extraction  du  placenta  n'est  pas  autre  chose 
qu'une  délivrance  artificielle  qu'on  effectuera  avec  la  main, 
comme  on  le  fait  à  terme,  ou  encore  avec  un  ou  deux  doigts,  et 
ce  n'est  que  si  on  reconnaissait  Timpossibilité  d'une  extraction 
manuelle  ou  digitale  qu'on  aurait  recours  aux  instruments  et 
particulièrement  à  la  curette.  Il  en  est  donc  de  la  rétention 
du  placenta  après  l'avortement  comme  de  la  rétentidn  du  pla- 
centa à  terme  :  la  délivrance  manuelle  est  l'opération  de  choix, 
la  délivrance  instrumentale  est  une  opération  de  nécessité. 

Si  V extraction  manuelle  du  placenta  abortif  vous  parait  né- 
cessaire, voici  comment  vous  y  procéderez.  Tout  d'abord,  vous 
prendrez  les  précautions  antiseptiques  les  plus  rigoureuses  : 
savonnage  de  la  vulve  et  des  régions  péri-génitales  ;  toilette 
vulvaire  et  injection  vaginale  au  sublimé,  injection  intra- 
utérine  avec  l'iode  ou  le  permanganate  de  potasse  ;  puis, 
les  organes  génitaux  rendus  aseptiques,  vous  commencerez 
l'opération,  après  vous  être  désinfecté  les  mains  d'une  façon 
parfaite. 

La  malade,  étant  placée  au  bord  du  lit  dans  la  posture 
obstétricale,  et  anestliésiée  au  préalable  si  vous  prévoyez  que 
l'opération  sera  douloureuse,  longue  et  difficile,  vous  introdui- 
sez les  doigts  dans  l'utérus  pour  aller  à  la  recherche  du  pla- 
centa. Dans  le  cas  particulier,  les  doigts  pénètrent  assez  faci- 


DE   l'antisepsie  DANS  l'aVORTEMENT 


515 


lement  jusqu'au  fond  de  Forgane,  surtout  si  vous  avez  la 
précaution  de  l'abaisser  en  exerçant  sur  lui  quelques  pres- 
sions avec  la  main  libre  appliquée  sur  la  paroi  abdominale. 
Au  besoin  même,  vous  introduiriez  la  main  tout  entière  dans 
le  vagin,  afin  de  pouvoir  enfoncer  plus  profondément  les  doigts 
dans  l'utérus  ;  je  vous  conseille  de  ne  pas  hésiter  à  le  faire  si 
A^ous  rencontrez  des  difficultés,  et  souvent  vous  pourrez  ainsi 
mener  a  bien  une  opération  qui  aurait  été  impossible  sans  cela. 

Vous  facilitez  également  l'opération  en  saisissant  la  lèvre 
antérieure  du  col  avec  une  pince  de  Museux  sur  laquelle  vous 
tirez  lentement,  jusqu'à  ce  que  le  col  arrive  à  la  vulve  ;  vous 
confiez  ensuite  la  pince  à  un  aide,  en  lui  recommandant  de  la 
tenir  solidement  ;  cela  fait,  vous  introduisez  les  doigts  dans 
l'utérus  fixé  par  la  pince,  pendant  que  l'autre  main  appuie  sur 
le  fond  de  l'organe,  pour  l'immobiliser  encore  mieux.  Les 
doigts  décollent  alors  le  placenta  par  grattage,  comme 
dans  la  délivrance  artificielle.  L'opération  est  quelquefois 
très  difficile,  mais,  avec  de  la  patience  et  de  l'adresse, 
on  la  mène  à  bien  le  plus  souvent.  Quand  elle  est  ter- 
minée, on  fait  une  injection  intra-utérine  antiseptique  qui 
entraîne  les  caillots,  les  débris  de  placenta  et  de  membranes 
devenus  libres,  et  détruit  les  microbes,  s'il  s'en  trouve. 

Avec  sa  sensibilité  tactile  qui  lui  permet  d'explorer  la  ca- 
vité utérine,  d'y  voir  pour  ainsi  dire,  le  doigt  est  bien  supé- 
rieur à  tous  les  instruments.  C'est  donc  au  doigt  que  je  donne 
la  préférence  pour  l'extraction  du  placenta  abortif,  et  ce  n'est 
qu'en  cas  d'échec  avec  le  doigt  que  je  conseillerai  d'employer 
les  instruments. 

Dans  ce  qui  précède,  j'ai  supposé,  d'une  part,  que  l'uté- 
rus était  suffisamment  dilaté  pour  laisser  passer  les  doigts, 
et,  d'autre  part,  que  ceux-ci  étaient  parvenus  à  décoller  le 
placenta  et  à  l'entraîner  au  dehors;  mais  ces  deux  conditions 
ne  sont  pas  toujours  réalisées.  Faut-il  donc,  dans  ce  cas, 
abandonner  le  placenta  dans  l'utérus  et  se  contenter  d'irriga- 
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lions  vaginales  et,  au  besoin,  d'injections  intra-utérines  anti- 
septiques ?  C'est  ce  qu'on  conseillait  il  y  a  peu  d'années  encore, 
car  on  ne  savait  pas  dilater  artificiellement  l'utérus,  à  coup 
sûr  et  sans  danger.  Mais  aujourd'hui,  les  choses  ont  fort 
heureusement  changé;  aussi,  quand  le  col  utérin  n'est  pas 
perméable,  je  vous  engage  à  recourir  à  la  dilatatioa  artifi^ 
cielle  de  l'utérus^  sans  attendre  davantage. 

Pour  cela,  vous  procéderez  comme  je  vous  l'ai  déjà  indiqué 
à  propos  de  la  rétention  du  placenta  à  terme  (voyez  p.  481)  ; 
toutefois,  il  sera  inutile  d'obtenir  une  dilatation  aussi  {grande 
que  dans  ce  dernier  cas,  puisque  le  volume  du  placenta  abortif 
est  plus  petit  que  celui  du  placenta  à  terme. 

Vous  pouvez  dilater  extemporanément  l'utérus  en  y  intro- 
duisant Tune  après  l'autre  les  bougies  en  série  de  Hegar,  et 
souvent  a^ous  obtiendrez  ainsi  une  dilatation  du  col  suffisante 
pour  laisser  passer  deux  doigts,  et  par  conséquent  pratiquer  la 
délivrance.  ^lais  si  l'utérus  est  très  volumineux,  vous  vous 
trouverez  bien  de  le  dilater  plus  complètement  en  y  intro- 
duisant un  ballon  de  M.  Champetier  de  Ribes.  La  dilatation 
sera  moins  rapide,  mais  rarement  il  vous  faudra,  pour  l'obtenir, 
plus  de  deux  ou  trois  heures,  et,  dans  aucun  cas,  il  n'est  urgent 
d'aller  plus  vite.  Quand  le  ballon  de  M.  Champetier  sera 
expulsé,  vous  introduirez  la  main  dans  l'utérus,  et  vous  procé- 
derez à  la  délivrance  artificielle.  Pour  activer  la  dilatation,  il 
peut  d'ailleurs  être  utile  d'exercer  des  tractions  sur  le  ballon, 
de  ne  le  remplir  qu'incomplètement,  etc.  ;  mais  il  s'agit  là  de 
questions  de  détail  sur  lesquelles  je  ne  veux  pas  insister.  Le 
ballon  de  JNI.  Champetier  est  mieux  approprié  au  but  qu'on  se 
propose  ici  que  mon  ballon  dilatateur  et  que  les  ballons  de 
Barnes,  car  ces  derniers,  construits  en  caoutchouc  vulcanisé, 
sont  dépressibles  et  ne  peuvent  pas  toujours  résister.àla  pres- 
sion considérable  que  l'utérus  exerce  sur  eux. 

Dans  un  certain  nombre  de  cas,  on  parvient  bien  à  décoller 
le  placenta  avec  les  doigts,  mais  on  ne  parvient  pas  à  l'extraire, 
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parce  que  les  doigts  introduits  dans  Futérus  ne  fournissent 
pas  une  prise  assez  solide.  Si  on  rencontre  cette  petite  diffi- 
culté, on  se  trouvera  bien  de  se  servir  d'une  pince  de  forme 
appropriée.  Une  longue  pince  à  pansement  utérin  ou,  de  pré- 
férence, une  pince  à  larges  mors,  sera  glissée  sur  les  doigts, 
et  introduite  dans  Futérus  au  contact  des  cotylédons  placen- 
taires qu'elle  saisira  solidement  et  amènera  au  dehors.  Si  le 
col  est  peu  dilaté,  les  cotylédons  trop  volumineux  ne  pourront 
pas  traverser  Forifîce  interne  sans  se  déchirer,  mais,  malgré 
cela,  tout  ce  qui  est  compris  entre  les  mors  de  la  pince  sera 
entraîné,  et  on  en  sera  quitte  pour  réintroduire  l'instrument 
plusieurs  fois  de  suite,  et  répéter  la  manœuvre  précédente  jus- 
qu'à ce  que  le  doigt  indique  qu'il  ne  reste  plus  rien  dans 
Futérus. 

On  pourrait  encore,  au  lieu  de  la  pince,  introduire  une  tige 
cjuelconque,  par  exemple  une  curette.  Cet  instrument  servi- 
rait de  point  d'appui  pour  fixer  contre  le  doigt  les  cotylédons 
placentaires  qu'on  entraînerait  alors  plus  facilement  ;  il  est  bien 
entendu  que,  dans  ce  cas,  la  curette  ne  serait  pas  employée  pour 
décoller  le  placenta,  mais  seulement  pour  le  saisir. 

La  difficulté  qu'on  rencontre  à  faire  franchir  au  placenta 
un  col  peu  dilaté  a,  de  tout  temps,  embarrassé  les  accou- 
cheurs qui  ont  fait  de  leur  mieux  pour  la  vaincre.  C'est  ainsi 
qu'au  siècle  dernier,  Levret  a  imaginé  sa  pince  à  faux  germe, 
«  pince  à  jonction  passée,  dont  chaque  branche  a,  dans  sa 
partie  supérieure,  un  cuilleron  oblong,  fenêtré  et  légèrement 
courbe.  Ces  cuillerons  laissent  entre  eux  un  espace  suffisant 
pour  loger  le  corps  étranger  dont  une  partie  passant  à  travers 
les  fenêtres  assure  la  prise  de  l'instrument  sur  ce  corps  »  (i). 
On  introduit  séparément  les  deux  branches  de  la  pince 
comme  celles  d'un  forceps,  l'une  à  gauche,  l'autre  à  droite,  on 
articule  et  on  tire.  Quelquefois  on  réussit  de  cette  façon  à 
saisir  et  à  extraire  le  placenta,  c'est  qu'alors  il  était  décollé 
et  libre  dans  la  cavité  utérine  :  le  décollement  du  placenta  est, 

(1)  Leveet.  L'art  des  accoucliemens,  2^  édition,  Paris,  1761,  p.  336. 
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en  effet,  une  des  conditions  nécessaires  pour  se  servir  de  la 
pince  de  Levret,  qui  agit,  dans  ce  cas,  commetoute  autre  pince 
à  larges  mors.  C'est  pour  Tavoir  employée,  alors  que  le  pla- 
centa n'était  pas  décollé,  que  nombre  d'accoucheurs  ont  subi 
des  échecs  ;  rien  d'étonnant,  d'ailleurs,  à  ce  que  la  pince  ne  sai- 
sisse pas  le  placenta  qui  n'est  pas  libre  dans  l'utérus.  Mon 
maître,  P.  Dubois,  qui  n'était  jamais  parvenu  à  extraire  un 
placenta  avec  cet  instrument,  le  condamnait  sans  retour. 

M.  le  professeur  Pajot  a  imaginé,  pour  saisir  le  placenta 
emprisonné  dans  l'utérus  hors  de  la  portée  du  doigt,  une  curette 
articulée,  dont  l'extrémité  en  forme  de  spatule  arrondie  peut  se 
recourber  comme  le  ferait  le  doigt  lui-même  (i). 

Si  le  doigt  n'a  pas  réussi  à  décoller  le  placenta,  et  si  la  pince 
n'est  d'aucun  secours^  sommes-nous  donc  désarmés  pour  cela, 
et  nous  trouvons-nous  réduits  à  abandonner  dans  Tutérus  le 
placenta  putréfié,  et  à  assister  en  spectateurs  impuissants  aux 
progrès  de  Tinfection  putride  ?  Assurément  non,  car  nous 
pouvons  encore  recourir  à  la  curette. 

Toutefois,  avant  d'aller  plus  loin,  je  dois  vous  dire  que.  si 
vous  avez  conformé  votre  conduite  à  celle  que  je  vous  ai  con- 
seillée, vous  ne  vous  trouverez  que  rarement,  dans  la  nécessité 
d'employer  la  curette.  Il  faut  bien  le  savoir,  car  après  l'em- 
pressement avec  lequel  divers  travaux  ont  été  publiés  sur 
l'utilité  du  curettao'e  dans  l'avortement,  nombre  de  médecins 
se  sont  figurés  que  le  curettage  était  l'intervention  de  choix, 
quand,  en  réalité,  on  n'a  besoin  d'y  recourir  que  d'une  façon 
exceptionnelle. 

Laissez  donc,  comme  je  vous  l'ai  déjà  dit.  l'avortement  se 
faire  spontanément  comme  l'accouchement  à  terme,  abandonnez 
également  la  délivrance  à  elle-même,  et  déjà  dans  la  grande 
majorité  des  cas  l'œuf  entier  sera  expulsé  au  bout  de  six  heures. 
S'il  y  a  rétention  du  placenta,  et  qu'il  n'y  ait  pas  d'accident,  con- 

(1;  Pajot.  Travaux  d' obstétrique  et  de  gynécolcgh-.  Paris,  1SS9,  p.  216. 
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tentez-YOus  encore  de  l'expectation  antiseptique,et  presque  tou- 
jours vous  verrez,  au  bout  de  quelque  temps,  l'expulsion  du 
placenta  se  faire  d'elle-même,  sans  accident.  Mais  s'il  se  pro- 
duit des  complications,  hémorrhagie  ou  infection,  vous  inter- 
viendrez activement,  et  si  les  moyens  simples,  injections  intra- 
utérines    chaudes  et  antiseptiques   sont  inefiicaces  ,  vous 
procéderez  sans  retard  à  l'évacuation  de  l'utérus.  Le  col  est-il 
ouvert?  Qu'ilyait  hémorrhagie  ou  septicémie,  les  doigts,  aidés 
au  besoin  de  la  pince,  décolleront  et  extrairont  le  délivre  : 
Qu'est-il  besoin  ici  d'une  curette  ?  Le  col  est-il,  au  contraire, 
fermé  ?  Vous  commencerez  par  le  dilater  avec  les  bougies  de 
Hegar  ou  le  ballon  de  M.  Champetier  de  Ribes,  et,  soit  immé- 
diatement, soit  au  bout  de  quelques  heures,  la  dilatation  de 
l'utérus  étant  obtenue,  vous  procéderez  encore  à  l'extraction 
du  placenta,  extraction  digitale  ou  manuelle  suivant  le  volume 
de  l'utérus.  Or,  il  faut  être  convaincu  de  ce  fait,  aujourd'hui 
indéniable,  que  presque  toujours,  sinon  toujours,  nous  parve- 
nons à  dilater  suffisamment  l'utérus  pour  y  faire  pénétrer  un 
doigt,  deux  doigts  ou  même  la  main,  et  par  conséquent  pour 
décoller  le  placenta  avec  les  doigts,  sans  avoir  besoin  de  nous 
adresser  à  des  instruments,  et  qu'en  définitive  c'est  seulement 
pour  entraîner  au  dehors  des  cotylédons  détachés  que  la  pince 
peut  être  utile.  Ce  n'est  donc  que  dans  le  cas  exceptionnel  où 
nous  n'aurions  pas  réussi  à  dilater  suffisamment  l'utérus  que 
nous  nous  verrions  forcés  d'agir  autrement,  et  d'employer  la 
curette. 

En  résumé,  a^ous  voyez  que  la  curette  a  un  champ  d'action 
limité  ;  cela  ne  veut  pas  dire  qu'elle  doive  être  abandonnée, 
car,  bien  au  contraire,  elle  peut,  à  mon  avis,  rendre  les  plus 
grands  services  dans  certains  cas  qu'il  s'agit  seulement  de 
déterminer. 

On  pense  généralement  que  Récamier,  qui  imagina  la  cu- 
rette vers  1846,  n'en  conseillait  l'emploi  qu'en  dehors  de  l'état 
puerpéral  pour  enlever  par  le  raclage  les  fongosités  de  la  mé- 
trite.  Il  n'en  est  rien,  puisque  Récamier  dit  lui-même  dans  le 
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premier  mémoire  qu'il  écrivit  sur  la  curette  :  «  J'ai  cru  pouvoir 
supposer,  en  conséquence,  qu'à  la  suite  des  accouchements,  il 
pourrait,  dans  certains  cas,  rester  des  lobes  plus  ou  moins 
considérables  de  placenta  adhérents,  et  j'en  ai  conclu  qu'après 
les  accouchements,  le  gorgeret-curette  était  préférable  à  la 
main  pour  nettoyer  tout  doucement  l'intérieur  de  l'utérus  des 
caillots  et  des  débris  placentaires  non  expulsés  ou  qui  seraient 
adhérents  à  la  surface  interne  de  l'utérus  (1).  » 

C'est  donc  bien  à  Récamier  que  revient  le  mérite  de  l'emploi 
de  la  curette  dans  le  cas  de  rétention  de  débris  placentaires. 
Toutefois,  il  est  juste  de  dire  qu'imaginée  en  France,  la 
curette  y  a  été  abandonnée  peu  à  peu  à  cause  des  accidents 
inflammatoires  qui  suivaient  fréquemment  le  curettage,  acci- 
dents que  l'absence  d'antisepsie  explique  suffisamment.  Aussi 
n'est-ce  que  beaucoup  plus  tard,  quand  l'application  de  la  mé- 
thode antiseptique  eut  mis  les  chirurgiens  à  même  d'éviter  les 
complications  septiques  des  opérations,  que  le  curettage  re- 
prit faveur  en  gynécologie.  L'enthousiasme  des  chirurgiens 
pour  le  curettage  fut  bientôt  partagé  par  les  accoucheurs  étran- 
gers, qui  ne  tardèrent  pas  à  considérer  un  œuf  abortif  comme 
un  simple  corps  étranger  intra-utérin  ou  un  polype,  que  la  cu- 
rette pouvait  extirper  avec  facilité  ;  de  là  à  dire  que  la  curette 
devait  être  employée  dans  tous  les  cas  d'avortement  lent  et 
difficile,  il  n'y  avait  qu'un  pas  et  beaucoup  d'accoucheurs  n'ont 
pas  hésité  à  le  franchir.  Cependant,  en  France,  on  conservait 
les  anciennes  traditions  et  dans  le  2^  volume  du  Traité  d'ac- 
couchements que  je  publiai  en  1886,  avec  M.  Budin,  je  rejetai 
l'emploi  de  la  curette.  Pourtant,  M.  Doléris  venait  de  com- 
muniquer les  résultats  satisfaisants  d'une  conduite  plus  active 
qu'il  avait  vu  employer  en  Allemagne,  et  s'était  fait,  à  la 
Société  obstétricale  de  Paris,  le  champion  de  l'intervention 
instrumentale  (2). 

(1)  RÉCAMIER.  Mémoire  sur  les  productions  fibreuses  et  fongueuses  intra- 
utérines.  Union  médicale^  1850,  p.  274. 

(2)  Doléris.  Conduite  à  tenir  dans  l'avortement.  Ecouvillonnage  de  l'utérus 


DE   l'antisepsie   DAISS  l'aVORTEMENT 


521 


Il  conseillait  même  dans  tous  les  cas  de  rétention  placentaire 
consécutive  à  l'avortement  de  procéder  sans  retard  à  l'évacua- 
tion de  l'utérus,  qu'il  y  eût  ou  non  des  accidents, et  de  se  servir 
dans  ce  but  de  la  curette,  de  la  pince,  aubesoinméme  des  doigts, 
et  encore  d'un  instrument  particulier,  Fécouvillon,  qui,  dans  son 
esprit,  devait  pouvoir  être  substitué  à  la  curette  dans  le  plus 
grand  nombre  des  cas,  pour  décoller  le  placenta  et  les  mem- 
branes. 

Voici  d'ailleurs  comment  il  faut  procéder  avec  la  curette  pour 
extraire  un  placenta  retenu  dans  Futérus.  Après  avoir  vidé  la 
vessie  et  le  rectum,  pris  les  précautions  antiseptiques  néces- 
saires pour  lui-même,  pour  les  instruments  et  pour  la  femme, 
l'opérateur  saisit  avec  une  pince  tire-balles  la  lèvre  antérieure 
du  col  et  l'abaisse  progressivement  jusqu'à  la  vulve.  Si  le 
col  est  perméable,  on  peut  opérer  de  suite  ;  s'il  ne  l'est  pas, 
il  faut  commencer  par  le  dilater  et,  en  général,  cette  dilata- 
tion se  fait  extemporanément.  Souvent,  le  doigt  suffît  à  la  pro- 
duire et  on  arrive  assez  vite  à  introduire  l'index  et  le  médius  ; 
mais  plus  généralement  on  doit  recourir  aux  tiges  de  Hegar. 

Au  lieu  de  dilater  le  col  de  l'utérus  extemporanément,  on 
peut  le  dilater  lentement,  en  y  introduisant  des  tiges  de  lami- 
naire ou  des  cônes  d'éponge  préparée,  mais  cette  manière  de 
faire  est  un  peu  longue  et  compliquée,  et  on  lui  préfère  la 
dilatation  rapide,  soit  digitale,  soit  instrumentale. 

On  peut  employer  n'importe  quel  genre  de  curette,  mais  il 
vaut  mieux  se  servir  d'une  curette  grande  et  large,  avec  laquelle 
on  risque  moins  qu'avec  une  curette  effilée  de  perforer  l'utérus. 

Le  col  étant  dilaté,  on  introduit  la  curette  dans  la  cavité 
utérine,  et  on  racle,  avec  plus  de  force  quand  on  est  sur  le  pla- 
centa, avec  plus  de  douceur  quand  on  est  sur  la  paroi  utérine. 
La  curette  lacère  le  placenta,  le  divise  en  fragments  qui  se 

pour  l'extraction  du  placenta  retenu  dans  la  matrice.  Nouvelles  Archices  d'ohs- 
trique.  1886,  p.  284. 
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détachent  et  deviennent  libres  dans  la  cavité  utérine.  Quand 
toute  la  masse  placentaire  est  ainsi  déchiquetée,  la  curette 
arrive  sur  la  paroi  musculaire  de  Futérus,  ce  dont  on  est 
averti  par  une  sensation  spéciale  et  un  bruit  particulier,  le  cri 
utérin,  assez  fort  quelquefois  pour  que  les  assistants  Ten- 
tendent.  Le  frémissement  ondulatoire  qui  accompagne  ce  bruit, 
est  transmis  par  la  curette  à  la  main  de  l'opérateur,  et  peut 
même  être  perçu  par  les  assistants,  s'ils  appliquent  la  main 
sur  la  paroi  abdominale  au  niveau  de  l'utérus. 

Se  baser  simplement  sur  la  consistance  des  tissus  que  ren- 
contre la  curette  pour  décider  s'il  s'agit  de  cotylédons  placen- 
taires ou  de  tissu  utérin,  c'est  s'exposer  à  de  graves  erreurs. 
On  peut,  en  effet,  prendre  pour  des  cotylédons  placentaires,  la 
caduque  épaissie,  surtout  quand  au-dessous  d'elle  la  paroi  uté- 
rine est  ramollie  par  l  inilammation,  et  si  alors  on  racle  avec 
trop  d'énergie  on  risque  de  perforer  l'utérus  ;  crautre  part,  le 
relief  d'un  lîbrome  pourrait  arrêter  la  curette  comme  le  ferait 
un  cotylédon  placentaire  ;  enlin,  il  ne  faudrait  pas  croire  que  le 
cri  utérin  fournisse  une  preuve  certaine  que  la  curette  est  en 
contact  direct  avecles  parois  delà  matrice,  car,  comme  je  vous 
l'ai  déjà  dit.  j'ai  perçu  très  nettement  ce  cri,  lorsque  ma  curette 
était  encore  séparée  du  tissu  utérin  par  toute  l'épaisseur  de 
cotylédons  placentairesindurés  par  la  sclérose,  et  que  je  sentais 
avec  le  doigt  lorsque  je  retirais  la  curette. 

Pour  opérer  avec  précision,  il  est  donc  nécessaire  de 
déterminer  au  préalable  la  place  occupée  par  le  placenta,  et 
ce  renseignement  le  doigt  seul  peut  le  donner  avec  exactitude. 
Par  conséquent,  avant  d'introduire  la  curette,  il  sera  bon  de 
pratiquer  le  catJiétérisme  digital  de  l'utérus,  et  en  général 
rien  ne  sera  plus  facile  puisqu'on  viendra  précisément  de  ter- 
miner la  dilatation  artilicielle  du  col. 

En  cas  de  doute  sur  l'existence  de  la  rétention  placentaire, 
cette  exploration  digitale  aura  aussi  l'avantage  de  préciser  le 
diagnostic,  de  sorte  que  si  le  doigt  ne  rencontre  aucun  corps 
étranger  dans  la  cavité  utérine,  on  saura  que  le  curettage,  si 
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on  Texécute  quand  même,  n'aura  guère  à  entraîner  que  des 
lambeaux  de  caduque  malade  ou  quelques  villosités  choriales. 

Le  diagnostic  étant  Lien  établi,  il  est  indispensable  que, 
pendant  toute  la  durée  du  curettage,  l'opérateur  applique  sa 
main  libre  sur  le  fond  de  l'utérus.  La  main  contrôle  l'action  de 
l'instrument,  et  permet  de  se  rendre  compte  de  l'épaisseur  de 
la  paroi  utérine  sur  laquelle  on  agit.  Cette  dernière  constatation 
est  précieuse,  car  elle  met  en  garde  contre  la  perforation  de 
l'utérus  à  laquelle  on  s'exposerait  sans  cela. 

La  curette  peut  décoller  le  placenta  et  la  caduque  utérine, 
mais  elle  est  quelquefois  insuffisante  à  les  entraîner  au  dehors; 
aussi  est-on  obligé  assez  souvent  de  recourir  à  une  pince  à 
mors  larges  qui,  sous  le  contrôle  du  doigt,  saisit  les  cotylé- 
dons placentaires  devenus  libres.  La  pince  joue  un  grand  rôle  ; 
on  peut  même  dire  que  bien  des  fois  elle  fait  plus  de  besogne 
que  la  curette,  dont,  malgré  lui,  l'opérateur  redoute  l'action 
presque  aveugle  et  quelque  peu  brutale.  Les  débris  plus  petits, 
laissés  par  la  pince,  sont  entraînés  ensuite  par  une  injection 
intra-utérine  et  par  un  écouvillonnage  final  dont  l'utilité  est 
incontestable. 

h^écoiivillon,  imd.giné  par  M.  Doléris,  est  assez  semblable 
à  celui  dont  se  servent  les  tonneliers  pour  rincer  les  bouteilles. 
Cet  écouvillon  «  est  une  tige  métallique,  souple,  terminée  par  un 
bout  garni,  sur  une  longueur  de  8  à  12  centim.,  de  crins  solides 
qui  forment  une  sorte  de  cylindre  hérissé  de  mille  pointes  ou 
dents  capables  d'entamer  un  tissu  peu  résistant  ou  de  racler 
très  complètement  la  paroi  utérine  )). 

On  fait  pénétrer  l'instrument  dans  Tutérus  par  un  mouve- 
ment de  vrille,  les  crins  viennent  alors  frotler  contre  les  mem- 
branes et  les  villosités  placentaires  qui  se  détachent  de  la 
paroi  utérine,  s'entortillent  autour  de  l'écouvillon  et  sont  entraî- 
nées au  dehors  avec  l'instrument.  Quelquefois,  en  effet,  les 
choses  se  passent  ainsi,  surtout  quand  les  débris  de  membranes 
et  de  placenta  sont  déjà  ramollis  par  la  putréfaction  et  à  moitié 
décollés;  mais,  quand  le  placenta  est  encore  adhérent,  l'écou- 


524     APPLICATION  DE  l'aNTISEPSIE  A  LA  PRATIQUE  DE  l'oBSTÉTRIQU E 


villon  est  presque  toujours  insuffisant  à  le  détacher,  et  il  est 
nécessaire  de  recourir  à  la  curette.  Néanmoins,  l'écouvillon 
est  un  bon  instrument  ;  il  débarrasse  la  cavité  utérine  des 
débris  qui  y  flottent,  mieux  que  ne  peut  le  faire  une  injection 
intra-utérine  ou  un  tampon  de  coton  porté  sur  une  longue 
pince  ;  d'ailleurs,  n'aurait-il  pour  tout  avantage  que  celui  d'être 
un  excellent  porte-topique  intra-utérin,  qu'il  mériterait  d'être 
conservé  et  employé. 

A  eux  seuls,  du  reste,  la  pince  et  l'écouvillon  peuvent, 
complètement  et  sans  danger,  vider  un  utérus  dans  lequel 
est  retenu  un  placenta  abortif  décollé,  et  il  suffit  de  lire 
attentivement  les  observations  publiées  sous  le  titre  de  curet- 
tage  utérin  après  l'avortement,  pour  se  convaincre  que,  dans 
un  grand  nombre  de  cas,  on  n'a  même  pas  employé  la  curette, 
ou  du  moins  qu'on  ne  l'a  employée  que  lorsqu'il  n'y  avait  plus  de 
cotylédons  placentaires  dans  l'utérus,  et  qu'il  s'agissait  alors 
bien  plus  de  septicémie  puerpérale  que  de  rétention  placentaire. 

Qùand  la  délivrance  est  achevée,  on  fait  une  injection  intra- 
utérine  antiseptique  pour  débarrasser  la  matrice  des  caillots 
et  des  débris  de  placenta  et  de  membranes  qui  y  séjournent 
encore,  et  on  achève  la  toilette  de  l'utérus  avec  un  gros  écou- 
villon  à  crins  durs,  ou,  à  défaut  d'écouvillon,  avec  une  longue 
pince  munie  d'un  tampon  de  coton  antiseptique  ou  de  gaze  iodo- 
formée.  Quand  on  n'entraîne  plus  aucun  débris,  on  badigeonne  la 
cavité  utérine  avec  une  substance  caustique  et  antiseptique,  telle 
que  de  la  glycérine  créosotée  au  tiers.  Enfin,  pour  obtenir  une 
action  antiseptique  permanente  et  assurer  le  drainage,  il  est 
bon  de  terminer  l'opération  en  introduisant  dans  l'utérus  une 
mèche  de  gaze  iodoformée  qui  y  restera  vingt-quatre  heures. 

En  opérant  avec  la  curette,  comme  je  viens  de  vous  le  dire, 
on  a  obtenu  nombre  de  guérisons,  et  elles  ont  été  publiées 
avec  de  si  grands  éloges  qu'on  pourrait  s'imaginer  que,  seule, 
l'intervention  active,  chirurgicale,  est  capable  de  sauver  les 
femmes  et  de  les  mettre  à  l'abri  des  redoutables  accidents 
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de  la  rétention  du  placenta.  C'est  là,  vous  le  savez,  une  très 
grande  erreur  (voyez  p.  503). 

Du  reste,  dans  la  rétention  du  placenta  abortif  comme  dans 
la  rétention  du  placenta  à  terme,  le  curettage  expose  à  des 
dangers,  et  sans  revenir  sur  ce  que  j'en  ai  déjà  dit  à  propos 
de  la  rétention  du  placenta  à  terme,  je  dois  insister  sur  quel- 
ques particularités  propres  à  l'avortement. 

11  paraît  démontré  aujourd'hui  que,  pendant  la  délivrance  à 
terme,  c'est  au  niveau  des  points  où  le  placenta  est  encore 
adhérent  que  la  paroi  utérine  est  le  plus  mince  ;  cela  est  vrai 
également  pour  la  délivrance  dans  l'avortement. Vous  en  aurez 
d'ailleurs  une  preuve  indiscutable  en  lisant  une  observation  de 
M.  Bar  publiée  dans  la  thèse  de  M.  Gerbaud  (1).  Il  s'agissait 
d'une  femme  chez  laquelle  il  y  eut  rétention  du  placenta  après 
une  fausse  couche  de  six  mois,  et  qui  mourut  d'infection. 
A  l'autopsie,  on  fit  les  constatations  suivantes  :  «  Les  parois 
de  l'utérus  sont  épaisses,  surtout  vers  le  fond,  où  elles 
atteignent  3  centimètres  environ.  Le  placenta  est  inséré  sur 
le  segment  inférieur,  le  bord  inférieur  de  cet  organe  arrive 
presque  au  niveau  de  l'orifice  interne;  mais,  fait  remarquable, 
le  placenta  n'est  distant,  sur  une  longueur  de  3  à  4  centim., 
que  de  un  quart  de  centimètre  environ  de  la  tunique  péri- 
tonéale.  11  semble  qu'il  s'est  creusé  là  une  loge  anfractueuse, 
dans  laquelle  il  a  pu  prendre  un  développement  considérable; 
son  épaisseur  est,  en  effet,  beaucoup  plus  marquée  en  ce  point.  » 

Ainsi  au  niveau  des  adhérences  placentaires,  même  après 
l'avortement,  la  paroi  utérine  est  quelquefois  beaucoup  moins 
épaisse  que  dans  les  autres  points  de  l'utérus.  De  plus,  le 
placenta  adhérent  peut  être  comme  enchatonné,  de  sorte  que, 
dans  des  cas  de  ce  genre,  on  risque  de  perforer  l'utérus,  si  on 
ne  manie  pas  la  curette  avec  la  plus  grande  attention. 

La  curette  est  souvent  infidèle.  Ainsi,  dans  bon  nombre 

(1)  Gerbaud.  De  la  rétention,  du  i^accnta  et  des  membranes  dans  l'avorte- 
ment. Thèse  d'agrégation.  Paris,  1886,  p.  177. 
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d'observations  publiées  par  ses  partisans,  on  lit  des  faits  plus 
ou  moins  analogues  à  celui-ci  :  on  a  pratiqué  le  curettage  de 
Tutérus  pour  une  rétention  du  placenta  abortif.  et  on  a  extrait 
le  délivre  ;  la  femme  va  bien  et  on  la  croit  guérie,  quand,  un 
certain  temps  après  l'opération,  elle  expulse  spontanément  un 
fragment  de  placenta,  plus  gros  quelquefois  que  celui  qui  a 
été  extrait  avec  la  curette. 

Dans  quelques  cas,  il  s'est  produit,  pendant  le  curettage, 
des  hémorrhagies  graves,  très  difficiles  à  arrêter.  A  ce  propos, 
je  me  rappelle  avoir  vu  une  femme  mourir  sous  mes  veux 
d'hémorrhagie  foudroyante,  pendant  qu'un  médecin  s'acharnait 
à  vouloir  enlever  un  placenta  abortif  avec  des  pinces  ;  il  en 
aurait  probablement  été  de  même  avec  la  curette,  tandis  que 
si  l'on  s'était  contenté  de  faire  le  tamponnement,  cette  femme 
aurait  peut-être  été  sauvée. 

Voici  encore  un  cas  bien  sinLi'ulier  Traité  cV accouche- 
ments^  par  Tarnier  et  Budin,  t.  II.  p.  506"  :  Une  femme  fait 
une  fausse  couche  ;  on  croit  que  le  fœtus  est  expulsé  ;  mais 
on  ne  sait  ce  qu'il  est  devenu,  toutefois,  comme  le  placenta 
reste  dans  l'utérus,  on  se  met  en  devoir  de  l'extraire  avec  la 
curette.  On  pratique  donc  consciencieusement  le  curettage  et 
on  vide  l'utérus,  qu'on  lave  et  qu'on  cautérise  ensuite  avec  du 
perchlorure  de  fer.  Or,  le  lendemain,  à  la  grande  surprise  de 
l'opérateur,  la  femme  expulse  spontanément  un  fœtus,  long 
de  6  à  7  centimètres,  dont  la  curette  avait  séparé  les  jambes, 
mais  qui  était  demeuré  dans  l'utérus  malgré  le  curettage  î 

De  pareils  échecs  sont  inévitables,  car  la  curette,  instru- 
ment aveugle,  ne  donne  que  des  renseignements  vagues  sur 
ce  qu'elle  fait.  Elle  n'est  donc  pas  exempte  de  dangers,  même 
quand  elle  est  employée  à  la  suite  de  l'avortement,  de  sorte 
qu'il  ne  faut  y  avoir  recours  que  s'il  n'y  a  pas  d'autre  moyen 
de  délivrer  la  femme;  encore  faut-il,  autant  que  possible,  pen- 
dant et  après  l'opération,  contrôler  Faction  de  cet  instrument 
avec  le  doigt  qui.  plus  d'une  fois,  constatera  que  quelques 
cotylédons  sont  restés  adhérents  à  Tutérus.  et  que  le  curettage 
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doit  être  complété.  A  mon  avis,  le  doigt  et  les  pinces  devront 
lui  être  presque  toujours  préférés. 

Le  curettage  n'est  en  somme  que  l'un  des  nombreux 
moyens  que  Ton  peut  employer  pour  délivrer  les  femmes.  Vou- 
loir soumettre  au  curettage  toutes  les  femmes  qui  viennent  de 
faire  une  fausse  couche,  c'est  donc  oublier,  d'une  part,  que 
presque  toujours  l'expulsion  du  placenta  abortif  a  lieu  sponta- 
nément et  d'autre  part,  qu'au-dessus  du  curettage,  il  y  a  la  déli- 
vrance artificielle  manuelle  qui  restera  la  méthode  de  choix. 

Quant  à  V amputation  de  l'uté/'us^ie  n'ai  rien  à  ajouter  à  ce 
que  j'en  ai  dit  page  481. 

Résumé.  —  Je  vous  ai  parlé  si  longuement  de  l'antisepsie 
dans  l'avortement,  qu'il  me  parait  utile  de  résumer  ce  que  j'ai 
dit. 

Dans  tous  les  cas  d'avortement,  même  quand  il  y  a  rétention 
confirmée  du  placenta,  on  fera  bien  de  s'en  tenir  à  l'expecta- 
tion  antiseptique  ;  toilettes  antiseptiques  de  la  zone  génitale, 
injections  vaginalf^s,  pansements  vulvaires  et  vaginaux  avec  de 
la  gaze  iodoformée.  Il  ne  faudra  intervenir  que  s'il  survient 
des  complications  :  hémorrhagie  ou  septicémie  avec  ou  sans 
fétidité. 

Pour  arrêter  l'hémorrhagie,  on  aura  recours  aux  traitements 
suivants  qu'on  appliquera  successivement,  si  les  premiers  se 
sont  montrés  ineflicaces  ou  impraticables  :  1^  On  fera  des  in- 
jections vaginales  et  intra-utérines  chaudes  à  48"  ou  50*^  ;  2^  on 
procédera  à  l'extraction  du  placenta  au  moyen  du  doigt  ou  de 
la  pince;  3*^  si  l'extraction  est  impossible,  ou  si  l'hémorrhagie 
continue  après  la  sortie  du  placenta,  on  pratiquera  le  tam- 
ponnement vaginal,  en  suivant  toutes  les  règles  de  la  plus 
rigoureuse  antisepsie;  on  pourra  même  recourir  d'emblée 
au  tamponnement  vaginal,  surtout  si  l'on  n'est  pas  habitué 
aux  manœuvres  intra-utérines;  4"  enfin  on  pratiquera  le  curet- 
tage. 
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Lorsqu'il  y  a  putridité,  et  par  conséquent  menace  de  septi- 
cémie, on  emploiera  :  i°  les  injectioQS  vaginales  et  intra-uté- 
rines répétées,  mais  on  n'oubliera  pas  que,  dans  ces  conditions, 
les  solutions  de  sublimé  sont  dangereuses,  et  qu'il  faut  leur 
préférer  celles  qui  sont  préparées  avec  du  permanganate  de 
potasse  qui  est  un  excellent  désinfectant,  ou  encore  les  solu- 
tions d'iode  ;  2*^  Textraction  du  placenta  à  Faide  des  doigts 
ou  de  la  pince  ;  S**  le  curettage  suivi  d'une  injection  utérine 
antiseptique  et  d'un  nettoyage  fait  avec  un  écouvillon  chargé 
de  glycérine  créosotée;  4°  on  s'efforcera  en  même  temps  de 
soutenir  les  forces  de  la  malade  à  Faide  de  boissons  alcooliques, 
et  de  réaliser  l'antisepsie  interne,  au  moyen  du  sulfate  de 
quinine  et  du  naphtol. 

Avortement  épizootique.  —  [1  y  a,  dans  Fespèce  bovine, 
une  forme  particulière  d'avortement,  qu'on  appelle  avorte- 
ment  épizootique^  qui  a  été  bien  décrite  par  Saint-Gyr  (1)  et 
dont  M.  Xocard  (2)  a  fait  l'objet  d'un  très  intéressant  traA^ail. 

La  vache,  qui  est  atteinte  de  cette  maladie,  avorte  plusieurs 
fois  de  suite,  et  même  au  bout  d'un  certain  temps,  elle  ne  peut 
plus  être  fécondée,  bien  qu'elle  soit  encore  disposée  à  l'accou- 
plement :  on  dit  alors  qu'elle  est  devenue  taurelière.  Chose 
curieuse,  la  maladie  ne  tarde  pas  à  frapper  les  autres  vaches 
de  l'étable,  qui,  toutes,  avortent  et  deviennent  taurelières.  La 
maladie  se  transmet  donc  d'une  vache  à  Fautre,  et  Fétable  se 
trouve  à  ce  point  contaminée  que  si,  après  l'avoir  évacuée 
entièrement,  on  y  met  des  vaches  saines,  celles-ci  avortent  à 
leur  tour.  Les  éleveurs,  qui  connaissent  bien  cette  maladie, 
savent  qu'elle  est  contagieuse,  aussi  ont-ils  recours  à  la  ruse 
pour  se  débarrasser  de  leurs  vaches  taurelières. 

Saint-Gyr  avait  déjà  dit  que  Favortement  à  répétition,  chez  la 
vache,  est  causé  par  un  agent  spécifique,  infectieux,  transmis- 

(1)  Saint-Cyr  et  Violet.  Traité  d'ulstétrîque  vétérinaire.  Paris,  1888,  p.  324. 

(2)  NoCARD.  Recherches  sur  l'avortement  épizootique  des  vaches.  Recueil  de 
médecine  vétérinaire,  18S6,  p.  669  et  891. 
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sible  des  femelles  ayant  avorté  à  celles  qui  sont  pleines.  Mais 
M.  Xocard  est  allé  plus  loin  et  a  nettement  établi  que  cet 
avortement  est  dù  à  un  microbe  renfermé  dans  les  membranes 
de  l'œuf,  microbe  qui  reste  dans  les  organes  génitaux  après 
l'avortement.  M.  Xocard  a  constaté,  en  efTet,  la  présence  de 
microcoques  isolés,  géminés  ou  associés  en  courtes  chaînettes, 
entre  la  caduque  et  le  chorion,  à  la  surface  des  cotylédons  pla- 
centaires, dans  le  liquide  amniotique  et  jusque  dans  l'intestin 
des  avortons  morts.  Une  partie  de  ces  microbes  restent  dans 
l'utérus  et,  à  une  nouvelle  gestation,  déterminent  un  nouvel 
avortement;  mais  les  autres  sont  expulsés  avec  le  délivre.  Ce 
sont  ces  derniers  qui  contaminent  l'étable,  en  se  répandant 
sur  le  sol  et  sur  les  murs.  Ce  sont  eux  aussi  qui  causent  la 
diarrhée  incoercible  à  laquelle  succombent  les  veaux  nés  à 
terme. 

Puisque  l'avortement  épizootique  est  bien  une  maladie  mi- 
crobienne, il  était  rationnel  de  lui  appliquer  un  traitement 
antiseptique,  c'est  ce  que  fît  M.  Xocard  qui  en  obtint  d'ail- 
leurs des  résultats  surprenants.  Voici  comment  il  dirige  ce 
traitement.  D'abord,  il  fait  faire  à  toutes  les  vaches  qui  viennent 
d'avorter  des  injections  vaginales  et  des  injections  intra-utérines 
avec  la  solution  de  sublimé  à  1  p.  2000.  Puis,  il  isole  les  veaux 
malades,  pour  éviter  la  dissémination  des  microbes  renfermés 
dans  leurs  déjections;  enfin,  il  fait  désinfecter  l'étable,  comme 
s'il  s'agissait  d'une  salle  d'accouchements  contaminée.  En  pro- 
cédant ainsi,  il  est  arrivé  non  seulement  à  empêcher  les  vaches 
déjà  malades  d'avorter  à  nouveau,  mais  encore  à  enrayer  la 
contagion  dans  les  étables. 

Ce  sont  là  des  faits  très  curieux  que  je  voulais  vous  faire 
connaître,  car  ils  sont  très  suggestifs.  On  peut,  en  effet,  se 
demander  s'il  n'existe  pas  quelque  chose  d'analogue  dans 
l'espèce  humaine.  C'est  fort  possible.  Je  n'y  connais  cependant 
pas  de  cas  de  contagion,  mais  il  est  des  femmes  qui  avortent 
à  chaque  grossesse,  sans  qu'on  puisse  trouver  la  cause  de  ces 
avortements  successifs.  X'est-on  pas  autorisé  à  penser  que  des 
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microbes,  analogues  à  ceux  décrits  par  M.  Nocard,  inter- 
viennent peut-être  pour  produire  ces  fausses  couciies  répétées  ? 

Depuis  que  mon  attention  est  attirée  sur  ce  sujet,  j'ai 
soigné  des  femmes  atteintes  d'avortement  à  répétition  sans 
cause  connue,  et  deux  fois  j'ai  envoyé  le  placenta  et  les  mem- 
branes à  M.  Nocard,  mais  il  n'y  a  rien  trouvé  d'anormal. 
Néanmoins,  ce  sujet  est  trop  nouveau  pour  que  le  dernier  mot 
en  soit  dit,  et  il  est  possible  qu'on  démontre  un  jour  que  l'avor- 
tcment  à  répétition  est  d'origine  microbienne  chez  la  femme 
comme  dans  l'espèce  bovine,  et  qu'un  traitement  antiseptique 
analogue  doit  être  employé. 

XI.  — Antisepsie  pendant  les  opérations 

S'il  est  nécessaire  d'appliquer  les  lois  de  l'antisepsie  dans 
un  accouchement  normal,  à  plus  forte  raison  est-ce  indispen- 
sable quand  il  faut  intervenir  par  une  opération,  car,  à  chaque 
introduction  de  la  main  ou  d'un  instrument,  on  risque  de 
porter  des  germes  pathogènes  dans  les  organes  génitaux. 
Il  faut  donc  agir  avec  une  excessive  propreté,  et  Tasepsie 
autant  que  l'antisepsie  doivent  être  la  constante  préoccupation 
de  Faccoucheur. 

A  quoi  lui  servirait,  en  effet,  d'avoir  extrait  avec  habileté 
le  fœtus  et  le  placenta  si,  pendant  son  intervention,  il  a  porté 
dans  les  organes  génitaux  le  germe  de  l'infection  ?  La  femme 
débarrassée  des  dangers  immédiats  que  lui  faisait  courir  une 
présentation  vicieuse,  une  hémorrhagie,  etc.,  ne  tarderait  pas 
à  succomber  à  la  septicémie. 

Les  précautions  antiseptiques  que  nécessite  une  opération, 
sont  les  unes  d'ordre  général,  les  autres  d'ordre  particulier. 
Les  premières,  applicables  à  tous  les  cas,  sont  évidemment 
les  plus  importantes,  mais  je  n'aurai  pas  à  m'y  étendre  lon- 
guement, car  il  me  faudrait  répéter  ce  que  j'ai  déjà  dit  dans 
les  chapitres  précédents.  Quant  aux  précautions  antiseptiques 
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spéciales  à  chaque  opération,  quoiqu'elles  ne  soient  que  l'ap- 
plication des  règles  générales  à  chaque  cas  particulier,  elles 
nécessiteront  cependant  quelques  développements. 

J /antisepsie  relative  aux  opérations  s'adresse  à  l'opérée,  à 
l'accoucheur  et  à  ses  aides  ;  il  faut  aussi  que  les  instruments 
employés  soient  parfaitement  aseptiques.  J'aurai  donc  àm'occu- 
per  de  l'antisepsie  envisagée  à  chacun  de  ces  points  de  vue  ; 
je  le  ferai  le  plus  rapidement  possible. 

Antisepsie  relative  à  la  femme.  —  Son  but  est  de  rendre 
aseptique  le  champ  opératoire  et  les  régions  qui  l'avoisinent, 
dételle  sorte  que,  dans  le  cours  de  l'intervention,  on  ne  ren- 
contre à  leur  niveau  aucun  microbe  pathogène. 

Si,  au  moment  où  vous  êtes  appelé  à  pratiquer  une  opération, 
la  désinfection  générale  de  la  femme  n'a  pas  encore  été  réalisée, 
vous  ferez,  autant  que  possible,  donner  immédiatement  à  celle- 
ci  un  bain  savonneux,  au  sortir  duquel  elle  revêtira  du  linge  pro- 
pre ;  vous  ordonnerez  en  outre  un  lavement  évacuant,  et  vous 
pratiquerez  vous-même  le  cathétérisme  de  la  vessie.  D'ailleurs, 
la  vacuité  du  réservoir  urinaire  aussi  bien  que  celle  de  l'intes- 
tin, sont  utiles  au  point  de  vue  opératoire,  car,  la  vessie 
distendue  par  l'urine  et  le  rectum  rempli  de  matières  fécales, 
occupent  une  place  plus  ou  moins  grande  dans  l'excavation 
pelvienne  et  s'opposent,  dans  une  certaine  mesure,  à  l'extrac- 
tion du  fœtus  ou  du  placenta.  Ensuite,  vous  procédez  à  une 
toilette  antiseptique  de  toute  la  zone  génitale  et  des  régions 
avoisinantes,  comme  vous  le  faites  pour  l'accouchement  normal 
(voyez  p.  382).  Vous  coupez  donc  aux  ciseaux  les  poils  exu- 
bérants qui  recouvrent  l'entrée  de  la  vulve  ;  puis,  avec 
du  savon  et  un  liquide  antiseptique,  vous  savonnez  soigneu- 
sement toutes  ces  régions  :  vulve,  sillon  interfessier,  mont 
de  Vénus,  hypogastre,  face  interne  des  cuisses^  plis  ingui- 
naux, etc.  ;  au  besoin  même,  vous  vous  servez  de  la  brosse. 
Vous  rincez  une  dernière  fois  avec  une  solution  de  sublimé 
chaude,  et  vous  terminez  par  la  toilette  du  vagin  et  du  col 
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que  j'ai  décrite  tout  au  long  (voyez  p.  385).  Pour  faire  Tinjec- 
tion  vaginale,  vous  emploierez  presque  toujours  le  sublimé, 
mais,  s'il  y  a  une  contre-indication  à  l'emploi  des  sels  mercu- 
riels,  vous  aurez  recours  à  l'acide  phénique  ou  au  permanga- 
nate de  potasse. 

> 

Asepsie  de  l'opérateur  et  de  ses  aides.  —  L'opérateur  de- 
vra être  absolument  aseptique  ;  il  sera  donc  revêtu  de  vête- 
ments propres,  et  ce  qui  convient  le  mieux  à  cet  effet,  du  moins 
à  l'hôpital,  ce  sont  les  blouses  de  toile  blanche  qu'il  est  si 
commode  de  laver  et  de  passer  à  l'étuve  à  vapeur. 

Les  manches  de  la  blouse  ne  seront  pas  boutonnées  au 
poignet,  mais  relevées  jusqu'au-dessus  du  coude,  car  lorsqu'on 
commence  une  opération  obstétricale,  quelle  qu'elle  soit,  on 
ne  sait  pas  jusqu'où  il  faudra  pénétrer  avec  la  main,  et  s'il  ne 
sera  pas  urgent,  à  un  moment  donné,  d'introduire  l'avant-bras, 
ce  qui,  du  reste,  est  la  règle  quand  il  s'agit  d'une  Aversion  ou 
d'une  délivrance  artificielle.  L'accoucheur  devra  donc  se  stéri- 
liser  soigneusement  les  mains  et  les  deux  avant-bras,  il  peut 
être  appelé,  en  effet,  à  se  servir  successivement  de  la  main 
droite  et  de  la  main  gauche,  comme  cela  arrive  forcément  pour 
l'application  du  forceps,  et  assez  souvent  pour  la  version  par 
manœuvres  internes.  En  outre,  chaque  fois  qu'il  réintro- 
duira la  main  dans  les  organes  génitaux,  il  lui  faudra  procéder 
à  un  nouveau  lavage  de  cette  main,  lavage  rapide  si  elle  n'a  rien 
touché  de  suspect,  plus  complet,  au  contraire,  si  elle  a  été  mise 
en  contact  avec  divers  objets. 

Je  ne  décrirai  pas  cette  désinfection  des  mains  et  des  avant- 
bras  (voyez  p .  338  et  suiv.) .  Elle  se  compose,  vous  vous  le  rappe- 
lez, d'unsavonnage  et  d'un  brossage  avec  la  solution  de  sublimé, 
d'un  lavage  à  l'alcool,  d'un  rinçage  au  sublimé  et,  en  dernier 
lieu,  d'une  immersion  dans  une  solution  de  permanganate  de 
potasse.  Finalement,  sans  être  essuyée  et  sans  qu'elle  ait  touché 
à  quoi  que  ce  soit,  la  main  est  lubrifiée  avec  de  la  vaseline 
au  sublimé  ou  seulement  avec  de  l'eau  savonneuse,  et  introduite 
ainsi  dans  les  parties  génitales  de  la  femme. 
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Ce  que  je  viens  de  dire  de  Topérateur  est  de  tous  points 
applicable  à  ses  aides,  pour  peu  qu'ils  aient  à  intervenir,  ne 
serait-ce  que  pour  tenir  un  instrument. 

Asepsie  des  instruments.  —  La  stérilisation  des  instru- 
ments, tout  à  fait  ignorée  autrefois,  constitue  aujourd'hui  une 
grosse  question  de  pratique.  Je  l'ai  traitée  tout  au  long  dans 
une  des  premières  leçons  (voy.  p.  90),  ce  qui  me  permettra  ici 
d'être  très  bref. 

Après  la  dernière  opération  dans  laquelle  ils  ont  servi,  on 
a  dù  laver  les  instruments  avec  soin,  les  savonner,  les  brosser 
et  les  passer  à  l'alcool;  puis,  après  les  avoir  enfermés  dans 
une  boite  en  métal  hermétiquement  close,  on  les  aura  portés 
dansFétuve  à  air  chaud  à  la  température  de  140  degrés.  C'est 
ainsi  que  nous  procédons  à  la  Clinique  d'accouchements. 
Mais  quand  on  n'a  pas  d'étuve  à  sa  disposition,  force  est  de 
stériliser  les  instruments  d'une  autre  manière  :  pour  cela,  on 
les  fait  bouillir  dans  de  l'eau  pliéniquée,  dans  de  l'eau  salée, 
ou  dans  de  l'eau  additionnée  de  carbonate  de  soude,  comme  l'a 
recommandé  Bergmann  (1).  Enfin,  on  les  range  dans  leur  boîte 
et  leur  vitrine. 

Si  ces  précautions  ont  été  bien  prises,  les  instruments  sont 
débarrassés  de  toutes  les  souillures  qu'y  avait  laissées  l'opé- 
ration précédente;  néanmoins,  on  ne  doit  pas  s'en  servir  avant 
de  les  avoir  désinfectés  à  nouveau  parle  flambage  et  l'ébulli- 
tion,  immédiatement  avant  l'opération  qu'il  s'agit  de  pratiquer. 

Pour  flamber  les  instruments,  on  fait  brûler  de  l'alcool  dans 
un  récipient  quelconque,  une  soucoupe,  une  assiette,  par  exem- 
ple, et  on  les  passe  à  plusieurs  reprises  dans  la  flamme. 
Celle-ci  lèche  le  métal,  pénètre  dans  les  rainures,  brûle  et 
détruit  tout  ce  qui  s'y  trouve.  On  peut  encore  mettre  les  ins- 
truments dans  un  grand  bassin,  et  verser  sur  eux  de  l'alcool 
qu'on  allume  ;  mais  ce  procédé  a  l'inconvénient  de  porter  les 

(1)  SCHIMMELBUSCH.  Ase2?tische  WiindleUandlung .  Berlin,  1892,  p.  65. 
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instruments  à  une  température  très  élevée,  ce  qui  peut  altérer 
leurs  soudures.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  bon,  en  outre,  de  faire 
bouillir  les  instruments,  pendant  un  quart  d'heure,  dans  Teau 
phéniquée  au  20*^  ou,  à  son  défaut,  dans  de  Teau  salée  ou 
dans  de  l'eau  ordinaire  rendue  alcaline  par  Taddition  de  car- 
bonate de  soude,  comme  je  viens  de  le  dire. 

Quel  qu'ait  été  leur  mode  de  stérilisation,  les  instruments 
sont  ensuite  plongés  dans  un  bain  antiseptique,  contenu  lui- 
même  dans  un  récipient  stérilisé.  A  cet  effet,  on  se  sert  ordinai- 
rement de  bassins  allongés,  soit  en  métal  ou  en  tôle  émaillée, 
soit  en  verre  ou  en  faïence,  analogues  à  ceux  qu'on  emploie 
en  photographie.  Dans  nos  hôpitaux,  ces  bassins  et  les 
cuvettes  dont  on  a  besoin  sont  placés  sur  de  petites  tables 
en  verre  munies  de  roulettes  et  faciles  à  déplacer  ;  mais  on 
peut  y  suppléer  par  des  tables  en  bois,  lavées  avec  une  solu- 
tion de  sublimé  ou  d'acide  phénique,  et  recouvertes  d'un  linge 
parfaitement  propre. 

Sachez  bien  que  tout  contact  avec  un  objet  qui  n'aurait  pas 
été  stérilisé,  serait  dangereux.  Il  ne  faut  donc  pas  que  les 
instruments  soient  posés  vsur  le  lit  ou  sur  un  meuble  ;  il  ne 
faut  pas  non  plus  qu'ils  soient  tenus  par  une  personne 
dont  les  mains  seraient  d'une  propreté  douteuse  ;  enfin,  il  est 
de  toute  nécessité  de  s'opposer  à  ce  que,  dans  le  but  d'être 
utile,  un  aide  quelconque  saisisse  le  forceps  pour  le  passer  à 
l'opérateur  ;  le  forceps  ne  doit  donc  pas  circuler  de  main  en 
main,  comme  cela  arrivait  si  souvent  autrefois.  Un  seul  aide 
aseptique  sera  chargé  de  passer  les  instruments  ;  il  vaut  encore 
mieux  que  l'opérateur  les  prenne  lui-même  dans  les  bassins 
placés  à  la  portée  de  sa  main. 

Le  séjour  des  instruments  dans  le  bain  antiseptique  empêche 
qu'il  se  dépose  sur  eux  des  microbes  transportés  par  l'air  ;  mais, 
depuis  le  moment  où  ces  instruments  ont  été  retirés  du  bain, 
jusqu'à  celui  où  ils  sont  introduits  dans  les  organes  génitaux, 
ils  peuvent  encore  être  contaminés  ;  c'est  un  bien  mince  danger, 
mais  théoriquement  il  existe. 
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Pour  Féviter,  il  faudrait  qu'on  pût  disposer,  dans  la  salle 
d'opérations,  d'un  air  dépourvu  de  germes.  C'est  ce  qu'on  a 
essayé  de  réaliser  à  l'aide  du  spray,  dont  je  vous  parlerai  dans 
quelques  instants;  mais,  avec  le  spray,  on  ne  réussit  que  très 
imparfaitement  à  stériliser  l'air.  Aussi,  comme  il  était  impos- 
sible d'opérer  dans  un  air  absolument  pur,  a-t-on  cherché  à 
tourner  la  difficulté  en  plongeant  le  champ  opératoire  dans  un 
milieu  aseptique.  Dans  ce  but,  on  a  fait  passer  sur  les  parties 
génitales  un  courant  continu  d'eau  stérilisée  et  légèrement  addi- 
tionnée d'antiseptique,  ^courant  qui  non  seulement  isole  la 
A^ulve  de  l'air  extérieur,  mais  encore  la  débarrasse  du  sang  au 
fur  et  à  mesure  que  celui-ci  s'écoule.  Ce  procédé  est  appliqué 
depuis  longtemps  déjtà  en  gynécologie,  où  il  présente  des 
avantages  ;  en  effet,  le  liquide  qui  est  transparent  et  s'étale 
en  nappe  mince,  laisse  voir  distinctement  les  tissus  sur  les- 
quels on  opère  ;  de  plus,  comme  le  sang  est  entraîné  aussitôt 
qu'il  sort  des  A^aisseaux,  il  devient  inutile  d'éponger. 

Si  l'on  veut  pratiquer  une  opération  obstétricale  sous  un 
courant  d'eau,  on  fera  donc  maintenir  par  un  aide,  au  niveau  du 
mont  de  Vénus,  une  canule  à  un  trou,  adaptée  à  un  injecteur 
d'où  l'eau  s'échappe  ;  celle-ci  coule  en  nappe  sur  la  vulve, 
entraîne  les  liquides,  les  caillots,  etc.,  qu'elle  rencontre,  et 
baigne  les  instruments,  de  sorte  que  si  desmicrobes  s'y  dépo- 
saient, ils  seraient  aussitôt  emportés. 

C'est  une  manière  de  faire  que  je  vous  conseille  de  mettre 
en  pratique  quand  vous  le  pourrez  ;  malheureusement,  il  n'est 
pas  toujours  possible  de  la  réaliser,  car  elle  exige  un  personnel 
et  un  outillage  dont  on  ne  dispose  pas  partout. 

D'ailleurs,  elle  n'a  pas  une  importance  capitale.  Ici,  en 
particulier,  où  les  résultats  opératoires  sont  cependant  excel- 
lents, nous  n'y  avons  pas  toujours  recours  ;  mais,  du  moins, 
nous  plaçons,  à  notre  portée,  une  cuvette  pleine  de  gros  bour- 
donnets  de  coton  qui  trempent  dans  une  solution  de  sublimé 
et,  de  temps  en  temps,  nous  exprimons  un  de  ces  bourdonnets 
au-dessus  de  la  vulve,  comme  nous  ferions  d'une  éponge;  le 
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liquide  qui  s'en  écoule  lave  les  parties  génitales.  Je  vous 
engage  à  adopter  notre  manière  de  procéder,  mais,  si  vous 
voulez  faire  mieux,  vous  aurez  recours  au  courant  continu  de 
liquide. 

On  a  encore  conseillé  de  pratiquer  des  opérations  obstétri- 
cales, les  malades  étant  littéralement  plongées  dans  l'eau 
d'un  bain.  Aitken  l'avait,  du  reste,  proposé  pour  Topération 
césarienne,  dont  il  attribuait  les  complications  à  une  infection 
causée  par  le  contact  de  l'air  (i).  Mais  il  n'est  guère  commode 
d'opérer  dans  ces  conditions;  de  plus,  le  sang  qui  s'écoule  de 
l'utérus  ne  tarderait  pas  à  rougir  l'eau  du  bain,  de  telle  sorte 
qu'en  peu  d'instants  il  deviendrait  absolument  impossible  d'y 
voir  quoi  que  ce  soit.  Aussi  ce  procédé  n'a-t-il  pas  été  employé. 

Cependant,  dans  ces  dernières  années,  un  accoucheur  russe 
Kaschkaroff,  s'inspirant  des  idées  d'Aitken,  a  imaginé  un  lit  opé- 
ratoire terminé  par  une  grande  cuvette  de  caoutchouc  qu'on 
remplit  d'eau  et  dans  laquelle  repose  le  bassin  de  la  femme  (2). 
Je  ne  me  suis  jamais  servi  du  lit  de  Kaschkaroff,  mais  tout  ce 
que  j'en  sais  me  permet  de  vous  dire  qu'il  doit  être  fort  incom- 
mode ;  il  est  d'ailleurs  inutile,  car  on  peut  réaliser  tous  les 
desiderata  d'une  excellente  antisepsie  d'une  façon  beaucoup 
plus  simple,  comme  je  vous  Fai  dit  il  y  a  un  instant. 

Quelquefois  les  opérations  sont  longues  et  pénibles  :on  est 
obligé  d'introduire  et  de  réintroduire  les  mains  dans  les  par- 
ties génitales,  de  retirer  à  plusieurs  reprises  les  instruments 
pour  les  réappliquer  ou  les  remplacer  par  d'autres.  Il  faut 
alors  prendre  soin  de  laver  chaque  fois  ses  mains  et  ses 
instruments,  car  si  on  les  réintroduisait  tels  quels,  c'est-à-dire 
maculés  par  du  sang,  du  mucus,  etc.,  on  s'exposerait  à  por- 
ter dans  les  parties  génitales,  avec  ces  matières  organiques, 
les  poussières  qui  s'y  seraient  déposées. 

(1)  Aitken.  Priiiciples  of  midivifery  and  puerpéral  medecine,2^  édit.  Edim- 
bourg. 1785,  p.  81  (en  note). 

(2)  Kaschkaeoff.  Des  opérations  pratiquées  sous  un  courant  d'eau.  Annales 
de  gynécologie,  1888,  t.  I.  p.  169. 
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Désinfection  delà  salle  d'opérations.  —  Un  dernier  point 
qui  mérite  une  attention  toute  particulière,  c'est  la  désinfection 
de  la  salle  d'opérations  et,  en  particulier,  de  l'air  de  cette 
salle,  car  il  convient  d'opérer  dans  un  air  privé,  autant  que 
possible,  de  micro-organismes. 

Pour  atteindre  ce  but,  Lister  a  inventé  le  spray  qui  eut 
une  très  grande  vogue,  et  qu'on  employa,  malgré  ses  incon- 
vénients, tant  qu'on  fut  persuadé  que  la  vapeur  phéniquée 
tuait  les  microbes  répandus  dans  l'atmosphère,  et  que  la 
stérilisation  absolue  de  l'air  était  la  sauvegarde  des  opérées. 
Mais  aujourd'hui  on  a  abandonné  le  spray,  car  on  a  reconnu 
que,  tout  en  ayant  le  grave  inconvénient  d'être  une  cause  de 
refroidissement  pour  les  malades,  il  est  tout  à  fait  insuffisant 
pour  détruire  les  microbes;  de  plus,  il  est  dangereux,  car 
la  vapeur,  en  se  liquéfiant  au  sortir  du  vaporisateur,  entraine 
avec  elle  les  germes  de  l'air  jusque  sur  la  plaie,  où  ils  tom- 
bent alors  en  grande  quantité. 

Mais,  dans  une  salle  où  l'on  doit  pratiquer  une  opération 
quelques  instants  plus  tard,  il  sera  très  utile  de  faire  des 
pulvérisations  pliéniquées  pour  produire  un  brouillard  qui 
se  condensera  et  se  transformera  en  pluie  artificielle,  car  c'est 
un  fait  d'observation  que  jamais  l'atmosphère  qui  entoure  la 
terre  n'est  plus  pure  qu'après  une  pluie  abondante,  qui  entraine 
et  fait  tomber  avec  elle  les  poussières  en  suspension  dans 
l'air.  Avant  de  pratiquer  une  opération  grave ,  l'opération 
césarienne  par  exemple,  il  sera  donc  bon  de  purifier  l'air  de 
la  salle  d'opérations  à  l'aide  du  spray  phéniqué,  et  pour  main- 
tenir 1  atmosphère  dans  cet  état  de  pureté,  on  tiendra  les  portes 
bien  fermées,  et  on  ne  les  ouvrira  que  le  moins  possible.  Remar- 
quez encore  que  l'humidité  du  sol  et  des  murs  empêche  les  mi- 
crobes, qui  y  sont  déposés,  d'être  soulevés  par  l'air,  ce  qui  arri- 
verait fatalement  si  les  parois  de  la  salle  étaient  à  sec.  Ce  sont 
là  d'excellentes  précautions,  auxquelles  je  ne  manque  pas 
d'obéir  chaque  fois  que  j'ai  une  opération  césarienne  à  pra- 
tiquer. Mais,  pour  les  opérations  ordinaires,  cela  ne  me  paraît 
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pas  nécessaire,  puisque  nous  obtenons  d'excellents  résultats 
sans  avoir  recours  à  la  pulvérisation. 

J'arrive  maintenant  à  l'examen  des  particularités  de  l'an- 
tisepsie dans  le  cours  des  différentes  opérations  obstétri- 
cales, que  je  diviserai  en  petites  et  grandes  opérations. 

1°  Des  petites  opérations  obstétricales. 

Catliétérisme  vésical.  —  Pendant  la  grossesse,  le  cathé- 
térisme  est  assez  rarement  indiqué,  parce  que  la  rétention 
d'urine  y  est  exceptionnelle  en  dehors  des  cas  de  rétroversion 
de  Tutérus  ;  toutefois,  on  devra  pratiquer  le  catliétérisme  s'il 
s'agit  d'un  diagnostic  de  grossesse  difficile.  Pendant  le  travail, 
au  contraire,  on  est  assez  fréquemment  obligé  de  recourir 
au  catliétérisme  vésical,  car  la  vessie,  distendue  et  formant 
tumeur,  peut  rendre  le  palper  et  le  toucher  difficiles;  de  plus, 
elle  s'oppose  quelquefois  à  la  descente  et  à  la  rotation  de  la 
partie  fœtale  qui  se  présente,  elle  peut  enfin  retarder  la  déli- 
vrance en  empêchant  le  placenta  de  s'engager.  Il  faut  également 
évacuer  la  vessie  avant  de  commencer  une  opération.  Pendant 
les  suites  de  couches,  surtout  dans  les  vingt-quatre  ou  qua- 
rante-huit heures  qui  suivent  raccouchenient,  il  n'est  pas 
rare  d'observer  de  la  rétention  d'urine  ;  elle  donne  lieu  alors  à 
une  sensation  de  géne  dans  le  ventre,  à  des  douleurs  qui 
peuvent  faire  croire  au  début  d'une  péritonite  :  un  simple 
catliétérisme  fera  disparaître  tous  ces  accidents. 

Quoi  qu'il  en  soit,  à  quelque  période  de  Tétat  puerpéral 
qu'il  trouve  son  indication,  le  cathétérisme  vésical  doit  être 
pratiqué  avec  les  précautions  antiseptiques  les  plus  minu- 
tieuses ;  sans  quoi,  avec  la  sonde,  on  porte  dans  la  vessie  des 
germes  pathogènes  qui  s'y  multiplient  et  déterminent  de  la 
cystite,  bien  heureux  encore  quand  l'inflammation  ne  remonte 
pas  le  long  des  uretères  jusqu'aux  reins,  et  n'entraine  pas  à 
sa  suite  le  développement  d'une  néphrite  infectieuse.  Deux  fois 
j'ai  vu  la  mort  survenir  du  fait  du  cathétérisme  ;  les  deux 
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femmes  ont  succombé  à  une  néphrite  suppurée  dont  le  point 
de  départ  était  une  cystite  causée  par  une  sonde  uréthrale 
malpropre. 

Pendant  la  grossesse  et  les  suites  de  couches, vous  emploie- 
rez de  préférence  la  sonde  en  verre.  Cette  sonde,  facile  à 
introduire,  réalise,  en  effet,  toutes  les  conditions  exigées  d'un 
instrument  qu'on  doit  rendre  aseptique  (voyez  p.  96).  On  la 
désinfecte  en  la  laissant  séjourner  quelque  temps  dans  de  l'eau 
acidulée,  et  on  la  conserve  ensuite  dans  le  sublimé  qui  ne  l'al- 
tère pas.  Je  trouve  les  sondes  en  verre  tellement  supérieures 
aux  sondes  en  métal,  que  je  voudrais  que  chaque  médecin  en 
eût  une  dans  sa  trousse.  Certes,  la  sonde  en  verre  est  fragile, 
mais  elle  ne  l'est  pas  plus  qu'un  thermomètre,  et,  comme  ce 
dernier  instrument,  on  pourrait  fort  bien  la  transporter  dans 
un  étui  en  métal.  Si  vous  n'avez  pas  de  sonde  en  verre, 
servez-vous  d'une  sonde  métallique,  mais  n'oubliez  pas 
de  la  flamber  et  de  la  faire  bouillir  dans  de  l'eau  phéni- 
quée  avant  de  pratiquer  le  cathétérisme.  Une  sonde  démon- 
table, telle  que  celle  de  M.  Pajot,  remplirait  mieux  le  butcjue 
les  cathéters  ordinaires. 

Pendant  le  travail  de  l'accouchement,  on  ne  doit  pas  employer 
la  sonde  en  verre  qui  pourrait  se  briser,  et  il  faut  recourir  plutôt 
aux  sondes  métalliques,  mais  ici  se  présente  une  difficulté.  En 
effet,  lorsque  la  partie  fœtale  remplit  l'excavation,  elle  comprime 
l'urèthre  ou  le  dévie  de  telle  sorte  qu'il  est  quelquefois  impos- 
sible d'introduire  une  sonde  rigide  ;  mieux  vaut  en  ce  cas  se 
servir  d'une  sonde  en  caoutchouc  ou  d'une  sonde  en  gomme 
élastique.  Les  sondes  en  caoutchouc  pénètrent  bien  dans  l'urè- 
thre,mais  leur  souplesse  est  si  grande  qu'assez  souvent  elles  se 
courbent  sans  pouvoir  être  enfoncées  ;  au  contraire,  les  sondes 
en  gomme  élastique  arrivent  presque  toujours  dans  la  vessie. 

Qu'elles  soient  en  caoutchouc  ou  en  gomme  élastique,  les 
sondes  vésicales  une  fois  stérilisées  seront  maintenues  asep- 
tiques par  leur  séjour  dans  la  solution  de  sublimé,  d'où  on 
ne  les  sortira  qu'au  moment  de  s'en  servir.  On  stérilise  les 
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sondes  en  caoutchouc  par  Tébullition,  mais  cela  est  presque 
impossible  pour  les  sondes  en  gomme  qui  se  détériorent  très 
vite  dans  l'eau  chaude,  aussi  ne  devra-t-on  employer  ces 
dernières  que  le  plus  rarement  possible. 

Enfin,  on  ne  pratiquera  jamais  le  cathétérisme  qu'avec  des 
mains  aseptiques  et  après  avoir,  au  préalable,  lavé  la  vulve  et 
surtout  le  méat  avec  un  tampon  de  coton  trempé  dans  une  solu- 
tion de  sublimé. 

Rupture  artificielle  des  membranes.  —  A  la  dilatation 
complète,  on  est  souvent  obligé  de  rompre  les  membranes 
encore  intactes  ;  quelquefois  même,  on  peut  y  être  forcé 
avant  que  Torifice  ne  soit  entièrement  dilaté,  par  exemple 
dans  certains  cas  dliydramnios,  ou  quand  la  poche  des  eaux 
est  constamment  tendue  et  que  la  dilatation  n'a  fait  aucun 
progrès  depuis  plusieurs  heures. 

Avant  de  rompre  les  membranes,  il  faudra  faire  une  toilette 
vulvaire  et  une  injection  vaginale  antiseptiques,  car  l'œuf  va 
être  ouvert  et,  dès  lors,  il  est  important  que  les  germes  du 
vagin  aient  disparu,  afin  qu'il  n'y  ait  pas  d'ascension  de 
microbes  dans  la  cavité  amniotique. 

On  perforera  les  membranes  soit  avec  le  doigt,  soit  avec  un 
perce-membranes  métallique,  une  aiguille  à  tricoter  par 
exemple,  soit  même  avec  la  pointe  d'un  instrument  improvisé, 
ainsi  qu'on  peut  le  faire  en  taillant  en  pointe  mousse  une  plume 
d'oie.  Si  les  membranes  ont  trop  de  laxité  et  qu'une  pointe 
mousse  ne  puisse  les  perforer,  il  sera  bon  de  les  saisir  avec 
une  longue  pince  et  de  les  tordre  pour  les  déchirer. 

Le  doigt,  le  perce-membranes  ou  les  instruments  qui  le 
remplacent,  seront  évidemment  rendus  aseptiques  par  les  pro- 
cédés que  vous  connaissez. 

Tamponnement  vaginal,  —  ^Malgré  la  réprobation  dont  il 
est  l'objet  de  la  part  de  quelques  accoucheurs,  le  tamponne- 
ment vaginal  a  rendu  et  rendra  encore,  je  pense,  de  grands 
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services.  Il  présente  de  grands  avantages  dans  la  clientèle  de 
la  ville,  mais  il  est  surtout  précieux  dans  la  pratique  rurale 
où  des  soins  permanents  font  défaut,  et  où  il  faut  aviser  au 
plus  pressé.  Moins  la  surveillance  de  la  femme  est  continue 
et  plus  s'impose  la  nécessité  du  tamponnement. 

Quand  il  est  bien  appliqué,  le  tampon  remplit  le  vagin,  et 
oppose,  par  conséquent,  une  digue  au  sang  qui  s'écoule  de 
l'utérus  ;  ce  sang  s'accumule  alors  dans  l'espace  compris  entre 
l'œuf  et  le  tampon,  s'y  coagule  et  la  coagulation,  en  remon- 
tant de  proche  en  proche,  gagne  les  orifices  des  sinus  utérins 
ouverts,  ce  qui  arrête  l'hémorrhagie.  Aussi  le  tamponnement 
est-il  employé  pour  combattre  les  hémorrhagies  liées  à  l'inser- 
tion vicieuse  du  placenta,  et  se  trouve-t-il  encore  indiqué  dans 
certaines  hémorrhagies  de  l'avortement. 

Le  tampon  est  donc  un  excellent  agent  d'hémostase  ;  il  jouit 
encore  de  propriétés  ocytociques,  mais  pour  être  introduit 
sans  danger,  il  doit  être  aseptique,  sans  quoi  il  porterait 
l'infection  dans  les  organes  génitaux,  et  la  femme  pourrait 
mourir  de  fièvre  puerpérale  après  avoir  échappé  à  la  mort 
par  hémorrhagie. 

Pour  faire  un  tamponnement  parfaitement  aseptique,  il  faut 
prendre  des  précautions  particulières  qui  concernent  :  la  femme^ 
l'opérateur,  le  tampon. 

Il  est  évident  tout  d'abord  que  si  vous  introduisez  un  tampon 
dans  un  vagin  qui  regorge  de  microbes,  vous  enfermez,  en 
quelque  sorte,  le  loup  dans  la  bergerie.  Vous  aurez  donc 
bien  soin,  avant  de  pratiquer  le  tamponnement,  de  procéder 
d'abord  à  une  toilette  vulvaire  complète,  puis  à  une  injection 
vaginale.  Vous  ne  vous  contenterez  pas  de  faire  passer  sim- 
plement un  liquide  antiseptique  dans  le  vagin,  mais  vous  in- 
troduirez deux  doigts  dans  ce  canal  et  pendant  que  le  liquide, 
de  préférence  une  solution  de  sublimé  (i),  coulera,  vous  frot- 

(1)  Le  sublimé  a  l'inconvénient  de  produire  une  légère  corrugation  de  la  mu- 
queuse vaginale,  qui  peut  opposer  un  certain  obstacle  à  l'introduction  du  tampon. 
On  pourrait  facilement  l'éviter  en  faisant  suivre  l'injection  de  sublimé  d'une  injec- 
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terez  à  plusieurs  reprises  les  parois  du  A'agin  et  du  col  pour 
bien  en  détacher  toutes  les  mucosités. 

Pour  être  en  mesure  d'appliquer  immédiatement,  au  moment 
voulu,  un  tampon  aseptique,  il  faut  qu'il  soit  préparé  à  Tavance  ; 
aussi,  je  a^ous  conseille  d'avoir  toujours  chez  vous  un  tampon 
prêta  être  appliqué.  Vous  le  préparerez  avec  de  petits  bour- 
donnets  de  coton  au  sublimé  ou  à  l'acide  phénique,  liés  chacun 
avec  un  fd  aseptique,  et  vous  le  conserverez  dans  un  bocal 
en  verre  hermétiquement  bouché  et  rempli  d'une  solution  de 
sublimé  à  1  pour  1000  ou  d'acide  phénique  à  20  pour  1000.  Il 
faut  encore  bien  savoir  que  le  coton  vendu  dans  le  commerce 
sous  le  nom  de  coton  antiseptique,  n'a  pas  toujours  été  sté- 
rilisé à  l'étuA^e  ;  il  est  donc  jDrudent  de  se  méfier  de  son  asep- 
sie, et  il  est  sage  de  le  passer  à  l'étuve  ou  de  le  faire  bouillir 
dans  une  solution  sublimée  ou  phénic_[uée,  avant  de  s'en  servir 
pour  préparer  un  tampon. 

Le  tamponnement  vaginal  exige  environ  soixante  bour- 
donnets  de  moyen  volume,  et  en  outre  une  certaine  quantité 
de  coton  antiseptique  qui  sera  appliqué  en  dehors  de  la  vulve, 
et  maintenu  avec  un  bandage  en  T,  destiné  à  empêcher  le 
tampon  d'être  expulsé  du  vagin. 

Si  vous  n'avez  pas  de  tampon  préparé  d'avance,  vous  ne 
devrez  cependant  pas  renoncera  ce  mode  de  traitement,  car  il 
vous  sera  possible  de  préparer  un  tampon  extemporanément 
et  dans  des  conditions  suffisantes  d'asepsie.  Vous  prendrez 
pour  cela  du  coton  antiseptique  au  sublimé  ou  à  l'acide  phénique, 
coton  cjui  se  trouve  à  peu  près  partout,  et  vous  en  ferez  des 
bourdonnets  que  vous  tremperez  simplement  dans  une  solution 
antiseptique  avant  de  les  introduire  dans  le  vagin.  Vous  vous 
serviriez  encore  avec  avantage  de  gaze  antiseptique  à  l'iodo- 
forme,  au  salol,  etc.,  mais  vous  n'oublierez  pas  que  l'absorp- 
tion de  l'iodoforme  du  tampon  peut  déterminer  des  phéno- 

tion  à  la  microcidine,  celle-ci  a  Tavantage  de  lubrifier  les  parois  du  vagin  et  de 
rendre  le  glissement  du  tampon  plus  facile. 
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mènes  d'intoxication,  surtout  chez  les  femmes  qui  ont  perdu 
beaucoup  de  sang. 

Si  vous  êtes  appelé  dans  un  pays  pauvre,  sans  ressources, 
où  il  n'y  a  ni  ouate  ni  gaze  antiseptiques,  procurez-vous  du 
coton  ordinaire,  qui  n'ait  pas  encore  servi  (on  en  trouve  chez 
presque  toutes  les  couturières)  ou,  à  défaut  de  coton,  demandez 
de  Tétoupe.  Si  vous  en  avez  le  temps,  et  vous  l'aurez  presque 
toujours,  faites  bouillir  ce  coton  ou  cette  étoupe  dans  de  l'eau 
phéniquée,  ou  encore  dans  de  l'eau  ordinaire,  additionnée 
de  carbonate  de  soude  ou  de  sel  marin,  et  ce  n'est  qu'après 
avoir  stérilisé  par  l'ébuUition  les  bourdonnets  d'ouate  ou 
d'étoupe,  que  vous  serez  autorisés  à  les  introduire  dans  les 
organes  génitaux. 

Les  adversaires  du  tamponnement  lui  reprochent  principale- 
ment de  produire  la  septicémie,  et  ils  se  fondent  pour  appuyer 
leur  opinion,  d'une  part,  sur  la  fréquence  des  accidents  in- 
fectieux chez  les  femmes  traitées  par  le  tamponnement  pour 
des  hémorrhagies  liées  à  l'insertion  vicieuse  du  placenta, 
d'autre  part,  sur  les  recherches  entreprises  par  Koch  rela- 
tivement à  la  bactériologie  du  tampon  (1). 

Mais  les  faits  cliniques  que  l'on  invoque,  étant  antérieurs 
à  la  période  antiseptique,  n'ont  plus  de  valeur  aujourd'hui  et 
ne  nous  apprennent  rien  au  sujet  de  la  possibilité  de  l'infec- 
tion ;  quant  aux  recherches  de  Koch,  [elles  sont  tout  aussi 
incapables  d'entraîner  la  conviction,  car  les  conditions  dans 
lesquelles  elles  ont  été  faites  diffèrent  essentiellement  de  celles 
d'un  tamponnement  aseptique. 

En  effet,  Koch  trempe  dans  des  liquides  antiseptiques 
variés,  des  bourdonnets  d'ouate  hydrophile  ordinaire  qu'il 
imprègne  ensuite  de  sang  de  bœuf  mélangé  de  sécrétions 
vaginales  ;  il  place  le  tout  à  l'étuve  à  37**,  et  au  bout  d'un 
nombre  d'heures  variant  entre  8  et  90,  il  prélève  des  fragments 

(1)  Koch.  Ueber  Desinf ektion des  Scheidentampons.  Centralhlatt fur  Gyn'diiol.y. 
]88r),  p.  610. 
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de  coton  pour  les  examiner  et  les  cultiver.  Or,  il  y  a  trouvé 
des  bactéries  dans  tous  les  cas,  et  les  cultures  ont  été  cons- 
tamment fertiles.  L'auteur  en  conclut  qu'aucun  antiseptique 
n'est  susceptible  d'empêcher  le  développement  des  microbes 
dans  les  tampons  de  ouate  ;  toutefois,  il  n'a  pas  déterminé  s'il 
s'agissait  de  microbes  pathogènes  ou  de  simples  saprophytes. 
Mais,  comme  il  est  vraisemblable  que  ni  le  coton  qu'il  emplo- 
yait, ni  le  sang,  ni  les  sécrétions  vaginales,  n'étaient  dépour- 
vus de  micro-organismes,  il  est  tout  naturel  qu'il  se  soit  déve- 
loppé des  microbes .  Du  reste,  tout  dépend  de  la  façon  de  faire .  Si , 
par  exemple,  avant  de  procéder  au  tamponnement,  vous  n'avez 
pas  désinfecté,  ou  si  vous  avez  désinfecté  imparfaitement  les 
voies  génitales,  ou  bien  encore  si  votre  tampon  est  malpropre, 
il  est  certain  que  vous  trouverez  des  microbes  dans  ce  tampon, 
quelques  heures  après  son  application.  Le  contraire  serait  sur- 
prenant. Mais  si  vous  avez  préparé  vous-même  un  tampon  asep- 
tique, et  si,  après  vous  être  lavé  les  mains  et  avoir  procédé  à 
une  désinfection  méticuleuse  de  la  vulve  et  du  vagin,  vous 
appliquez  le  tampon  sans  commettre  de  fautes  contre  l'anti- 
sepsie, celui-ci  restera  aseptique.  Ici,  comme  en  toutes  choses, 
il  faut  savoir  et  vouloir,  pour  bien  faire. 

Tamponnement  intra-utérin.  —  J'ai  déjà  insisté  longue- 
ment sur  le  manuel  opératoire  du  tamponnement  intra-utérin 
(voyez  p.  432),  aussi  je  crois  inutile  d'y  revenir  ici. 

De  quelques  autres  interventions  manuelles. —  11  est  cer- 
taines petites  interventions  qui  ne  méritent  pas  de  porter  le 
nom  d'opérations,  et  auxquelles  on  est  cependant  obligé 
d'avoir  recours  dans  bon  nombre  d'accouchements. 

Ces  interventions,  entraînant  avec  elles  la  nécessité  d'in- 
troduire un  ou  deux  doigts,  ou  même  la  main,  dans  les  parties 
génitales,  exigent  quelques  soins  préalables  qu'il  me  suffira 
d'indiquer  en  quelques  mots  :  asepsie  des  mains  de  l'opérateur, 
toilette  de  la  vulve,  injection  et  lavage  antiseptiques  du  vagin. 
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Je  comprends  dans  cette  catégorie  les  petites  interventions 
suivantes  :  rotation  artificielle  de  la  tête  avec  le  doigt  ou  la 
main  dans  les  occipito-postérieures  ;  application  d'un  lacs  sur 
le  pied  dans  la  présentation  du  siège  ;  libération  du  cordon 
quand  l'ombilic  de  l'enfant  apparaît  à  la  vulve  ;  dégagement 
d'un  circulaire  autour  du  cou  ou  du  tronc,  etc.  ;  abaissement 
des  bras  au  moment  du  passage  des  épaules  ;  manœuvre  de 
Maurice  au,  etc. 

Injections  hypodermiques.  —  Les  injections  de  morphine, 
d'éther,  d'ergotine,  de  sérum  artificiel,  etc.,  si  elles  sont  faites 
dans  des  conditions  défectueuses,  peuvent  déterminer  des  abcès 
ou  même  des  phlegmons.  On  évitera  ces  accidents,  qui  tiennent 
aune  inoculation  de  microbes  pathogènes,  en  aseptisant,  avant 
chaque  injection,  non  seulement  la  seringue  de  Pravaz  ou  tout 
autre  appareil  dont  on  fait  usage,  mais  encore  la  région  au 
niveau  de  laquelle  on  va  faire  la  piqûre.  Aujourd'hui,  toutes 
les  seringues  hypodermiques  se  démontent  et  on  peut  faire 
bouillir  séparément  chacune  de  leurs  parties  constituantes, 
ce  qui  exige  que  le  piston  de  la  seringue  soit  en  caoutchouc, 
en  moelle  de  sureau  ou  en  amiante,  mais  non  en  cuir. 
L'aiguille  est  la  partie  de  la  seringue  dont  Tasepsie  est  la  plus 
importante  ;  on  stérilise  les  aiguilles  en  les  passant  à  l'étuve 
ou  en  les  faisant  bouillir,  au  moment  même  de  procéder  à  l'injec- 
tion; on  peut  aussi  les  flamber  à  Talcool,  mais  le  flambage  les 
détériore  rapidement  à  moins  qu'elles  ne  soient  en  platine .  Quant 
au  siège  de  la  piqûre,  il  sera  savonné  et  ensuite  lavé  avec  un 
tampon  de  coton  trempé  dans  la  solution  de  sublimé.  Toutes 
ces  précautions  sont  absolument  indispensables  ;  d'ailleurs, 
il  faut  à  peine  plus  de  temps  pour  les  prendre  que  pour  les 
décrire. 

Depuis  quelques  années,  on  tend  à  substituer  àla transfusion 
du  sang  humain,  des  injections  abondantes,  intra-veineuses  ou 
sous-cutanées,  de  sérum  artificiel,  et  on  en  obtient  de  bons 
résultats  en  obstétrique  dans  les  anémies  aiguës  consécutives 


TARXIER. 
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aux  liémorrhagies  graves.  Ces  injections  hypodermiques  ont 
aussi  été  employées  par  M.  Porak  dans  l'albuminurie  gravi- 
dique et  dans  Téclampsie  puerpérale  (1).  Je  vous  engage  à  y 
avoir  recours  surtout  après  les  liémorrhagies,  mais  il  est 
évident  que  l'asepsie  de  l'aiguille  à  injection  et  des  téguments 
au  niveau  desquels  l'aiguille  sera  enfoncée,  devra  être  au  moins 
aussi  sévère  que  pour  les  injections  faites  avec  la  seringue 
de  Pravaz.  Il  faut  encore  que  le  liquide  injecté  soit  absolument 
aseptique.  Il  sera  donc  préparé  avec  de  l'eau  distillée  et  en  - 
suite  stérilisée,  soit  par  Fébullition  à  ciel  ouvert, soit  par  l'ébul- 
lition  en  vase  clos  sous  pression. 

On  peut  employer  le  sérum  artificiel  préconisé  par  le  pro- 
fesseur Hayem  (2)  et  dont  voici  la  formule  : 

Eau  distillée   1000  gr. 

Chlorure  de  sodium  pur   5  » 

Sulfate  de  soude  pur. ,   10  » 

Mais  ordinairement,  on  se  sert  d'eau  additionnée  de  chlo- 
rure de  sodium  dans  la  proportion  de  7  grammes  par  litre  (*), 
solution  que  l'on  peut  préparer  partout  extemporanément. 
Pour  faire  une  injection  hypodermique  abondante,  on  enfonce 
profondément,  dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané,  à  la  région 
fessière  de  préférence,  une  grosse  aiguille  creuse  analogue  à 
celle  d'un  appareil  Potain,  et  on  pousse  le  liquide  tout  douce- 
ment, soit  avec  une  seringue  rendue  aseptique,  soit  même  avec 
un  réservoir,  le  bock  à  injections  par  exemple,  que  l'on  sou- 
lève au-dessus  du  plan  du  lit  de  la  quantité  nécessaire  pour 
donner  au  liquide  une  pression  suffisante. 

(1)  PoKAK  et  Bernheim.  —  Des  injections  sous-cntanées  d'eau  salée  em- 
ployées comme  diurétiques  en  particulier  dans  le  traitement  de  l'albuminurie 
gravidique  grave.  Nouvelles  arcli.  d'ohstétr.,  25  mai  1893,  p.  207. 

(2)  Hatem.  Des  injections  intra- veineuses  d'eau  salée  dans  la  période  algide 
du  choléra.  Bullet.  de  V Acad.  de  médecine,  1884,  p.  1G25. 

{*)  Ce  qui  représente  un  peu  moins  d'une  cuillerée  à  soupe  de  sel  marin 
cristallisé. 


ANTISEPSIE  PENDANT  LES   OPERATIONS  547 


2o  Des  grandes  opérations  obstétricales. 

Certaines  grandes  opérations  obstétricales,  telles  que  la  ver- 
sion, l'application  du  forceps,  labasiotripsie,  etc.,  méritent  une 
mention  spéciale.  Toutefois,  ce  que  je  dirai  pour  l'une  d'entre 
elles,  pourra  s'appliquer  aux  autres  ;  on  n'aura  guère  à  changer 
que  le  nom  de  l'instrument  employé. 

Version  par  manœuvres  internes.  —  Il  y  en  a  deux  varié- 
tés :  la  version  proprement  dite  et  la  version  bipolaire. 

Dans  la  version  par  manœuvres  internes,  non  seulement  la 
main,  mais  encore  le  poignet  et  l'avant-bras  sont  profon- 
dément introduits  dans  la  cavité  utérine  ;  quelquefois  même,  le 
coude  pénètre  dans  la  vulve  ou  du  moins  affleure  celle-ci.  Il  est 
donc  absolument  indispensable  que  l'accoucheur  mette  habit 
bas,  relève  les  manches  de  sa  chemise  jusqu'au  milieu  du 
bras,  se  lave,  savonne  et  brosse  les  mains,  les  avant-bras  et 
les  coudes  ;  alors  seulement  il  peut  opérer.  Mais  auparavant, 
il  lui  faut  encore  procéder  à  la  toilette  de  la  vulve  et  à  l'irri- 
gation du  vagin  avec  une  solution  de  sublimé.  Cela  fait,  il 
introduit  dans  les  parties  génitales  sa  main  enduite  de  vase- 
line antiseptique  sur  la  face  dorsale,  mais  non  sur  la  face 
palmaire;  quant  au  poignet  et  à  l'avant-bras,  ils  devront  être 
lubrifiés  sur  toute  leur  circonférence. 

La  version  bipolaire  exige  les  mêmes  précautions  anti- 
septiques, surtout  si  elle  est  pratiquée  dans  un  cas  d'insertion 
vicieuse  du  placenta,  puisqu'au  voisinage  du  col  de  l'utérus, 
par  conséquent  au  contact  même  des  doigts  qui  opèrent,  se  trou- 
vent des  sinus  utérins  ouverts,  dont  l'inoculation  septique  se 
produirait  fatalement  si  les  doigts  étaient  malpropres. 

Quoique  la  version  s'effectue  dans  la  cavité  amniotique  et 
que  la  main  de  l'accoucheur  ne  soit  assez  souvent  en  rap- 
port avec  la  paroi  utérine  qu'au  niveau  du  col,  il  sera  néces- 
saire de  toujours  faire  suivre  cette  opération  d'une  injection 
intra-utérine  antiseptique. 
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Forceps.  —  Le  forceps  doit  être  entièrement  métallique, 
pour  qu'il  soit  possible  de  le  passer  à  l'étuve,  de  le  flamber,  ou 
de  le  faire  bouillir  sans  le  détériorer  (voyez  p.  90).  Du  reste, 
depuis  quelques  années,  les  fabricants  construisent  presque 
exclusivement  des  forceps  dont  toutes  les  parties  sont  en  métal. 

Pour  rendre  plus  commode  le  nettoyage  de  mon  forceps,  je 
l'ai  modifié  de  telle  sorte  qu'il  peut  se  démonter  complète- 
ment; il  ne  présente  donc  plus  d'espace  mort  où  les  microbes 
viennent  se  loger  sans  qu'on  puisse  les  atteindre.  C'est  ainsi 
que  les  tiges  de  traction,  devenues  indépendantes  des  cuillers, 
s'enlèvent  facilement,  et  que  le  tracteur  lui-même  se  démonte 
en  plusieurs  pièces  qui  se  nettoient  séparément. 

Si,  dans  le  cours  de  l'opération,  on  est  obligé  de  retirer 
le  forceps,  il  est  nécessaire  qu'il  soit  lavé  dans  l'eau  pliéni- 
quée  avant  d'être  réappliqué.  Mais  jamais  cet  instrument  ne 
devra  être  tenu  ni  passé  par  un  aide  dont  les  mains  ne  seraient 
pas  absolument  aseptiques,  et  il  sera  préférable  que  l'opéra- 
teur prenne  lui-même  dans  le  bassin  aux  instruments  chacune 
des  branches  du  forceps  au  moment  de  l'introduire  (voyez 
p.  534). 

Pendant  toute  la  durée  de  l'opération,  il  sera  bon  qu'un  cou- 
rant de  liquide  antiseptique  tombe  sur  la  vulve  et  entraine  le 
liquide  amniotique  et  le  sang  (voyez  p.  535). 

Crâniotomie.  Géphalotripsie.  Basiotripsie.  —  Ces  opéra- 
tions donnent  lieu  aux  mêmes  considérations  que  l'application 
du  forceps;  quelquefois  cependant,  elles  sont  pratiquées  surdes 
fœtus  morts  depuis  longtemps,  alors  que  le  liquide  amniotique 
est  putréfié  et  que  la  femme  est  déjà  infectée.  Dans  ces  condi- 
tions, il  faut  redoubler  de  précautions  antiseptiques  et  éviter, 
autant  que  possible,  de  produire  des  solutions  de  continuité 
des  organes  génitaux. 

Il  est  bien  entendu  qu'avant  chaque  réintroduction  de  l'ins- 
trument, on  l'aura  lavé  pour  le  débarrasser  des  liquides  et  des 
matières  organiques  qui  le  souillaient.  Du  reste,  pendant 
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toute  la  durée  de  ropération,  l'irrigation  vulvaire  et  même 
l'irrigation  vaginale  sont  très  utiles,  car  elles  entraînent  la 
matière  cérébrale  au  fur  et  à  mesure  que  celle-ci  s'échappe 
de  la  boîte  crânienne  ;  elles  entraînent  également  le  liquide 
amniotique  fétide,  ce  qui  préserve  en  partie  les  plaies  vul- 
vaires  et  vaginales  du  danger  des  inoculations  septiques. 

Emhryotomie  rachidienne.  —  De  tous  les  instruments 
imaginés  pour  la  pratiquer,  il  n'y  en  a  qu'un  petit  nombre  à 
retenir  :  ceux  qui  peuvent  facilement  être  rendus  aseptiques, 
tels  les  ciseaux  de  P.  Dubois,  le  crochet  de  G.  Braun  et  mon 
embryotome  rachidien. 

Mon  embryotome  rachidien,  par  exemple,  qui  sectionne  le 
cou  avec  une  grande  facilité  et  une  grande  netteté,  se  laisse 
démonter  dans  toutes  ses  pièces,  de  sorte  qu'il  est  assez  com- 
mode de  le  nettoyer.  D'ailleurs,  quel  que  soit  Tembryotome 
que  vous  aurez  choisi,  il  faut  le  passer  à  l'étuve  sèche,  le 
flamber  ou  le  faire  bouillir  avant  de  vous  en  servir. 

Si  vous  voulez  pratiquer  l'embryotomie  à  la  ficelle,  vous 
devrez  vous  contenter  de  faire  bouillir  la  ficelle  de  fouet  ou  la 
ficelle-scie,  car  il  est  impossible  de  la  flamber. 

Opération  césarienne.  —  H  y  a  peu  de  temps  encore,  les 
femmes  chez  lesquelles  on  était  obligé  d'extraire  l'enfant  par 
l'opération  césarienne,  étaient  vouées  à  une  mort  presque 
certaine  ;  elles  succombaient  pour  la  plupart  à  la  péritonite, 
quelques-unes  seulement  à  l'hémorrhagie.  Aussi  l'opération 
césarienne  était-elle  tombée  dans  le  plus  grand  discrédit. 
Mais,  en  1882,  l'attention  fut  de  nouveau  attirée  sur  elle  par 
Sanger,  de  Leipzig,  qui,  dans  un  livre  remarquable,  eut  le 
mérite  de  démontrer  qu'en  exécutant  cette  opération  antisep- 
tiquement  et  en  appliquant  à  la  plaie  utérine  un  mode  parti- 
culier de  suture,  la  guérison  devait  être  la  règle  (1).  L'événe- 

(1)  Saenger.  Ber  Kaiscrschnitt  hei  Uternsfihromen  nelst  vergleichender 
Methidih  der  Sectio  cœsavea  nnd  der  Porro-Operat ion.  Kritlken,  Studien  und 
Vorsciduge  zuî'  Ver'Vesserung  des  KaiserscUnitts.  Leipzig,  in-S»,  1882. 
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ment  ne  tarda  pas  à  prouver  qu'il  avait  dit  vrai,  ainsi  que 
cela  a  été  exposé  par  mon  ancien  interne.  M.  Potocki.  dans 
un  mémoire  où  il  vuls^arisa  en  France  les  idées  nouvelles  sur 
Fopération  césarienne  (1). 

Malgré  tout,  c'est  la  plus  grave  des  opérations  qu'aient  à 
pratiquer  les  accoucheurs,  mais  c'est  heureusement  la  plus 
rare.  Elle  mérite  donc  qu'on  entre  à  son  sujet  dans  quelques 
développements. 

Le  plus  souvent,  on  sait  d'avance  qu'on  sera  obligé  de 
faire  une  opération  césarienne  ;  on  peut  alors  fixer  le  jour  de 
Fopération,  de  manière  à  la  pratiquer  un  peu  avant  le  terme  de 
la  grossesse.  On  se  met  ainsi  dans  les  conditions  d'une  lapa- 
rotomie gynécologique,  ce  qui  vaut  mieux  au  point  de  vue 
de  l'antisepsie,  car  on  a  tout  le  temps  de  s'occuper  des 
préparatifs  nécessaires  ;  de  plus,  on  opère  de  jour,  ce  qui  est 
plus  commode.  Quelquefois  cependant,  on  est  forcé  d'opérer  à 
n'importe  quelle  heure  du  jour  ou  de  la  nuit  une  femme  qui 
arrive  à  l'hôpital  en  travail  ;  on  est  alors  un  peu  à  court.  Dans 
ce  cas  néanmoins,  il  faudra  prendre,  autant  que  possible,  les 
mêmes  soins  que  si  l'opération  avait  été  fixée  à  l'avance,  et  ne 
pas  saisir  le  bistouri  avant  de  s'être  assuré  que  tout  est  prêt, 
et  qu'aucune  précaution  antiseptique  n'a  été  omise. 

Gomme  pour  les  autres  opérations,  l'asepsie  est  relative 
à  la  femme  qui  va  être  opérée,  à  la  salle  dans  laquelle  Topé- 
ration  sera  exécutée,  à  l'opérateur  et  à  ses  aides,  aux  ins- 
truments et  objets  de  pansement. 

La  femme  doit  être  l'objet  de  soins  particuliers  :  bains  de 
sublimé,  toilettes  A'ulvaires  et  injections  vaginales  au  sublimé 
une  ou  deux  fois  par  jour  ;  puis,  au  moment  de  l'opération,  ou 
quelques  heures  auparavant  si  la  date  en  est  fixée  d'avance,  on 
rase  les  poils  de  la  vulve  et  du  mont  de  Vénus  comme  pour  une 
laparotomie  ordinaire.  11  est  bon  également  de  faire  prendre  à 

(1)  POTOCKI.  De  l'opération  césarienne,  etc.  A?inales  de  gynécologie,  mars  à 
juin  1S8Ô. 
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la  femme  des  cachets  de  naplitol,  sans  préjudice  d'un  purgatif 
qui  sera  donné  la  veille  de  Topération. 

Les  murs,  le  plafond  et  le  parquet  de  la  salle  d'opération 
seront  lavés  au  sublimé  ;  de  plus,  on  y  pulvérisera  de  l'eau  plié- 
niquée  sous  forme  de  spray,  pour  éviter  que  les  poussières  ne 
restent  en  suspension  dans  l'air  et  ne  viennent  tomber  sur  le 
champ  opératoire  (voyez  p.  537). 

Plus  encore  que  pour  toute  autre  opération  obstétricale, 
l'asepsie  absolue  de  l'opérateur  et  de  ses  aides  est  indispen- 
sable. Aussi  les  mains  et  les  avant-bras  des  uns  et  des  autres 
seront-ils  désinfectés  par  toute  la  série  des  manipulations  sur 
lesquelles  je  me  suis  longuement  étendu,  sans  en  omettre  une 
seule  (voir  p.  342  et  suiv.).  J'ajouterai  enfin  qu'il  faut  réduire 
le  nombre  des  aides  au  minimum  :  un  ou  deux  aides  principaux 
assisteront  directement  l'opérateur,  un  autre  sera  chargé  des 
instruments  et  des  éponges  ;  une  assistance  plus  nombreuse 
est  au  moins  inutile 

Les  instruments  devront  être  préparés  à  l'avance,  de  façon  à 
ce  qu'on  ne  perde  pas  de  temps  pour  les  réunir,  si  on  est  surpris 
à  l'improA'iste  par  le  début  du  travail.  Ces  instruments,  à 
manche  métallique,  bien  nettoyés  déjà  et  conservés  dans  une 
boite  en  nickel,  sont,  au  moment  même  de  l'opération,  passés 
à  l'étuve  ou,  à  défaut  d'étuve,  soumis  à  l'ébullition,  dans  l'eau 
phéniquée  à  50  pour  1000,  puis  rangés  avec  ordre  dans  des 
plateaux  contenant  une  solution  antiseptique  d'où  ils  ne  seront 
retirés  qu'au  fur  et  à  mesure  de  leur  emploi. 

Quelquefois  on  est  obligé,  pendant  l'opération,  de  placer 
un  tube  de  caoutchouc  autour  du  segment  inférieur  de  l'utérus 
afin  de  l'étreindre  fortement  pour  mettre  fin  à  une  hémorrhagie 
abondante.  Ce  tube  devra  être  stérilisé,  et  pour  cela  passé 
à  l'autoclave,  ou  du  moins  soumis  à  l'ébullition  dans  de  l'eau 
phéniquée  au  titre  ci-dessus  indiqué. 

La  préparation  du  fil  à  suture  est  des  plus  importantes. 
Aussi  quelques  opérateurs  le  préparent  eux-mêmes,  ou  n'en 
confient  la  préparation  qu'à  une  personne  dont  ils  soient  sûrs,  et 
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ils  ont  raison.  Je  vous  conseille  de  vous  servir  de  fils  de  soie.  On  a 
cependant  fait  des  sutures  utérines  au  fil  d'argent,  mais  la  soie 
me  semble  préférable,  car  les  extrémités  des  fils  d'argent 
pourraient,  à  un  moment  donné,  blesser  l'intestin  et  même  le 
perforer.  Le  catgut  simple  ou  traité  par  l'acide  chromique.  est 
aussi  très  souvent  emplové.  mais  il  est  difficile  de  le  rendre 
aseptique:  du  reste,  les  nœuds  au  catgut  se  relâchant  plus  ou 
moins  à  la  chaleur  et  à  l'humidité,  la  plaie  peut  se  désunir. 
Il  en  serait  de  même  avec  le  crin  de  Florence. 

La  soie  est  donc,  à  mon  avis,  supérieure  aux  autres  matériaux 
de  suture.  Vous  choisirez  de  la  soie  plate  n^  2  que  vous  stéri- 
liserez par  l'ébullition  dans  l'acide  phénique  à  50  pour  1000, 
et  que  vous  conserverez  dans  la  même  solution  d'acide  phé- 
nique. Mieux  vaut  encore  la  stériliser  en  la  portant  à  l'étuve 
à  vapeur  sous  pression  ou  à  l'autoclave,  avec  le  flacon  dans 
lequel  elle  sera  conservée.  Ces  précautions  sont  absolument 
nécessaires,  car  des  lils  non  stérilisés  pourraient  entraîner 
avec  eux  quelques  matériaux  septiques  qui  produiraient  de  la 
péritonite;  le  point  de  départ  de  celle-ci  est.  en  effet,  assez 
souvent  le  lil  k  suture,  et  l'on  voit  alors,  à  l'autopsie,  qu'il  y 
a  un  trajet  de  suppuration  au  niveau  d  un  ou  de  plusieurs 
points  de  suture. 

Les  serviettes  et  les  compresses  1'  dont  on  aura  besoin 
il  en  faut  un  assez  o^rand  nombre  de^n^ont  être  stérilisées 
par  leur  passage  à  Tetuve  à  vapeur  sous  pression.  De  plus,  on 
les  fera  bouillir  pendant  une  demi-heure  environ  dans  une 
solution  phéniquée.  au  sortir  de  laquelle  elles  seront  plongées 
dans  de  l'eau  stérilisée,  pure  ou  additionnée  de  sel  marin  ou 
d'acide  borique,  destinée  à  enlever  l'excès  d'acide  phénique. 
Enlin,  les  compresses  seront  tordues  avec  soin  par  un  aide 
ayant  des  mains  irréprochables  au  point  de  vue  de  leur  asepsie, 
et  placées  chaudes  dans  un  grand  bassin  préalablement  asep- 
tisé, dont  le  fond  et  les  parois  seront  tapissés  par  Tune  des 

(1)  Les  compresses  de  mousseline  ourlées  sont  préférables  aux  compresses  de 
toile,  parce  qu'elles  sont  plus  souples  et  plus  absorbantes  que  ces  dernières. 
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serviettes  préparées  comme  je  viens  de  le  dire  ;  le  tout  est 
ensuite  recouvert  avec  une  autre  serviette  et  maintenu  au 
chaud,  car  il  serait  dangereux  d'introduire  dans  le  ventre  des 
compresses  froides. 

Quant  aux  éponges,  leur  désinfection  exige  des  manipula- 
tions de  longue  durée,  incompatibles  par  conséquent  avec  le 
temps  dont  on  dispose  quand  on  va  pratiquer  une  opération 
d'urgence.  Aussi  faudra-t-il  avoir  à  sa  disposition  des  éponges 
qui  auront  été  désinfectées  à  loisir. 

Pour  procéder  à  cette  désinfection,  on  se  comporte  de  la 
façon  suivante  :  Lorsque  les  éponges  ont  été  débarrassées  des 
poussières  et  du  sable  par  le  battage,  des  matières  grasses 
par  l'ébullition  dans  l'eau  alcaline,  on  les  plonge  dans  un  bain 
de  permanganate  de  potasse  d'où  elles  sortent  absolument 
brunes  ;  on  les  décolore  ensuite  avec  une  solution  de  bisulfite  de 
soude,  et  enfin  on  les  lave  à  grande  eau.  Gela  fait,  on  les  passe 
à  l'étuve  à  vapeur  sous  pression;  puis,  on  les  laisse  séjourner 
pendant  vingt-quatre  heures  dans  une  solution  d'acide  phénique 
à  5  pour  100  ou  de  sublimé  au  1000*^;  enfin,  après  les  avoir 
bien  exprimées,  pour  les  débarrasser  de  Tacide  phénique  ou  du 
sublimé  en  excès,  on  les  conserve  dans  des  bocaux  en  verre 
stérilisés  et  hermétiquement  bouchés.  De  plus,  il  sera  prudent, 
avant  leur  emploi,  de  les  faire  bouillir  dans  de  l'eau  phé- 
niquée,  et  de  les  rincer  ensuite  dans  de  l'eau  additionnée  de 
sel  marin  ou  d'acide  borique,  de  les  soumettre  en  un  mot  aux 
manipulations  que  nous  venons  de  recommander  pour  les 
compresses. 

Quand  on  se  trouve,  à  l'improviste,  dans  la  nécessité  de 
pratiquer  une  opération  césarienne  et  qu'aucun  préparatif  n'a 
été  fait  d'avance,  il  est  possible  néanmoins  de  s'en  tirer  à  peu 
près  bien.  Rien  déplus  facile,  lorsqu'on  dispose  d'une  étuve  dans 
laquelle  on  portera  alors  tous  les  objets  nécessaires  à  l'opéra- 
tion; mais  si  on  n'a  pas  d'étuve,  on  stérilisera  par  l'ébullition 
prolongée  dans  facide  phénique  à  5  pour  100  ou  le  sublimé  à 
1  pour  1000,  les  fils  à  suture,  ainsi  que  les  serviettes  et  les  com- 


554       APPLICATION  DE  l'aXTISEPSIE  A  LA  PRATIQUE  DE  l'oBSTÉTHIQUE 


presses.  Mieux  vaudra,  dans  ce  dernier  cas,  ne  pas  employer 
d'épongés,  qu'on  remplacera  par  des  compresses  ourlées  faites 
avec  de  la  tarlatane  et  qui,  après  avoir  été  désinfectées  comme 
je  viens  de  le  dire,  seront  débarrassées  de  l'excès  d'acide 
pliénique  ou  de  sublimé  par  un  rinçage  dans  de  l'eau  bouillie, 
employée  soit  simple,  soit  additionnée  de  sel  marin  ou  d'acide 
borique.  J'insiste  sur  cette  dernière  précaution  que  je  consi- 
dère comme  très  importante  ;  il  faut,  en  effet,  éviter  de  porter 
dans  le  péritoine  des  antiseptiques  énergiques,  car  ils  détrui- 
sent l'endothélium  de  la  séreuse,  ce  qui  prédispose  à  la  péri- 
tonite (voyez  p.  460). 

Avant  de  commencer  l'incision  du  ventre,  et  après  s'être 
assuré  que  tout  est  prêt,  l'opérateur  fera  procéder  à  la  toi- 
lette de  la  femme  par  une  personne  exercée,  et  qui  doréna- 
vant ne  devra  plus,  si  cela  est  possible,  prendre  part  à  l'opé- 
ration ;  cette  toilette  comprendra  le  savonnage  et  le  brossage 
de  la  paroi  abdominale  et  du  mont  de  Vénus,  le  lavage  et  le 
savonnage  de  la  zone  génitale,  de  la  rainure  interfessière, 
du  haut  des  cuisses,  enfin  l'injection  vaginale.  On  se  servira 
pour  ces  lavages  de  la  solution  de  sublimé  qui,  de  toutes,  est  la 
plus  antiseptique.  Pour  terminer,  on  lave  la  paroi  abdominale 
avec  de  l'étlier  qui  enlève  les  matières  grasses,  puis  avec 
du  sublimé,  et  on  recouvre  le  ventre  de  compresses  anti- 
septiques. ]\lais  il  faut  bien  savoir  que,  pendant  la  nuit,  les 
vapeurs  d'éther  sont  très  dangereuses,  parce  qu'elles  prennent 
feu  et  font  explosion  dès  qu'elles  arrivent  au  contact  de  la 
flamme  d'une  bougie  ou  d'une  lampe  ;  aussi  faut-il,  pendant 
la  nuit,  remplacer  le  lavage  à  l'éther  par  le  lavage  à  l'alcool. 

Cela  fait,  on  procède  à  l'opération.  Lorsque  l'incision  de  la 
paroi  abdominale  est  terminée,  on  place  à  sa  périphérie,  entre 
cette  paroi  et  l'utérus,  de  grosses  éponges  destinées  à  empê- 
cher l'intestin  de  faire  hernie  au  dehors,  et  le  sang,  ainsi  que  le 
liquide  amniotique,  de  tomber  dans  le  péritoine  ;  c'est  dans  le 
même  but  qu'on  fait  quelquefois  sortir  le  globe  utérin  hors  du 
ventre,  par  la  plaie  abdominale.  On  incise  alors  l'utérus. 
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Après  l'extraction  du  fœtus  et  du  placenta,  on  pratique  la 
suture  utérine,  et  celle-ci  étant  achevée,  on  fait  avec  le  plus 
grand  soin  la  toilette  du  péritoine  et  on  ferme  le  ventre  sans 
drainer.  Mais  je  n'insiste  pas  sur  les  détails  de  l'opération, 
me  contentant  de  vous  répéter  encore  une  fois  qu'il  est  extrê- 
mement important  de  ne  commettre  aucune  faute  contre  l'anti- 
sepsie. 

Quand  les  sutures  sont  terminées,  on  recouvre  la  ligne  de 
réunion  de  la  plaie  cutanée  avec  de  la  poudre  d'iodoforme  ;  puis, 
on  applique  sur  le  ventre  un  large  pansement  antiseptique, 
légèrement  compressif,  composé  de  gaze  iodoformée  et  de 
coton  au  sublimé.  A  moins  d'indications  particulières,  on  ne 
fera  pas  de  pansement  intra-utérin,  mais  il  sera  bon  de  tam- 
ponner modérément  le  A^agin  avec  de  la  gaze  iodoformée  qu'on 
retirera  le  lendemain  de  l'opération,  pour  faire  ensuite  des 
injections  vaginales  antiseptiques  comme  après  un  accouche- 
ment naturel. 

C'est  en  prenant  toutes  ces  précautions,  qui  peuvent  paraître 
exagérées,  mais  qui  sont  indispensables,  que  Tannée  dernière 
j'ai  pu  pratiquer  avec  succès  une  opération  césarienne  pour 
un  cancer  de  l'utérus  (1).  L'opération,  décidée  d'avance,  a  été 
faite  à  heure  fixe  ;  au  jour  convenu,  tout  était  prêt  :  outil- 
lage, chambre  d'opération,  et  chacun  des  aides  savait  le  rôle 
qu'il  aurait  à  remplir.  Aussi  notre  malade  a-t-elle  eu  des 
suites  de  couches  absolument  physiologiques.  Le  8^  jour,  on 
enleva  les  points  de  suture,  et  on  ne  trouva  sur  la  gaze  iodo- 
formée qui  recouvrait  la  plaie  abdominale  qu'une  petite  tache 
rougeâtre,  ayant  à  peine  les  dimensions  de  cette  plaie,  et  dans 
laquelle  l'examen  microscopique  ne  put  déceler  un  seul  globule 
de  pus,  ni  aucun  microbe.  Mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi, 
et  les  points  de  suture,  dans  leur  portion  qui  reste  au-dessus 

(1)  Du  1^1'  janvie'  1890  au  l^""  janvier  1894,  j'ai  pratiqué  quatre  opérafons  césa- 
riennes, dont  le  cancer  du  col  a  fourni  deux  fois  l'indication  (deux  guérisons 
opératoires).  Ces  quatre  opérations  ont  donné  3  guérisons  et  1  mort  (tumeur 
fibreuse). 
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de  répiderme  peuvent  être  envahis  par  des  microbes  ;  aussi, 
est-il  prudent,  quand  on  veut  enlever  les  fils,  de  les  recou- 
vrir préalablement  d'une  compresse  imbibée  d'une  solution 
de  sublimé,  afin  de  tuer  ces  microbes,  et  de  ne  pas  courir 
le  risque,  en  retirant  le  lil,  de  contaminer  et  défaire  suppurer 
son  trajet,  ainsi  que  cela  m'est  arrivé. 

Opération  de  Porro- — C'est  une  opération  césarienne  qu'on 
fait  suivre  de  l'amputation  utéro-ovarique.  Au  point  de  vue 
de  l'antisepsie,  elle  exige  donc  les  mêmes  précautions  que 
l'opération  césarienne  proprement  dite. 

Porro,  qui  imagina  cette  opération  en  1876(1),  se  proposait, 
en  amputant  Tutérus,  de  supprimer  la  plaie  utérine,  et  partant 
l'infection  péritonéale  dont  elle  est  souvent  le  point  de  départ, 
puis,  en  amenant  le  pédicule  utérin  au  dehors,  de  séparer  la 
cavité  péritonéale  de  ce  qui  reste  de  cavité  utérine  dans  le 
moignon.  La  réalisation  de  cette  conception  chirurgicale 
améliora  dans  des  proportions  considérables  le  pronostic  de 
l'opération  césarienne  qui,  à  cette  époque,  était  encore  presque 
fatal.  Aussi,  les  accoucheurs  abandonnèrent-ils  peu  à  peu 
l'opération  césarienne  classique,  pour  la  remplacer  par  Topé- 
ration  de  Porro  qui  était  alors  beaucoup  moins  grave.  Si 
aujourd'hui,  la  supériorité  de  cette  dernière  opération  sur  la 
première  n'est  plus  manifeste,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que. 
dans  les  cas  où  on  aura  à  craindre  d'une  façon  spéciale  le 
développement  d'une  péritonite,  il  sera  ordinairement  indiqué 
de  préférer  l'opération  de  Porro  à  l'opération  césarienne, 
c'est-à-dire  : 

1*^  Dans  les  cas  d'infection  certaine  ou  seulement  probable 
de  l'utérus  et  de  l'organisme  :  œuf  rompu  depuis  longtemps, 
liquide  amniotique  fétide,  fcetus  putréfié,  élévation  de  la  tem- 
pérature du  corps,  pouls  fréquent,  frissons  ; 

2°  Lorsque  l'utérus  est  envahi  par  un  néoplasme,  tel  qu'un 

[1]  Porro.  jDeU'amjmtaziojie  utero-orarica  corne  com^lemento  di  taglio  cemreo. 
Milan,  1876. 
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cancer  ulcéré  donnant  lieu  à  un  écoulement  septique,  ou  bien 
un  fibrome  en  voie  de  nécrobiose  ; 

3°  Quand  on  prévoit  que  Técoulement  des  lochies  sera 
empêché  par  un  obstacle  quelconque  existant  au  niveau  du 
vagin  ou  du  col  de  l'utérus  :  sténose  cicatricielle,  tumeurs 
déviant  et  comprimant  le  canal  vaginal  ou  cervical,  de  façon  à 
en  obstruer  presque  complètement  la  lumière. 

Je  n'ai  rien  de  bien  spécial  à  vous  dire  ici  concernant 
l'asepsie  de  la  femme,  de  l'accoucheur  et  de  ses  aides,  des 
fils  de  suture,  des  instruments  et  objets  de  pansement.  Cepen- 
dant, je  veux  vous  rappeler  qu'on  doit  aseptiser  à  l'autoclave 
ou  par  l'ébuUition  prolongée  dans  l'acide  phénique,  le  tube  de 
caoutchouc  qui  servira  à  la  ligature  provisoire  ou  définitive  du 
pédicule  utérin,  et  qu'on  désinfectera  par  le  flambage  ou  à 
l'étuve,  en  même  temps  que  les  autres  instruments,  la  broche 
avec  laquelle  on  fixe  le  moignon,  ainsi  que  les  serre-nœuds, 
si  on  les  emploie. 

Dans  le  cours  de  l'opération,  il  est  souvent  bon,  comme  l'a 
proposé  Millier  (1),  de  faire  sortir  entièrement  du  ventre  le  corps 
de  l'utérus  avant  de  l'inciser  ;  de  cette  manière,  on  évite  l'irrup- 
tion dans  le  péritoine  du  liquide  amniotique  et  du  sang,  ce 
qui  serait  particulièrement  dangereux  dans  le  cas  où  l'œuf 
serait  putréfié.  Si,  néanmoins,  du  liquide  était  tombé  dans  le 
ventre,  on  procéderait  à  une  toilette  minutieuse  du  péritoine 
avec  des  éponges  antiseptiques  et,  au  besoin,  à  un  lavage 
péritonéal  avec  de  Teau  salée  ou  boriquée^  préalablement  sou- 
mise aune  ébullition  prolongée. 

Après  avoir  traversé  le  pédicule  utérin  avec  la  broche,  et 
placé  au-dessous  de  celle-ci  le  tube  de  caoutchouc  destiné  à 
étreindre  le  moignon,  on  termine  l'opération  par  l'amputation 
de  l'utérus  et  de  ses  annexes,  et  par  la  suture  de  la  plaie  abdomi- 
nale, dont  les  lèvres  doivent  être  très  exactement  appliquées 

(1)  MûLLER.  Ein  Kaiserschnitt  mit  Extirpation  des  Utérus.  Central}),  f. 
Gynali.,  1878,  p.  97. 
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et  maintenues  contre  le  moignon,  de  telle  sorte  que  celui-ci 
fasse  un  peu  saillie  au-dessus  d'elles. 

Quand  Futérus  est  amputé,  il  est  bon  d'exciser  au  centre 
du  moignon  le  plus  possible  de  la  muqueuse  utérine,  non 
seulement  pour  éviter  la  production  d'une  lîstule,  mais  encore 
pour  enlever  avec  cette  muqueuse  tous  les  microbes  qu'elle 
pourrait  contenir.  Enfin,  dans  le  même  but,  on  cautérisera 
toute  la  surface  de  ce  moignon,  soit  au  thermocautère,  soit 
avec  du  chlorure  de  zinc  ou  du  perchlorure  de  fer.  Quand 
cette  cautérisation  est  terminée,  le  moignon  ne  doit  plus  donner 
lieu  au  moindre  suintement,  car  il  est  absolument  ischémié  et 
aseptique,  de  sorte  que  si  des  microbes  ne  Fenvahissent  pas 
ultérieurement,  il  se  mortifiera  sans  se  putréfier.  C'est  le  but 
qu'il  faut  se  proposer  dans  le  traitement  des  suites  opéra- 
toires, et  pour  Fatteindre,  il  convient  d'enterrer  en  quelque 
sorte  le  moignon  dans  une  poudre  antiseptique  et  dessé- 
chante. Celle  qui  paraît  donner  les  meilleurs  résultats  est  le 
mélange  à  parties  égales,  de  tannin,  d'iodoforme  et  d'acide 
salicylique.  Le  moignon,  saupoudré  du  mélange  précédent, 
est  recouvert  d'un  pansement  à  la  gaze  iodoformée  et  à  l'ouate 
au  sublimé,  qu'on  renouA^elle  quand  il  est  souillé  ;  mais,  bien 
souvent,  on  n'est  pas  obligé  de  le  faire  avant  le  8®  ou  le  iO®  jour, 
époque  à  laquelle  on  enlève  les  points  de  suture.  On  retire  la 
broche  le  15®  jour,  et  le  tube  de  caoutchouc  le  21®  jour,  à 
moins  qu'il  ne  tombe  de  lui-même  avec  le  moignon. 

Si  les  pièces  du  pansement  sont  imbibées  de  liquide,  ou 
s'il  se  produit  une  élévation  de  température,  indice  d'infection^ 
on  défait  le  pansement,  on  se  rend  compte  de  l'état  du  moi- 
gnon qu'on  lave  avec  une  solution  antiseptique  forte,  et  qu'on 
recouvre  de  compresses  trempées  dans  un  liquide  désinfectant. 
Si  le  moignon,  au  lieu  de  se  dessécher,  reste  mou  et  se  putréfie, 
on  est  autorisé,  pour  peu  qu'il  y  ait  des  symptômes  de  résorp- 
tion putride,  à  en  exciser  les  parties  qui  ont  un  mauvais 
aspect. 

Quand  le  moignon  est  détaché,  il  reste  une  plaie,  creusée  en 
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entonnoir  et  couverte  de  granulations,  qu'on  pansera  quoti- 
diennement avec  de  la  gaze  humide,  si  cette  plaie  suinte 
beaucoup,  et  qu'on  se  contentera  de  bourrer  de  gaze  iodofor- 
mée  si,  au  contraire,  elle  se  cicatrise  presque  à  sec. 

Les  suites  de  couches  sont  donc  moins  simples  après  Topé- 
ration  de  Porro  qu'après  Topération  césarienne  conservatrice, 
mais  si  vous  prenez  bien  toutes  les  précautions  exigées  par 
une  antisepsie  rigoureuse,  vous  verrez  presque  toutes  vos 
malades  guérir  sans  incident.  Pour  mon  compte  personnel,] e 
suis  reconnaissant  à  l'opération  de  Porro,  d'avoir  donné  entre 
mes  mains,  en  1879,  le  premier  succès  qu'on  ait  observé  à 
Paris  depuis  1787,  c'est-à-dire  depuis  presque  un  siècle,  à  la 
suite  de  l'opération  césarienne  (1). 

Gastro-élytrotomie.  —  On  peut  dire  que  la  gastro-élytro- 
tomie  est  une  opération  césarienne  modifiée  dans  le  but 
d'éviter  l'incision  du  péritoine  et  celle  du  corps  de  l'utérus, 
incisions  regardées  autrefois  comme  la  cause  principale  des 
accidents  consécutifs  à  l'opération  césarienne.  Pour  cela,  on 
incise  le  ventre  au-dessus  de  l'arcade  de  Fallope,  et  après 
avoir  décollé  le  péritoine,  comme  s'il  s'agissait  de  la  ligature 
de  l'artère  iliaque  externe,  on  arrive  sur  la  partie  supérieure 
du  vagin  qu'on  ouvre  pour  extraire  le  fœtus  par  cette  voie. 

La  gastro-élytrotomie  a  été  pratiquée  plusieurs  fois  dans 
ces  dernières  années,  surtout  en  Amérique  ;  mais  les  revers 
sont  encore  très  nombreux.  Aussi,  comme  aujourd'hui  l'inci- 
sion du  péritoine  n'est  plus  redoutée,  et  que  l'opération  césa- 
rienne donne  des  résultats  très  satisfaisants,  je  crois  qu'il  y 
a  tout  avantage  à  abandonner  la  gastro-élytrotomie,  malgré 
les  efforts  que  font  certains  chirurgiens  américains  pour  la 
réhabiliter. 

Quoi  qu'il  en  soit,  si  vous  êtes  amené  à  faire  une  gastro- 
élytrotomie,  vous  la  pratiquerez  avec  les  plus  grandes  pré- 

(i)  Tarnier.  Matériaux  pour  servir  à  l'histoire  de  l'amputation  utéro-ovarique. 
Annales  de  gynécologie,  août  1879. 
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cautions  antiseptiques,  d'autant  plus  que,  dans  le  cours  de 
cette  opération,  vous  n'êtes  pas  certain  de  ne  pas  blesser  le 
péritoine  à  un  moment  donné.  Toutefois,  vous  ne  suturerez  pas 
le  vagin,  parce  que  les  lèvres  de  sa  solution  de  continuité  sont 
contuses,  mais,  après  avoir  introduit  dans  la  plaie,  jusqu'au 
niveau  de  la  brèche  vaginale,  une  large  bande  de  gaze  iodo- 
formée  qui  assurera  le  drainage,  vous  fermerez  par  une  suture 
la  plus  grande  partie  de  l'incision  abdominale.  Je  n'ai  rien 
de  particulier  à  dire  relativement  aux  soins  consécutifs  à  cette 
opération,  que  je  n'ai  d'ailleurs  jamais  pratiquée. 

Symphyséotomie  et  ischio-pubiotomie.  —  Aucune  opéra- 
tion obstétricale  n'a  bénéiicié  de  l'antisepsie  à  un  plus  haut 
degré  que  la  symphyséotomie  et  l'ischio-pubiotomie  (1).  C'est, 
en  effet,  avec  l'antisepsie  que  l'opération  de  Sigault  ajustement 
repris  faveur,  et  qu'on  n'a  plus  à  craindre  les  suppurations 
qu'on  redoutait  tant  autrefois,  et  qui  avaient  discrédité  cette 
opération  dans  tous  les  pays,  si  ce  n'est  à  Naples.  Actuellement, 
c'est  grâce  aux  efforts  persévérants  et  aux  nombreux  succès  du 
professeur  Morisani  en  Italie  (2\  et  à  ceux  du  professeur 
Pinard  en  France  (3),  qu'elle  est  de  nouveau  en  honneur. 

Quand  on  veut  pratiquer  une  symphyséotomie  ou  une  ischio- 
pubiotomie,  il  faut  tout  d'abord  faire  administrer  un  lavement 
évacuant,  et  raser  avec  le  plus  grand  soin  le  mont  de  Vénus 
et  tout  le  champ  opératoire  ;  puis,  on  doit  savonner  et  brosser, 
avec  une  solution  de  sublimé,  la  vulve,  les  régions  pubienne 
et  inguinales,  l'hypogastre  et  la  face  interne  des  cuisses. 
Toutes  ces  parties  seront  ensuite  largement  lavées  avec  une 
solution  de  sublimé  non  savonneuse,  et  on  complétera  cette 

(1)  Ces  opérations  ne  faisaient  pas  partie  du  programme  de  mes  leçons  en 
1801:  ce  qui  leur  est  relatif  a  été  ajouté  en  1893. 

(2)  MoRiSAîsi.  Délia  sinfisiotomia,  statistica  e  considerazioni.  Ayinalidi  oste- 
tricm,  déc.  1881,  p.  615,  et  août,  sept,  et  oet.  1886.  p.  3i5,  et  De  la  sympliyséo- 
tomie.  Annales  de  gynécologie,  avril  1892. 

(8)  PiXAED.  De  la  S}Tnphyséotomie.  Annales  de  gynécologie,  février  1892.  et 
De  la  symphyséotomie  à  la  Clinique  Uaudelocque  pendant  Tannée  1892.  Ann. 
de  g  y  née,  décembre  1892. 
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toilette  par  une  lotion  faite  avec  de  Féther  ou  de  Talcool, 
dans  le  but  d'enlever  toutes  les  matières  grasses  adhé- 
rentes à  la  peau  de  la  région  pubienne. 

Après  cette  toilette  extérieure,  il  faut  faire  celle  du  vagin  et 
du  col  de  l'utérus,  comme  s'il  s'agissait  d'une  opération  obs- 
tétricale quelconque,  car,  après  avoir  sectionné  les  pubis,  on 
est  ordinairement  obligé  de  terminer  l'accouchement  par  une 
application  de  forceps  ou  une  version.  Une  fois  le  vagin  aseptisé, 
on  procédera  antiseptiquement  au  cathétérisme  vésical  et  à  un 
nouveau  lavage  vulvaire  avec  la  solution  de  sublimé;  enfin,  on 
recouvrira  le  champ  opératoire  de  compresses  stérilisées  et 
trempées  dans  la  même  solution  de  sublimé. 

Tout  ce  qui  est  relatif  à  l'opérateur  et  à  ses  aides,  aux  ins- 
truments, aux  fils  à  suture,  aux  éponges  et  aux  compresses,  au 
linge,  etc.,  comporte  les  mêmes  précautions  antiseptiques  que 
lorsqu'il  s'agit  d'une  opération  césarienne  (voyez  p.  550)  ;  il 
me  paraît  donc  inutile  d'y  revenir. 

Sans  insister  sur  le  manuel  opératoire,  je  dirai  cependant 
qu'il  existe,  à  la  partie  inférieure  et  à  la  partie  postérieure 
de  la  symphyse  pubienne,  des  veines  très  développées  qui  peu- 
vent être  atteintes  par  le  bistouri  ou  déchirées  par  l'écarte- 
ment  des  pubis  ;  une  hémorrhagie  peut  donc  survenir  dans 
le  cours  de  l'opération,  et  le  meilleur  moyen  de  l'arrêter 
consiste  dans  la  compression  de  ces  veines  avec  des  éponges 
ou  des  bourdonnets  de  coton  antiseptique  qu'il  faudra  avoir 
sous  la  main,  tout  prêts  à  servir  en  cas  de  besoin.  D'ailleurs, 
l'écoulement  du  sang  s'arrêteordinairement  de  lui-même,  quand 
l'accouchement  est  terminé  et  que  les  tissus  ne  sont  plus  tirail- 
lés. Cette  hémorrhagie  peut  donner  lieu  à  un  thrombus,  mais  il 
ne  faut  pas  s'inquiéter  outre  mesure  de  cette  complication,  car 
la  résorption  du  sang  épanché  dans  la  cavité  du  thrombus  se 
fait  spontanément  et  sans  déterminer  d'accidents,  si  on  a 
pratiqué  la  symphyséotomie  avec  une  antisepsie  rigoureuse. 

Après  la  section  des  pubis,  alors  même  qu'il  n'y  a  pas  d'hé- 
morrhagie,  on  couvre  provisoirement  la  plaie  avec  une  éponge 
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OU  une  compresse  imbibée  de  sublimé,  pour  éviter  qu'elle  ne 
soit  infectée.  On  s'occupe  alors  de  Faccouchement,  et  quand 
celui-ci  est  terminé,  on  procède  à  la  déli^Tance. 

Dès  que  l'arrière-faix  est  extrait,  l'accoucheur,  après  avoir 
de  nouveau  lavé  ses  mains  avec  soin  dans  une  solution  de 
sublimé,  suture  la  plaie  pubienne  avec  des  fils  d'argent  ou 
de  soie  qui  doivent  intéresser  toute  l'épaisseur  des  parties 
molles  divisées.  Puis,  il  fait  une  toilette  vulvaire,  une  injec- 
tion vaginale  et  une  injection  intra-utérine.  Il  ne  reste  plus 
alors  qu'à  saupoudrer  d'iodoforme  la  ligne  de  réunion  de  la 
plaie,  et  à  recouvrir  la  région  pubienne  de  gaze  iodoformée. 
Il  est  utile  également  de  tamponner  le  vagin  avec  de  la  gaze 
iodoformée,  qui  sera  retirée  le  lendemain  ou  le  surlendemain 
de  l'opération. 

Quelques  accoucheurs  étrangers  ont  pratiqué  la  suture 
osseuse  du  pubis,  mais  c'est  là  un  surcroit  opératoire  qui 
n'est  pas  nécessaire. 

Dans  le  cas  où  la  femme  présenterait  des  symptômes  d'in- 
fection ou  de  la  fétidité  du  liquide  amniotique,  l'opérateur  ne 
doit  pas  procéder  à  la  toilette  de  la  parturiente.  ni  s'occuper  de 
l'accouchement  proprement  dit,  sans  quoi  il  s'exposerait  à 
porter,  avec  la  main,  dans  la  symphyse  pubienne  des  germes 
septiques  recueillis  au  niveau  des  organes  génitaux,  et  dont 
un  lavage  des  mains  pratiqué  dans  le  cours  de  l'opération  ne 
serait  pas  suffisant  à  les  débarrasser.  L'opérateur  devra  donc, 
dans  ce  cas,  se  contenter  de  pratiquer  la  section  de  la  sym- 
physe et  la  suture  de  la  plaie,  et  il  chargera  un  aide  expé- 
rimenté d'extraire  le  fœtus  et  le  délivre.  L'essentiel,  c'est  que 
la  plaie  symphysienne  ne  soit  pas  contaminée  par  les  sécré- 
tions génitales,  de  cette  façon  seulement  on  évitera  qu'elle  ne 
devienne  le  siège  de  complications  infectieuses  qui  pourraient 
entraîner  la  mort. 

Une  question  importante,  mais  qui  n'est  pas  encore  résolue, 
doit  même  être  soulevée  à  ce  j^ropos,  celle  de  savoir  si,  dans 
ces  conditions,  il  ne  vaudrait  pas  mieux  s'abstenir  d'entre- 
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prendre  la  symphyséotomie,  comme  je  suis  porté  à  le  croire. 

Quand  l'opérée  est  transportée  dans  son  lit  après  la  sym- 
physéotomie, on  immobilise  son  bassin  avec  un  bandage  de 
corps  ou  avec  l'un  des  appareils  spéciaux  inventés  dans  ce 
but;  ces  appareils  seront,  cela  va  sans  dire,  soigneusement 
désinfectés  chaque  fois  qu'ils  auront  servi. 

On  enlève  les  points  de  suture  du  8^  au  10^  jour,  en  se  con- 
formant à  toutes  les  précautions  antiseptiques  usitées  en  pareil 
cas.  La  cicatrisation  ne  tarde  pas  à  être  complète,  et  les 
femmes  peuvent,  en  général,  quitter  le  lit  vers  la  lin  de  la  troi- 
sième semaine. 

De  l'antisepsie  dans  le  traitement  de  la  grossesse  extra- 
utérine. —  On  peut  dire  que  c'est  à  l'antisepsie  et  aux  progrès 
réalisés  dans  l'hémostase,  que  nous  sommes  redevables  de  la 
révolution  qui  s'est  produite  dans  le  traitement  de  la  grossesse 
extra-utérine.  Autrefois,  les  opérateurs,  retenus  qu'ils  étaient 
par  la  crainte  de  la  péritonite,  de  la  suppuration  du  kyste,  de 
l'hémorrhagie,  etc.,  consécutives  aux  interventions,  tempori- 
saient autant  qu'ils  le  pouvaient,  dans  l'espoir  que  peut-être  lo 
grossesse  extra-utérine  se  terminerait  spontanément  d'une 
façon  relativement  favorable,  soit  par  transformation  du  fœtus 
en  lithopœdion,  soit  par  ouverture  du  kyste  extra-utérin  à 
l'extérieur  ou  dans  une  cavité  viscérale  ;  ils  comptaient  aussi 
sur  l'arrêt  de  développement  du  kyste,  et  même  sur  sa  résorp- 
tion, qu'ils  savaient  être  possible  lorsque  le  fœtus  meurt  dès 
les  premiers  mois  de  la  grossesse. Toujours  est-il  qu'ils  n'opé- 
raient guère  que  lorsqu'ils  y  étaient  contraints  par  des  accidents 
graves  venant  compliquer  la  grossesse  extra-utérine,  et  ces 
opérations  tardives  étaient  souvent  suivies  de  mort. 

Aujourd'hui,  enhardis  par  les  succès  obtenus  en  chirurgie 
abdominale,  les  accoucheurs  et  les  gynécologues  n'attendent 
plus,  pour  opérer,  l'apparition  des  complications  :  ils  inter- 
viennent pour  les  éviter  et,  si  des  accidents  surviennent,  ils 
opèrent   encore  pour  les  combattre.  D'ailleurs,  rien  n'est 
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mieux  justifié  que  cette  conduite  active,  car  les  résultats 
qu'elle  donne  sont  vraiment  merveilleux,  ainsi  que  vous 
pouvez  vous  en  rendre  compte  en  lisant  les  très  nombreux  tra- 
vaux publiés  sur  ce  sujet  et  particulièrement  ceux  de  Litz- 
mann  (1),  Gusserow  (2),  Lawson  Tait  (3),  Veit(4),  Werth  (5), 
Frânkel  (6),  Pinard  (7),  etc. 

Les  conditions  dans  lesquelles  on  est  amené  à  traiter  une 
grossesse  extra-utérine  sont  fort  différentes,  comme  vous 
savez,  puisqu'elles  varient  avec  l'âge  de  la  gestation,  l'état 
du  fœtus,  les  complications.  La  grossesse  est  tantôt  au  début, 
tantôt  dans  sa  seconde  moitié  ou  à  terme,  parfois  même  elle  a 
dépassé  le  terme;  le  fœtus  est  vivant  ou  mort,  et  dans  ce 
dernier  cas,  il  peut  avoir  succombé  récemment  ou  depuis  long- 
temps. Enfin,  la  grossesse  évolue  quelquefois  sans  accidents 
inquiétants  ;  le  plus  souvent,  au  contraire,  il  se  produit  tout 
à  coup  une  rupture  du  kyste  avechémorrhagie.  Il  est  clair  que 
le  traitement  variera  forcément  suivant  ces  diverses  circons- 
tances; néanmoins,  il  s'agira  presque  toujours  d'une  interven- 
tion chirurgicale  et  plus  spécialement  d'une  laparotomie. 

Dans  la  première  moitié  de  la  grossesse,  lorsque  le  fœtus 
est  vivant,  les  accoucheurs  ont  pensé  qu'en  le  tuant  dans  son 
kyste,  celui-ci  cesserait  de  se  développer,  ce  qui  mettrait 

(1)  LITZMAXX.  Zur  Feststellung  der  Indicationen  fur  die  Gastrotomie  bei 
Schwangerschaft  ausserhalb  der  Gebârmutter.  Archiv  f.  Gyndh.,  1880,  t.  XVI, 
p.  323. 

(2)  Gusserow.  Zur  Behandlung  der  Bauchhohlenscbwangerschaft.  Archiv  f. 
Gynàn.,  1877,  t.  XII,  p.  75. 

(3)  Lawson  Tait.  Lectures  on  cctopic  pregnancy.  Birmingham,  1888. 

(4)  J.  Veit.  Ueber  Tubenscbwangerschaft.  Zeltsclir.  f.  Get.  u.  Gyn.^  188Ô, 
t.  XI,  p.  384. 

(5)  Werth.  Die  operative  Behandlung  der  Extrauterinschwangerschaft.  Congrès 
des  Sciences  médicales  de  Copenhagiœ,  1886,  t.  II,  p.  101. 

(6)  Fraenkel.  Ueber  die  Diagnose  und  operative  Behandlung  der  Extra- 
uterinschwangerschaft. Breslauer  aertzlicJie  Zeitschrijft,\^%2,  p.  78. 

(7)  Pinard.  Documents  pour  servir  à  l'histoire  de  la  grossesse  extra- utérine. 
Annales  de  gynécologie,  avril  1889  et  juillet,  août  et  sept.  1892. 


ANTISEPSIE   PENDANT  LES  OPERATIONS 


5G5 


les  femmes  à  l'abri  des  ruptures  et  des  hémorrhagies,  et  les 
placerait  dans  les  meilleures  conditions  possibles  pour  une 
résorption  du  kyste. 

Pour  produire  la  mort  du  fœtus,  on  a  eu  recours  soit  à  la  ponc- 
tion simple  du  kyste  avec  évacuation  du  liquide  amniotique,  soit 
à  la  ponction  suivie  d'injections  toxiques  (stryclinine,  morpbine), 
soit  enfin  à  l'électricité.  Cependant  ces  procédés  sont  souvent 
infidèles,  car  on  ne  parvient  pas  toujours  à  tuer  le  fœtus,  de  sorte 
que  la  grossesse  extra- utérine  poursuit  son  évolution;  dans 
certains  cas  même,  ils  sont  dangereux,  et  on  les  a  accusés 
d'avoir  occasionné  la  rupture,  la  suppuration  ou  la  putréfaction 
du  kyste  ;  mais,  parmi  ces  accidents,  ceux  qui  sont  dus  à  l'infec- 
tion pourraient  être  évités  grâce  à  une  antisepsie  rigoureuse. 

La  ponction  peut  se  faire  par  la  paroi  abdominale  ou  par  le 
vagin;  mais  il  vaut  mieux  adopter  la  première  voie,  qu'il  est 
plus  facile  d'aseptiser;  d'ailleurs,  en  la  suivant,  on  ne  risque 
pas  de  rencontrer  les  gros  vaisseaux  qui  pénètrent  ordi- 
nairement dans  le  kyste  par  sa  partie  inférieure.  Avant 
de  procéder  à  la  ponction,  on  désinfecte  la  paroi  abdominale 
ou  le  vagin,  on  stérilise  le  trocart  par  le  passage  à  l'étuve, 
le  flambage  ou  Tébullition  ;  quant  au  liquide  à  injecter, 
il  doit  lui  aussi  être  stérilisé  par  l'ébuUition  ou  à  l'au- 
toclave ;  il  est  bien  entendu  que  les  mains  de  l'opéra- 
teur seront  parfaitement  aseptiques.  La  ponction  terminée, 
on  badigeonne  de  collodion  iodoformé  le  point  d'entrée  de 
l'aiguille,  si  celle-ci  a  pénétré  par  la  paroi  abdominale  ;  on 
fait  un  tamponnement  vaginal  à  la  gaze  iodoformée,  si  la 
ponction  a  été  pratiquée  par  le  vagin.  Je  crois  qu'en  agissant 
ainsi  on  éviterait  les  accidents  infectieux,  suppuration  ou  gan- 
grène du  kyste,  qui  survenaient  fréquemment  autrefois  faute 
de  précautions  antiseptiques. 

Vous  devinez  bien  que  si  l'on  traitait  la  grossesse  extra- 
utérine par  l'électricité,  dans  le  but  de  tuer  le  fœtus,  on  ne 
devrait  omettre  aucune  des  précautions  antiseptiques  néces- 
saires pour  aseptiser  les  voies  génitales,  et  qu'il  faudrait, 
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en  outre,  désinfecter  par  rébullition  ou  à  l'autoclave  Télec- 
trode  qu'on  introduit  dans  les  organes  génitaux,  car  le  pas- 
sage du  courant  ne  suffit  pas  à  détruire  les  microbes. 

Mais  aujourd'hui,  la  ponction  de  l'œuf  et  Télectrisation 
sont  délaissées  par  la  majorité  des  accoucheurs,  qui  leur 
préfèrent,  avec  raison,  la  laparotomie  ou  l'élytrotomie. 

A.  —  Laparotomie.  —  Cette  opération  est  surtout  indiquée 
dans  les  circonstances  suivantes  : 

1^  Dans  les  premiers  mois  de  la  grossesse,  pour  éviter  à  la 
femme  les  dangers  d'une  rupture  du  kyste  ; 

2*^  Au  moment  de  la  rupture,  si  les  jours  de  la  femme  sont 
menacés  par  l'importance  de  l'hémorrhagie  ; 

3^  Quand  la  grossesse  extra-utérine  est  arrivée  à  terme  ou 
près  du  terme  et  que  Fenfant  est  vivant,  car  il  est  rationnel 
de  chercher  à  sauver  l'enfant  ;  mais  il  faut  bien  savoir  qu'une 
intervention  entreprise  dans  ces  conditions,  expose  à  l'hémor- 
rhagie placentaire  ; 

4"  Dans  la  rétention  du  fœtus  mort.  Dans  ce  dernier  cas, 
on  n'opérera,  autant  que  possible,  que  deux  mois  après  la  mort 
du  fœtus,  c'est-à-dire  qu'on  attendra  que  la  circulation  pla- 
centaire soit  presque  entièrement  suspendue,  ce  qui  n'a  guère 
lieu  qu'à  ce  moment.  On  peut  cependant  être  forcé  d'opérer 
plus  tôt,  s'il  survient  une  complication,  telle  que  :  ten- 
sion exagérée  du  kyste  avec  douleur  et  menace  de  rupture, 
mauvais  état  général  de  la  malade,  fièvre,  frissons,  etc., 
indiciuant  la  suppuration  ou  la  putréfaction  du  kyste. 

Toujours  et  dans  tous  les  cas,  Topération  sera  pratiquée 
avec  les  précautions  antiseptiques  que  nécessite  toute  laparo- 
tomie. Lorsqu'il  s'agit  d'une  intervention  d'urgence,  comme 
c'est  le  cas  s'il  y  a  rupture  du  kyste,  on  n'en  devra  pas  moins 
observer  toutes  les  règles  de  l'antisepsie  la  plus  sévère,  et 
consacrertoutle  temps  nécessaireauxpréparatifsdeTopération; 
mieux  vaut,  en  effet,  retarder  celle-ci  de  quelques  minutes  que 
d'omettre  le  moindre  détail  relatif  à  l'antisepsie.  D'ailleurs,  la 
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précipitation  est  inutile,  car,  même  dans  les  cas  les  plus  gra- 
ves, la  mort  n'est  pas  subite  et  ne  survient  guère  qu'au  bout 
de  quelques  heures,  ce  qui  donne  tout  le  temps  d'opérer. 

Vous  vous  conduirez  vis-à-vis  du  kyste  fœtal  d'une  façon 
différente  suivant  les  circonstances. 

a.  —  Si  la  grossesse  est  au  début,  dans  les  deux  ou  trois  pre- 
miers mois,  le  kyste  fœtal,  ordinairement  encore  inclus  dans  la 
trompe,  bien  limité  par  conséquent,  peut  souvent  être  enlevé 
en  totalité  et  tout  d'une  pièce,  comme  une  tumeur  salpingienne. 
C'est  là  l'opération  idéale  qu'il  faudra  s'efforcer  de  réaliser. 

h.  —  Lorsque  le  kyste  vient  de  se  rompre  et  que  sa  rupture 
donne  lieu  à  une  hémorrhagie  intra-péritonéale  assez  grave 
pour  nécessiter  la  laparotomie,  vous  verrez,  dès  que  la  séreuse 
sera  ouverte,  du  sang  s'écouler  au  dehors.  Ne  vous  effrayez 
pas  et  ne  vous  attardez  pas  à  l'éponger  ;  introduisez,  au 
contraire,  immédiatement  les  doigts  dans  l'abdomen,  allez 
droit  à  l'utérus,  explorez  les  trompes,  attirez  au  dehors 
celle  qui  est  volumineuse  et  d'où  part  le  sang  et,  après  l'avoir 
pédiculisée,  liez-en  la  base.  Quand  vous  aurez  enlevé  cette 
trompe  et  avec  elle  le  placenta,  vous  vous  serez  rendu  maître 
de  l'hémorrhagie,  et  c'est  alors  seulement  que  vous  pourrez 
utilement  procéder  à  la  toilette  du  péritoine.  D'abord,  vous 
enlevez  les  caillots  à  pleine  main  ;  puis,  vous  lavez  la  cavité 
péritonéale  avec  de  l'eau  stérilisée,  salée  ou  boriquée  (voir 
p.  460),  que  vous  faites  circuler  entre  les  anses  intestinales, 
en  déplaçant  lentement  la  canule  en  verre  qui  amène  le  liquide. 
Dès  que  celui-ci  ressort  clair,  vous  suspendez  le  lavage,  vous 
faites  une  toilette  minutieuse  du  péritoine  avec  une  éponge 
aseptique  et  vous  refermez  le  ventre,  en  ménageant,  à  la  partie 
inférieure  de  la  boutonnière  abdominale,  un  passage  pour  un 
gros  drain  en  caoutchouc  ou  une  mèche  de  gaze  iodoformée. 
Quand  le  suintement  par  la  plaie  aura  cessé  ou  presque  dis- 
paru, ce  qui  exige  quelquefois  plusieurs  jours,  vous  enlèverez 
le  drain  ou  la  mèche  iodoformée,  et  la  cicatrisation  de  ce 
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qui  reste  de  la  plaie  abdominale  ne  tardera  pas  à  se  faire. 

c.  —  Quand  la  grossesse  a  évolué  davantage,  que  l'œuf  s'est 
en  partie  développé  hors  de  la  trompe,  qu'il  existe  un  gros  kyste 
plus  ou  moins  adhérent  aux  organes  voisins,  il  n'est  pas  pru- 
dent d'extirper  complètement  la  tumeur,  d'abord  à  cause  de 
ses  adhérences  qu'il  serait  difficile  et  dangereux  de  détacher, 
mais  surtout  parce  qu'on  s'exposerait  à  produire  une  hémor- 
rhagie  formidable  en  décollant  le  placenta. 

Dans  la  grossesse  normale,  lorsqu'on  pratique  la  délivrance 
artificielle,  ordinairement  l'opération  n'est  pas  suivie  d'hémor- 
rliagie,  parce  que  l'utérus,  dès  qu'il  est  vide,  se  rétracte  et 
se  contracte,  et  que  les  anneaux  musculaires  qui  enserrent  les 
vaisseaux  utérins  ferment  ceux-ci  comme  le  feraient  de  véri- 
tables ligatures.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même  du  kyste  fœtal 
extra-utérin  qui  ne  possède  pas  de  fibres  musculaires  ou  en 
possède  à  peine  (quelques  fibres  du  ligament  large  ou  de  la 
trompe),  de  telle  sorte  que  les  vaisseaux  ouverts  ne  peuvent 
plus  être  fermés  que  par  la  rétraction  malheureusement  très 
faible  de  la  paroi,  ou  par  la  formation  de  caillots  san- 
guins. 

Aussi  est-il  plus  prudent  d'abandonner  le  placenta  dans  le 
ventre,  à  moins  que  la  circulation  ne  soit  déjà  suspendue  dans 
ces  vaisseaux,  comme  cela  arrive  quand  la  mort  du  fœtus 
remonte  à  plusieurs  semaines.  C'est  une  conduite  très  ration- 
nelle qui  tend  aujourd'hui  à  être  adoptée  par  tous  les  accou- 
cheurs. L'opération  est  évidemment  moins  brillante  qu'une 
extirpation  totale  du  sac,  mais  elle  est  infiniment  moins  grave, 
et  cela  doit  nous  suffire. 

Voici  donc  comment  vous  procéderez  :  Après  avoir  incisé 
la  paroi  abdominale  et  mis  à  nu  la  paroi  antérieure  du  sac, 
vous  vous  assurez  tout  d'abord,  en  déterminant  l'épaisseur  de 
cette  dernière  paroi,  que  le  placenta  n'y  est  pas  inséré,  sinon 
vous  rechercherez  en  quel  point  se  trouve  le  bord  du  placenta,  et 
c'est  un  peu  plus  loin  que  vous  porterez  l'incision  afin  d'éviter 
la  section  des  gros  vaisseaux  placentaires.  Quoi  qu'il  en  soit, 
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après  avoir  déterminé  la  place  où  vous  inciserez  le  sac,  et 
avant  de  procéder  à  cette  incision,  vous  suturerez  à  points 
séparés,  la  paroi  du  kyste  au  péritoine  pariétal  ;  de  cette  façon 
vous  supprimerez  toute  communication  entre  la  plaie  et  la 
cavité  abdominale,  et  vous  vous  opposerez  par  conséquent  à 
rirruption  dans  le  péritoine  des  liquides  qui  s'échapperont  du 
sac  au  moment  de  son  ouverture.  Gela  fait,  vous  incisez  le  sac, 
enlevez  le  fœtus  vivant  ou  mort,  et  coupez  le  cordon  au  ras  du 
placenta;  vous  lavez  ensuite  très  soigneusement  la  poche  avec 
un  liquide  antiseptique,  et  vous  la  drainez. 

Quelquefois  le  kyste  est  si  mince  ou  si  incomplet  qu'il  est 
impossible  de  le  suturer  à  la  paroi  abdominale  d'une  manière 
satisfaisante  ;  il  est  alors  indiqué  de  le  remplir  de  gaze  iodo- 
formée,  d'après  le  procédé  de  Mikulicz  (voyez  p.  570).  On 
se  conduirait  de  même  s'il  survenait  une  hémorrhagie,  mais 
alors  on  ferait  un  tamponnement  plus  serré. 

d.  —  Si  l'enfant  est  macéré,  on  agira  comme  s'il  était 
vivant,  c'est-à-dire  qu'on  commencera  par  suturer  à  la  paroi 
abdominale  le  kyste  fœtal  avant  de  Tinciser.  Mais,  une  fois  le 
fœtus  extrait ,  il  est  souvent  difficile  de  faire  une  toilette 
complète  du  sac ,  dans  lequel  il  reste  une  quantité  plus 
ou  moins  grande  d'enduit  sébacé,  quelquefois  des  lambeaux 
d'épiderme,  voire  même  des  parties  fœtales,  une  jambe  par 
exemple,  qui  adhèrent  à  la  paroi  de  ce  sac  et  qu'il  faut  y  aban- 
donner sous  peine  de  déchirer  cette  paroi  et  de  produire  une 
hémorrhagie  grave.  Le  lavage  qui  suivra  l'opération  pourra 
être  fait  avec  un  antiseptique  énergique,  tel  que  le  sublimé, 
mais  il  faudra  faire  suivre  cette  première  injection  d'une  irri- 
gation avec  une  solution  d'acide  borique  ou  de  naphtol  pour 
enlever  l'excès  d'antiseptique  et  éviter  une  absorption  qui 
pourrait  être  dangereuse.  On  draine  alors  avec  deux  gros 
drains  de  caoutchouc,  dont  l'un  descend  jusqu'au  fond  de  la 
poche,  et  dont  l'autre,  plus  court,  plonge  moins  profondément  ; 
enfin,  on  recouvre  le  tout  d'un  pansement  compressif  à  la  gaze 
iodoformée  et  à  l'ouate  au  sublimé. 
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Il  est  prudent  de  ne  pas  chercher  à  décoller  le  placenta, 
ainsi  que  jeFai  déjà  dit  plus  haut,  mais  cette  recommandation 
doit  surtout  être  observée  quand  Tenfant  est  extrait  vivant  ou 
qu'il  vient  seulement  de  succomber.  C'est  pour  avoir  procédé 
à  l'extraction  du  placenta  immédiatement  après  la  sortie  du 
fœtus,  que  des  gynécologues  ont  perdu  plusieurs  opérées  à  la 
suite  d'hémorrhagie. 

Il  est  des  circonstances  dans  lesquelles  la  physionomie  de 
l'opération  est  un  peu  différente  :  La  paroi  kystique  est  mince 
et  se  déchire,  on  dirait  que  le  fœtus  est  à  nu  dans  la  cavité 
abdominale,  car  il  est  recouvert  seulement  par  Tamnios  et  une 
fine  membrane  choriale.  Il  est  alors  impossible  de  suturer  la 
paroi  du  sac  au  péritoine  pariétal,  ou  bien  la  suture  cède  au 
premier  effort,  et  on  ne  peut  éviter  le  passage  du  liquide  amnio- 
tique dans  le  péritoine.  Aussi  serait-il  dangereux  d'aban- 
donner, au  fond  du  bassin,  un  placenta  sans  A'italité  puisqu'il 
appartenait  à  un  fœtus  macéré,  placenta  dont  la  décomposition 
ne  tarderait  pas  à  se  produire.  Il  convient  donc  d'essayer  de 
l'enlever  dans  le  cours  de  l'opération,  et  on  y  parviendra  le 
plus  souvent  sans  grande  difficulté  et  sans  qu'il  se  produise 
d  hémorrhagie  importante.  Quand  la  macération  du  fœtus 
remonte  à  plusieurs  semaines,  en  effet,  le  placenta  est  ordinaire- 
ment peu  adhérent,  très  épais,  ramassé  sur  lui-même  et  non 
étalé,  comme  il  l'est  souvent  quand  le  kyste  présente  une 
paroi  externe  résistante.  L'évacuation  du  ventre  est  dès  lors 
complète.  On  termine  par  un  lavage  du  péritoine  à  l'eau  stéri- 
lisée, salée  ou  boriquée,  suivi  d'une  toilette  avec  des  éponges 
aseptiques,  mais  au  lieu  de  se  contenter  d'un  simple  drain, 
on  fera  de  préférence  un  tamponnement  du  petit  bassin  avec 
de  la  gaze  iodoformée  descendant  jusqu'à  la  surface  d'inser- 
tion placentaire.  Ce  tamponnement,  qui  assurera  à  la  fois  Thé- 
mostase,  l'antisepsie  et  le  drainage,  sera  disposé  comme  le 
conseille  ]\likulicz,  c'est-à-dire  que.  dans  une  sorte  de  sac 
formé  par  un  large  lé  de  gaze  iodoformée,  et  dont  le  fond 
répond  à  la  partie  déclive  du  bassin,  on  introduira  l'une  à  côté 
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de  l'autre  plusieurs  longues  lanières  de  gaze  iodoformée  (1). 

Dans  les  jours  qui  suivent  l'opération,  l'abondance  du  suin- 
tement abdominal  oblige  de  changer  très  souvent  le  pansement 
extérieur,  mais  on  laisse  en  place  le  tamponnement  interne  un 
temps  assez  long  pour  qu'une  péritonite  plastique  aseptique 
ait  eu  le  temps  de  se  former  autour  de  lui  et  de  circonscrire 
la  plaie  opératoire.  Ordinairement,  à  partir  du  Séjour,  on  peut 
retirer  tout  ou  partie  des  bandelettes  intérieures  du  tampon 
de  Mikulicz,  mais  ce  n'est  que  le  5^  ou  le  6®  jour  qu'on  peut 
sans  danger  enlever  le  sac  et  le  remplacer  parmi  simple  drain 
de  caoutchouc. 

Rétention  du  placenta.  —  Lorsque  le  placenta  est  resté 
dans  l'abdomen  après  la  gastrotomie,  il  faut  s'efforcer  d'en  évi- 
ter la  putréfaction  pendant  tout  le  temps  nécessaire  à  son  com- 
plet décollement.  On  obtiendra  l'asepsie  du  kyste  par  des  irriga- 
tions répétées  ;  mais  on  se  gardera  bien  d'employer,  au  moins 
habituellement,  des  liquides  toxiques,  tels  que  les  sels  de 
mercure  ou  l'acide  phénique,  car  on  risquerait  de  voir  ces 
substances  antiseptiques  déterminer,  à  la  suite  de  leur  absorp- 
tion, des  accidents  d'intoxication.  On  aura  donc  recours  surtout 
aux  antiseptiques  inoffensifs,  acide  borique  et  naplitol,  et  de 
préférence  à  l'acide  borique  qui  n'est  pas  irritant.  C'est  d'eau 
boriquée  que  je  me  suis  servi  dans  ma  dernière  opération  de 
grossesse  extra-utérine  et  la  malade  a  parfaitement  guéri. 

Quand  l'injection  est  terminée,  il  reste  toujours  dans  le  sac 
une  certaine  quantité  de  la  solution  antiseptique,  dans  laquelle 
baigne  le  placenta  ;  celui-ci  est  donc  jusqu'à  un  certain  point 
dans  les  conditions  d'antisepsie  d'un  placenta  qui  macérerait 
dans  de  l'eau  boriquée,  comme  dans  les  expériences  que  je 
vous  ai  rapportées  (voir  p.  292).  Il  est  vrai  toutefois  qu'il  faut 
tenir  compte  ici  de  la  température  à  laquelle  est  soumis  le 
placenta  dans  le  kyste  fœtal,  car  vous  savez  que  la  putréfac- 

(1)  Mikulicz.  Ueber  die  Ausschaltung  todter  Kâame  aus  der  Peritonealhohle. 
Ycrhandl.  der  deutschen  GeselUch.  f.  Chirurgie,  1886,  p.  187. 
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tioli  des  matières  organiques  est  d'autant  plus  rapide  que 
leur  température  est  plus  élevée. 

Après  chaque  injection,  on  recouvre  la  plaie  de  gaze  iodo- 
formée  et  de  coton  antiseptique.  Au  bout  de  quelques  jours, 
quinze  à  vingt  jours  en  moyenne,  on  voit  des  fragments  de 
placenta  apparaître  au  dehors  ;  on  peut  alors  les  détacher  avec 
les  doigts,  sans  cependant  exercer  sur  eux  des  tractions  trop 
énergiques  qui  risqueraient  de  déterminer  des  hémorrhagies. 
Les  portions  de  placenta  décollées,  ne  tardent  pas,  en  général, 
à  se  putréfier,  de  sorte  qu'il  faut,  à  partir  de  ce  moment,  multi- 
plier les  injections;  souvent  même,  il  devient  utile  de  les  faire 
avec  un  antiseptique  plus  énergique,  il  sera  bon,  par  consé- 
quent, de  substituer  le  permanganate  de  potasse  à  l'acide 
borique. 

Dès  que  le  placenta  et  les  parties  fœtales  adhérentes  aux 
parois  du  sac  sont  décollées  et  expulsées,  la  poche  se  rétrécit 
et  la  plaie  se  cicatrise.  Exceptionnellement,  le  placenta  n'est 
pas  expulsé  ;  alors  le  kyste  se  referme  et  le  placenta  reste  dans  le 
ventre,  sans  y  manifester  sa  présence  par  aucun  accident.  Dans 
ces  conditions,  son  atrophie  et  même  sa  résorption  sont  pos- 
sibles. . 

B.  —  Elytrotomie.  —  On  ne  doit  pratiquer  l'élytrotomie, 
c'est-à-dire  opérer  par  le  vagin,  que  si  la  mort  du  fœtus  date  de 
longtemps;  il  faut,  en  effet,  que  la  circulation  soit  interrompue 
complètement  dans  le  placenta,  pour  qu'on  n'ait  pas  à  redouter  la 
production  d'une  hémorrhagie  dans  le  cours  de  l'opération, 
car  il  serait  extrêmement  difficile  de  s'en  rendre  maître.  Il  est 
nécessaire  aussi  que  le  kyste  bombe  dans  l'un  des  culs-de- 
sac  vaginaux  et  y  soit  facilement  accessible,  que  le  fœtus  se 
présente  longitudinalement,  et  enfin  que  le  placenta  ne  soit 
pas  inséré  sur  la  face  inférieure  du  kyste,  ce  dont  on  se 
rendra  compte  par  l'épaisseur  de  lapai^oi  kystique  à  ce  niveau. 

Lorsqu'on  sera  décidé  à  recourir  à  l'élytrotomie,  on  désinfec- 
tera la  A  ulve  et  le  vagin  plusieurs  jours  à  l'avance  par  des 
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toilettes  et  des  injections  au  sublimé  et  par  des  tamponnements 
à  la  gaze  iodoformée  ;  puis  avant  de  commencer  l'opération, 
raccoucheur  désinfectera  les  organes  génitaux  une  dernière  fois 
par  une  injection  antiseptique,  dans  le  cours  de  laquelle  il 
frottera  soigneusement  les  parois  vaginales  avec  les  doigts. 
L'incision,  faite  au  bistouri  simple,  sera  agrandie  au  besoin 
avec  un  bistouri  boutonné,  tous  deux  parfaitement  aseptiques; 
il  est  inutile  d'avoir  recours  au  thermocautère.  On  procédera 
ensuite  à  l'extraction  du  fœtus  comme  dans  tout  autre  accou- 
chement. Le  fœtus  extrait,  on  coupera  le  cordon  le  plus  haut 
possible,  et  l'on  fera  dans  la  poche  kystique  une  injection  avec 
un  liquide  antiseptique  pour  entraîner  l'enduit  sébacé,  les  débris 
épidermiques,  etc.,  que  le  fœtus  laisse  derrière  lui  dans  le 
kyste  et  qui  s'y  putréfieraient.  Finalement,  on  introduira 
dans  cette  poche  deux  gros  tubes  à  drainage  et  on  appliquera 
un  tamponnement  vaginal  à  la  gaze  iodoformée. 

Dans  les  jours  qui  suivent  l'opération,  on  fera  des  injections 
antiseptiques  dans  le  vagin  et  dans  le  kyste,  mais  ici  il  faut 
absolument  proscrire  les  sels  mercuriels  qui  seraient  dange- 
reux, et  employer  une  solution  d'acide  borique  ou  de  per- 
manganate de  potasse.  Après  chacune  de  ces  injections,  on 
recouvrira  la  vulve  d'un  pansement  occlusif  avec  de  la  gaze 
iodoformée. 

Au  lieu  d'introduire  dans  le  kyste  des  tubes  à  drainage, 
on  pourrait  en  pratiquer  le  tamponnement  avec  de  la  gaze 
iodoformée,  qui,  indépendamment  de  son  action  antiseptique, 
comprimerait  le  placenta  et  éloignerait  par  conséquent  le 
danger  d'hémorrhagie,  mais  cela  est  le  plus  souvent  inutile. 
D'ailleurs,  en  employant  pour  ce  tamponnement  une  très 
grande  quantité  de  gaze  iodoformée,  on  s'exposerait  à  intoxi- 
quer la  malade  par  l'iodoforme. 

C.  —  Ouverture  spontanée  d'un  kyste  de  grossesse  extra- 
utérine. —  Quelquefois,  la  grossesse  extra-utérine  ayant  été 
abandonnée  à  elle-même,  le  kyste  fœtal  est  envahi  par  la 
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suppuration  ou  la  putréfaction  et,  si  on  n'y  prend  garde,  ce 
kyste  se  rompt.  Le  plus  souvent,  la  rupture  se  fait  au  niveau 
des  adhérences  du  sac  avec  les  organes  voisins  et  son  contenu 
s'échappe  soit  au  dehors  par  la  paroi  abdominale,  soit  dans 
une  cavité  naturelle,  l'intestin,  le  vagin,  la  vessie.  Le  kyste 
ouvert,  des  gaz  et  des  microbes  peuvent  y  pénétrer  et  déter- 
miner ou  entretenir  la  putréfaction  du  fœtus  et  de  ses  annexes. 

Quand  le  kyste  est  ouvert  au  niveau  delà  paroi  abdominale, 
le  mieux  est  de  retirer  le  fœtus  par  cette  voie.  Mais  aupara- 
vant, surtout  si  le  contenu  du  sac  est  putréfié,  il  est  néces- 
saire d'y  faire  une  grande  irrigation  antiseptique.  On  peut 
enlever  le  fœtus  tout  d'une  pièce  ;  mais  souvent  il  est  à  ce  point 
macéré  et  ramolli  qu'il  se  déchire  au  moindre  effort  et  qu'on 
est  alors  obligé  de  tirer  les  os  un  à  un  pour  ainsi  dire.  Le  fœtus 
extrait,  on  procédera  de  suite  à  la  délivrance  artificielle,  parce 
que,  dans  ce  cas,  le  décollement  du  placenta  ne  fera  courir 
aucun  danger  d'hémorrhagie,  et  on  traitera  le  kyste  comme  je 
l'ai  dit  tout  à  l'heure. 

Si  l'ouverture  s'est  faite  dans  le  vagin,  on  pourra  se  con- 
duire d'une  façon  à  peu  près  analogue,  agrandir  l'ouverture 
et  extraire  le  fœtus  et  le  délivre  par  ce  canal.  Mais  quand  la 
rupture  du  kyste  s'est  produite  dans  l'intestin  ou  la  vessie, 
l'intervention  étant  plus  délicate,  on  recule  souvent  devant  sa 
difficulté  et  on  abandonne  les  choses  à  elles-mêmes .  Les  malades 
expulsent  alors  des  os  de  fœtus  à  des  intervalles  plus  ou 
moins  éloignés  et  la  guérison  survient  spontanément.  Néan- 
moins, il  conviendra  presque  toujours  de  chercher  à  extraire 
le  fœtus,  et  souvent  le  procédé  le  plus  favorable  est  celui  qui 
consiste  à  ouvrir  hardiment  la  cavité  (intestin  ou  vessie)  dans 
laquelle  le  kyste  fœtal  s'est  rompu,  à  enlever  le  fœtus  et  le 
placenta,  à  nettoyer  et  à  irriguer  antiseptiquement  les  parties 
malades  et  enfin  à  établir  un  drainage.  Dans  un  cas,  j'ai  pu 
retirer  du  rectum  un  squelette  entier  de  fœtus  en  le  saisis- 
sant par  un  pied  ;  mais  si  la  tête  se  présentait,  on  se  verrait 
forcé  d'employer  la  pince  à  os  ou  le  cranioclaste,  et  il  faudrait 
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prendre  les  plus  grandes  précautions  pour  éviter  de  blesser 
lamuqueuse  intestinale. 

Accouchement  prématuré  artificiel.  —  Son  but,  son  utilité, 
les  procédés  imaginés  pour  le  provoquer,  vous  sont  bien  con- 
nus et  je  n'y  insisterai  pas  longuement.  L'accouchement  pré- 
maturé artificiel  n'étant  que  rarement  une  opération  d'urgence, 
on  a  presque  toujours  devant  soi  un  temps  suffisant  pour  y 
préparer  la  femme,  aussi  ne  négligera-t-on  aucune  des  précau- 
tions de  propreté  et  d'antisepsie  que  vous  connaissez.  Quoti- 
diennement, on  fera  donc  une  ou  deux  injections  vaginales  au 
sublimé,  suivies  chacune  d'un  tamponnement  vaginal  à  la  gaze 
iodoformée  ;  et  déjà  au  bout  de  trois  jours  de  cette  préparation, 
le  vagin  sera  suffisamment  aseptisé  pour  qu'on  puisse  procéder 
sans  danger  à  l'opération,  ce  qu'on  fait  de  la  façon  suivante. 

Après  une  dernière  toilette  de  la  vulve,  l'opérateur,  dont 
les  mains  sont  parfaitement  aseptiques,  retire  du  vagin  la 
gaze  iodoformée  qui  y  avait  été  mise  la  veille,  fait  une  injec- 
tion qu'il  complète  en  frottant  le  vagin  avec  deux  doigts,  puis 
introduit  dans  l'utérus  les  agents  d'excitation  ou  de  dilata- 
tion qui  sont  destinés  à  provoquer  par  leur  présence  les 
contractions  utérines. 

Autrefois,  on  se  servait  d'épongés  préparées,  mais  on  les  a 
presque  abandonnées  à  cause  de  la  difficulté  de  leur  stérili- 
sation, et  quoique  aujourd'hui  on  puisse  les  rendre  parfaite- 
ment aseptiques,  je  ne  vous  en  conseillerai  cependant  pas  l'em- 
ploi pour  la  raison  que  voici  :  En  se  gonflant,  l'éponge  préparée 
se  hérisse  de  petites  saillies  qui  pénètrent  dans  la  muqueuse  du 
col,  tandis  que  la  muqueuse  s'enfonce  à  son  tour  dans  les  trous 
dont  l'éponge  est  criblée,  de  telle  sorte  qu'en  retirant  celle-ci, 
on  entraine  avec  elle  la  couche  superficielle  de  la  muqueuse 
qui  est  alors  dépouillée  de  son  épithélium,  et  par  conséquent 
plus  exposée  à  l'infection. 

Il  vaudrait  donc  mieux  employer  des  tiges  de  laminaire 
antiseptiquement  désinfectées  ;  mais  elles  ne  produisent  pas 
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une  dilatation  suffisante.  Toutefois,  on  pourra  s'en  servir  quand 
le  col,  difficilement  perméable,  ou  presque  complètement  obli- 
téré par  du  tissu  cicatriciel,  ne  présente  plus  qu'un  tout  petit 
pertuis.  On  y  introduira  alors  une  tige  de  laminaire  très  fine 
qui,  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  aura  suffisamment  dilaté 
le  col  pour  qu'on  puisse  employer  d'autres  agents  dilatateurs. 
Pour  rendre  les  tiges  de  laminaire  parfaitement  aseptiques, 
il  faut  d'abord  les  débarrasser  de  l'enduit  mucilagineux  qui 
les  recouvre  en  les  lavant  dans  de  l'eau  alcaline,  puis  les  faire 
tremper  pendant  vingt-quatre  heures  dans  la  solution  de 
sublimé  au  millième  et,  après  dessiccation,  les  conserver  dans 
de  l'éther  iodoformé.  La  sécurité  est  encore  plus  grande  si  on 
les  passe  à  l'autoclave. 

On  a  longtemps  employé  la  douche  vaginale  imaginée 
par  Kiwisch,  et  que  Paul  Dubois  et  Depaul  recommandaient. 
J'y  ai  eu  recours  moi-même,  mais  je  n'ai  pas  tardé  à  y 
renoncer,  car  les  femmes  peuvent  mourir  subitement  par  suite 
de  l'entrée  de  l'air  dans  les  veines,  pendant  qu'on  leur  admi- 
nistre une  douche  vaginale  destinée  à  provoquer  l'accou- 
chement. Une  fois  même,  pendant  que  j'administrais  une 
douche  vaginale,  la  femme  accusa  de  vives  douleurs  dans 
le  ventre;  une  péritonite  survint,  et,  à  l'autopsie,  je  cons- 
tatai que  le  cul-de-sac  postérieur  du  vagin  avait  été  perforé 
par  lejet  du  liquide  et  que  celui-ci  avaitpassé  dans  le  péritoine. 
Vous  vous  garderez  donc  bien  d'avoir  recours  à  la  douche  de 
Kiwisch,  afin  d'éviter  la  possibilité  d'une  mort  subite  ou  un 
malheur  semblable  à  celui  que  j'ai  eu  à  déplorer. 

Aujourd'hui  les  procédés  les  plus  employés  pour  provoquer 
l'accouchement  sont  : 

V  Le  procédé  de  la  sonde  ou  procédé  de  Krause  ; 

2°  Le  procédé  du  ballon  dilatateur  ou  excitateur  ; 

3**  J'y  ajouterai  le  procédé  de  Pécarteur  utérin. 

Procédé  de  la  sonde.  —  On  introduit  très  profondément  dans 
le  col  et  le  corps  de  l'utérus,  une  sonde  ou  mieux  une  bougie  en 
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gomme  élastique  et  l'on  attend  que,  sous  l'influence  de  l'exci- 
tation produite  par  ce  corps  étranger,  l'utérus  se  contracte  et 
entre  en  travail.  Ce  procédé  a  le  mérite  incontestable  d'être 
très  simple  et  de  ne  nécessiter  aucun  appareil  particulier. 

La  sonde  ou  la  bougie  sera  désinfectée  d'abord  parle  savon- 
nage et  l'ébullition,  puis  par  une  immersion  prolongée  dans 
l'acide  plîénique  au  20^  ou  le  sublimé  au  1000^;  il  est,  en  effet, 
nécessaire  que  la  bougie  ne  porte  pas  de  microbes  dans  la  cavité 
utérine.  A  ce  propos,  laissez-moi  vous  faire  une  remarque. 
Jusqu'à  ces  dernières  années,  le  procédé  de  Krause  donnait 
d'assez  bons  résultats  et,  le  plus  souvent,  le  travail  de  l'accou- 
chement se  déclarait  relativement  vite.  Chose  singulière,  depuis 
l'avènement  de  l'antisepsie,  ce  procédé  a  perdu  une  partie  de 
sonefficacité  :  l'utérus  tolère,  mieux  que  par  le  passé,  le  contact 
delà  sonde,  et  il  n'entre  en  contraction  que  très  tardivement. 
Tibone(l),  le  premier,  a  expliqué  ce  fait  en  disant  qu'autrefois, 
en  se  servant  de  sondes  non  aseptisées,  on  introduisait  dans 
l'utérus  quelques  microbes  qui  déterminaient,  en  même  temps 
qu'une  infection  locale,  une  inflammation  de  la  muqueuse 
utérine  et  secondairement  les  contractions  du  travail.  Comme 
les  sondes  ou  les  bougies  qu'on  emploie  aujourd'hui  sont  asep- 
tiques, l'utérus  les  tolère  à  la  manière  des  tissus  qui  sup- 
portent sans  réagir  la  présence  de  corps  inertes  et  aseptiques. 

Procédé  des  ballons  dilatateurs .  —  Ce  sont  des  ballons  en 
caoutchouc,  de  forme  et  de  grosseur  différentes,  parmi  lesquels 
il  faut  ranger  mon  ballon,  et  les  ballons  de  Barnes  et  de  Cham- 
petier  de  Ribes. 

Quel  que  soit  l'instrument  employé,  il  faut  le  faire  bouillir 
dans  de  l'eau  phéniquée,  ce  qui  n'altère  pas  le  caoutchouc; 
mais,  s'il  s'agit  des  ballons  de  Barnes  ou  de  Champetier,  il 
est  bon  auparavant  de  les  savonner  et  de  les  brosser  soigneu- 
sement. Au  sortir  de  l'eau  bouillante,  on  plonge  les  ballons 

(1)  TiBONE.  Sul  tecnicismo  e  sul  valore  del  metodo  del  Krause,  e  di  una 
nuova  causa  patogenica  valevole  ad  eccitare  la  contrazione  uterina.  Rivista 
clinica  e  terajfeutica,  Naples,  1885,  p.  42G. 
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dans  une  solution  de  sublimé  au  1000°  ou  d'acide  phénique  au 
20^  dans  laquelle  ils  devront  séjourner  pendant  plusieurs 
heures  ;  quant  aux  conducteurs  métalliques  ou  aux  pinces  qui 
servent  à  les  introduire  dans  l'utérus,  ils  seront  flambés,  passés 
à  Fétuve  et  bouillis  comme  tous  les  instruments  métalliques. 

Mon  ballon  dilatateur  est  formé  d'une  lame  de  caoutchouc 
très  mince,  de  sorte  que  s'il  n'a  pas  été  essayé  à  l'avance,  il 
peut  éclater  quand  on  y  injecte  du  liquide.  C'est  pour  cela 
qu'indépendamment  des  précautions  précédentes,  je  recom- 
mande de  le  gonller  la  veille  de  l'opération,  et  de  le  laisser 
séjourner  pendant  douze  heures  dans  de  la  glycérine  phéni- 
quée.  Grâce  à  cette  dernière  précaution,  le  caoutchouc  reste 
souple  ;  de  plus,  il  se  trouve  lubrifié  par  la  glycérine  et  prêt  à 
être  introduit  dans  l'utérus.  Mais  gardez-vous  d'enduire  le 
ballon  avec  de  l'huile,  un  corps  gras  quelconque,  ou  même  de 
la  vaseline,  car  toutes  ces  substances  attaquent  le  caoutchouc^ 
ce  qui  ferait  éclater  le  ballon  ;  seule  la  glycérine  n'a  pas  cet 
incouA^énient.  Vous  vous  servirez  également  de  glycérine  pour 
lubrifier  vos  doigts. 

Dès  que  le  ballon  est  introduit  dans  l'utérus,  on  le  remplit 
avec  de  l'eau  boriquée,  préalablement  bouillie  et  encore 
chaude,  de  telle  sorte  que  si  par  hasard  le  ballon  crevait,  le 
liquide  qui  s'en  échapperait  n'exercerait  sur  l'utérus  aucune 
action  nuisible.  On  laisse  alors  le  ballon  en  place  ;  on  fait  une 
injection  vaginale  au  sublimé,  et  on  bourre  le  vagin  de  gaze 
iocloformée  qui,  outre  son  effet  antiseptique,  s'oppose  à 
l'expulsion  prématurée  du  ballon  dans  le  vagin,  et  en  pro- 
longe, par  conséquent,  l'action  excitatrice  ;  c'est  un  détail 
de  technique  opératoire  auquel  j'attache  beaucoup  d'impor- 
tance. Enfin,  on  applique  sur  la  vulve  de  l'ouate  antiseptique 
qu'on  renouvelle  dès  qu'elle  est  tachée. 

Procédé  de  Vécarteuv  utérin. — Quand  mon  ])allon  dilatateur 
est  descendu  dans  le  vagin,  le  col  de  l'utérus  qui  lui  a  donné  pas- 
sage, présente  une  dilatation  large  comme  une  pièce  de  deux 
francs  au  moins,  et  habituellement  l'accouchement  poursuit  ses 
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phases  sans  nouvelle  intervention  ;  mais  parfois,  après  l'ex- 
pulsion du  ballon  dans  le  vagin,  les  contractions  utérines 
s'amoindrissent,  et  on  peut  même  assister  à  une  véritable 
rétrocession  du  travail.  C'est  pour  obvier  à  cet  inconvénient, 
que  j'ai  imaginé  un  instrument,  l'écarteur  utérin,  qui  se  com- 


FlG.  35.  —  Écarteur  utérin  de  Taknier. 


pose  de  deux  branches  métalliques  principales  et  se  termine  par 
deux  ailettes  que  j'applique  au-dessus  de  l'orifice  interne,  dès 
qu^ après  la  chute  de  mon  ballon  dans  le  vagin ,  il  y  a  ten- 
dance a  V arrêt  de  V accouchement.  Plus  vite  on  agit,  mieux 
cela  vaut.  L'indécision  et  l'expectation  font,  ici,  perdre  inuti- 
lement du  temps,  au  détriment  de  la  mère  et  de  l'enfant. 
D'autres  fois,  surtout  chez  les  multipares,  c'est  d'emblée 
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que  j'applique  Técarteur  utérin  qui,  à  lui  seul,  suffit  à  provo- 
quer raccouchement. 

Je  n'ai  pas  à  décrire  cet  instrument  ni  son  manuel  opéra- 
toire, cela  a  d'ailleurs  été  fait  par  mon  ancien  chef  de  clinique, 
M.  Bonnaire,  actuellement  accoucheur  des  hôpitaux  (1).  Vous 
me  l'avez  vu  appliquer  plusieurs  fois,  et  vous  savez  que  ce 
procédé  d'accouchement  prématuré  artificiel  est  aussi  simple 
qu'utile.  Vous  savez  aussi,  je  le  répète  intentionnellement,  que 
les  ailettes  doivent  être  placées  au-dessus  de  l'orifice  interne; 
vous  vous  assurerez  donc  avec  soin  qu'elles  ont  dépassé  cet 
orifice.  Faire  autrement  ce  serait  commettre  une  faute  opéra- 
toire. Une  fois  l'instrument  en  place,  on  applique,  sur  les  man- 
ches, les  anneaux  de  caoutchouc  qui  doivent  amener  petit  à 
petit  l'écartementdes  branches  introduites  au-dessus  de  Tori- 
fîce  interne,  et  par  conséquent  la  dilatation  de  cet  orifice. 

L'écarteur  utérin  est  d'une  construction  si  peu  compliquée 
qu'il  est  facile  de  le  rendre  aseptique  parrébulhtion  dans  l'eau 
phéniquée,  par  le  flambage  et  l'étuvage.  Quant  à  son  applica- 
tion, il  est  bien  entendu  qu'elle  sera  faite  avec  les  précautions 
antiseptiques  communes  à  tous  les  procédés  d'accouchement 
prématuré  artificiel,  et  qu'on  n'oubliera  pas  d'obturer  la  vulve 
avec  de  la  gaze  iodoformée  dès  que  l'écarteur  sera  appliqué  ; 
je  n'ai  donc  pas  à  y  revenir. 

Les  résultats  que  cet  instrument  m'a  donnés  ont  été  si 
satisfaisants  que  je  n'hésite  pas  à  vous  en  recommander 
l'emploi. 

L'accouchement  prématuré  provoqué  est  devenu  aujour- 
d'hui une  opération  bénigne,  inoffensive  pour  les  femmes,  et 
nous  y  avons  recours  pour  ainsi  dire  journellement, sans  avoir 
à  déplorer  les  nombreux  accidents  qu'on  enregistrait  à  l'épo- 
que où  l'antisepsie  n'était  pas  encore  appliquée  :  un  très  grand 
nombre  d'enfants  lui  doivent  la  vie,  surtout  depuis  que  Ton  sait 
faire  bénéficier  ceux-ci  de  l'emploi  de  la  couveuse  et  du  gavage. 

(1)  BoNNAlKE.  Écarteur   utérin  Tarnier.  Archives  de  tocologie,  1891.  p.  778. 
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Avortement  provoqué.  —  Il  donne  lieu  aux  mêmes  consi- 
dérations que  l'accouchement  prématuré  artificiel,  quand  on 
emploie,  pour  le  déterminer,  les  mêmes  procédés.  Mais  si  on 
voulait  avoir  recours  à  la  perforation  des  membranes,  il  est  évi- 
dent qu'il  faudrait,  ici  encore,  obtenir  préalablement  une 
asepsie  du  vagin  aussi  parfaite  que  possible,  àl'aide d'injections 
vaginales  antiseptiques  au  sublimé  et  de  tamponnements  à  la 
gaze  iodoformée,  répétés  pendant  trois  jours  consécutifs,  puis 
se  servir  d'un  instrument  non  seulement  propre,  mais  asep- 
tique. On  terminerait  l'opération  par  un  pansement  vaginal 
et  vulvaire  avec  de  la  gaze  iodoformée. 

Délivrance  artificielle.  — Je  n'y  reviendrai  pas,  car  j'ai 
précédemment  décrit  tout  au  long  (voyez  p.  465),  la  tech- 
nique de  cette  opération  et  les  précautions  antiseptiques  rigou- 
reuses qu'il  faut  prendre  pour  la  mener  à  bien.  Je  répéterai 
cependant  qu'il  faut  s'efforcer  d'extraire  le  délivre  non  seu- 
lement en  entier,  mais  encore  sans  dissocier  les  cotylédons 
placentaires  et  sans  déchirer  les  membranes,  en  conservant, 
par  conséquent,  au  placenta  sa  physionomie  normale,  résultat 
auquel  on  arrive  avec  un  peu  d'adresse  et  de  patience. 


SIXIÈME  PARTIE 

DE  L'ANTISEPSIE  PENDANT  LES  SUITES  DE  COUCHES 


Les  suites  de  couches  sont  tantôt  normales,  tantôt  patho- 
logiques, et  pour  savoir  si  une  nouvelle  accouchée  est  bien 
portante  ou  malade,  pour  apprécier  la  bénignité  ou  la  gra- 
vité de  son  affection,  les  divers  moyens  dont  le  clinicien  dis- 
pose  doivent  être  successivement  mis  en  œuvre  :  indépen- 
damment de  Fexamen  de  tous  les  organes,  de  tous  les  appareils, 
Fétat  général  doit  particulièrement  attirer  Fattention  et,  sur 
ce  point,  le  pouls  et  la  température  du  corps  fournissent  des 
indications  d'une  si  haute  importance,  qu'il  m'est  impossible 
de  les  passer  sous  silence,  car  elles  servent  à  établir  le  dia- 
gnostic et  par  conséquent  à  diriger  Fantisepsie. 

Du  pouls  chez  les  nouvelles  accouchées.  —  L'étude  du 
pouls  offr(;  à  l'accoucheur  des  renseignements  extrêmement 
précieux,  à  Faide  desquels  nos  devanciers,  alors  que  la  ther- 
mométrie  n'était  pas  employée  en  clinique,  diagnostiquaient 
presque  à  coup  sûr  l'état  de  santé  ou  de  maladie,  et  la  gravité 
de  celle-ci.  Nous  ne  devons  donc  pas  négliger  d'explorer  le 
pouls  avec  soin,  et  il  serait  imprudent  de  nous  en  tenir  à  la 
thermométrie,  bien  que  cette  dernière  soit  prépondérante. 

Immédiatement  après  la  délivrance,  le  pouls  reste  calme 
si  l'accouchement  a  été  facile  ;  il  est,  au  contraire,  un  peu 
accéléré  lorsque  la  parturition  a  été  longue  et  pénible.  Mais 
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cette  accélération  dure  à  peine  quelques  heures,  quand  la  nou- 
velle accouchée  est  d'ailleurs  valide,  et  bientôt  le  pouls  tombe 
à  son  chiffre  normal.  Assez  souvent  même,  chez  les  accou- 
chées très  bien  portantes,  il  se  produit  un  ralentissement 
du  pouls  bien  décrit  par  Blot  (1),  et  qui  est  de  bon  augure. 

Chez  les  femmes  affaiblies  par  une  hémorrhagie,  le  pouls 
est  fréquent  sans  que  la  température  s'élève,  et  cette  fréquence 
n'est  pas  alors  par  elle-même  d'un  pronostic  fâcheux.  Mais, 
en  règle  générale,  quand  survient  un  état  pathologique  chez 
une  nouvelle  accouchée,  le  pouls  devient  rapide,  et  sa  rapidité 
est  un  élément  important  de  diagnostic  et  de  pronostic  dont 
il  faut  tenir  grand  compte  pour  la  bonne  direction  du  traite- 
ment. 

De  la  température  des  nouvelles  accouchées .  —  Dans  les 
suites  de  couches  normales,  la  température  ne  doit  pas  atteindre 
38*^;  je  dirais  même  qu'elle  ne  doit  pas  dépasser  37°, 5,  si  je  ne 
craignais  qu'on  ne  rendit  l'accoucheur  responsable  de  la  plus 
légère  élévation  de  température.  Très  souvent,  on  voit  le 
thermomètre  osciller  entre  36*"  et  37'',  et  quelquefois  même 
monter  à  peine  à  36'^.  Loin  de  regarder,  ainsi  que  le  font  encore 
certaines  gardes,  cette  hypothermie  relative  comme  un  symp- 
tôme défavorable,  réjouissez-vous-en  au  contraire,  car,  à 
moins  de  cas  spéciaux  et  exceptionnels,  elle  est  d'un  bon 
pronostic.  Toute  élévation  notable  de  température  est  un  signe 
de  maladie,  et  la  plupart  du  temps  le  thermomètre  vous  annonce 
à  l'avance  l'éclosion  des  accidents.  11  faut  donc  prendre  soi- 
gneusement, matin  et  soir,  la  température  de  toute  accouchée, 
et  ne  pas  attendre  pour  le  faire,  qu'il  soit  survenu  quelque 
complication  des  couches. 

Le  thermomètre  est  au  moins  aussi  utile  pour  l'accoucheur 
et  la  sage-femme  que  le  stéthoscope,  et  il  doit  se  trouver  dans 
toutes  les  trousses. 

(1)  H.  Blot.  Du  ralentissement  du  pouls  dans  l'état  puerpéral.  ArcJnves  gèm- 
raies  de  médecine,  mai  1864,  p.  561. 


ANTISEPSIE   PENDANT  LES   SUITES  DE  COUCHES 


585 


La  fièvre,  chez  une  accouchée,  à  moins  qu'il  ne  soit  démontré 
par  un  examen  attentif  qu'il  s'agit  d'une  autre  maladie,  doit 
être  attribuée  à  l'invasion  d'une  septicémie  puerpérale  contre 
laquelle  il  est  nécessaire  d'instituer  un  traitement  antiseptique 
immédiat.  Il  n'est  plus  permis  aujourd'hui  de  temporiser,  en 
qualifiant  de  fièvre  de  lait  une  fièvre  qui  survient  le  3®  ou  le  4® 
jour  des  couches  ;  la  poussée  laiteuse,  en  efFet,  n'élève  pas,  ou 
n'élève  que  fort  peu  la  température  du  corps.  Bien  mieux,  c'est 
ordinairement  chez  les  femmes  dont  les  seins  restent  flasques 
et  chez  lesquelles  la  sécrétion  lactée  ne  s'établit  pas,  que  la 
fièvre  est  la  plus  accusée,  car  une  infection  puerpérale  grave 
retarde  ou  empêche  le  fonctionnement  de  la  mamelle.  Au  con- 
traire, avec  une  poussée  mammaire  intense,  le  thermomètre 
s'élève  à  peine. 

Recherchez  donc  du  côté  des  organes  génitaux  la  cause 
du  mal,  et  vous  l'y  trouverez  presque  toujours.  Si  vous  n'y 
constatez  rien  qui  puisse  expliquer  la  fièvre,  examinez  les 
seins  attentivement,  et  parfois  vous  y  rencontrerez,  surtout 
quand  la  femme  allaite,  une  gerçure  ayant  été  le  point  de 
départ  d'une  angioleucite  qui  aura  causé  l'élévation  de  la 
température. 

Enfin,  si  l'examen  des  organes  génitaux  et  des  seins  ne 
vous  donne  pas  l'explication  de  la  fièvre,  passez  en  revue 
tout  l'organisme,  car  il  ne  faut  pas  oublier  qu'une  nouvelle 
accouchée  n'est  à  l'abri  d'aucune  des  maladies  qui  peuvent 
atteindre  une  femme  en  dehors  de  la  grossesse  et  des  couches. 
Méliez-vous  toutefois  d'une  fièvre  puerpérale  à  son  début, 
modifiée  et  pour  ainsi  dire  abâtardie  par  l'antisepsie  ;  sachez 
bien  qu'en  cas  de  doute  relativement  au  diagnostic,  vous  devez 
intervenir  comme  s'il  s'agissait  d'une  infection  puerpérale 
évidente,  et  faire  des  injections  intra-utérines  antiseptiques, 
ainsi  que  je  vous  le  dirai  bientôt. 

J'ajoute  en  terminant  que  si,  pendant  les  suites  de  couches, 
vous  avez,  ne  fût-ce  qu'une  fois,  constaté  une  élévation  de 
température  au-dessus  de  38'',  il  faut  prendre  garde,  et  ne 
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permettre  a  la  femme  de  quitter  le  lit  qu'après  avoir  exploré 
avec  la  plus  grande  attention  ses  membres  inférieurs,  et  vous 
être  assurés  de  Fabsence  de  tout  signe  de  plilegmatia. 
Souvent,  en  effet,  une  légère  élévation  de  température  est  le 
seul  signe  prémonitoire  de  la  plilegmatia  alba  dolens  des 
nouvelles  accouchées  qui  constitue,  à  vrai  dire,  une  forme 
atténuée  de  la  fièvre  puerpérale.  Sans  cette  précaution,  vous 
exposeriez  la  femme  à  la  mort  subite  par  embolie. 

Nécessité  cViuie  antisepsie  rigoureuse  chez  les  nouvelles 
accouchées .  —  Tout  n'est  pas  fini  au  point  de  vue  de  l'anti- 
sepsie, quand  la  femme  est  accouchée  et  délivrée  :  il  reste, 
en  effet,  au  niveau  des  org'anes  génitaux,  plusieurs  solutions 
de  continuité,  dont  Tune,  la  plaie  placentaire,  est  constante, 
dont  les  autres  existent  très  fréquemment  et  résultent  de  la 
déchirure  du  col,  du  vagin  ou  du  périnée  ;  or,  les  unes  et  les 
autres  peuvent  s'infecter.  A  coup  sûr,  leur  contamination  est 
plus  à  craindre  pendant  Faccouchement  et  la  délivrance  que 
pendant  les  suites  de  couches,  et  l'infection  contemporaine  du 
travail  est  plus  redoutable  que  celle  qui  se  produit  dans  les 
jours  suivants,  mais  il  n'en  est  pas  moins  absolument  néces- 
saire d'éviter  cette  infection  tardive. 

Lorsqu'une  femme  est  infectée  pendant  Faccouchement,  c'est 
ordinairement  au  niveau  de  Futérus  que  se  produit  Finocula- 
tion  septique  ;  là,  les  microbes  pathogènes  trouvent,  dans  les 
veines  et  les  Ivmphatiques,  un  milieu  éminemment  favorable  à 
leur  multiplication,  et  une  voie  toute  tracée  pour  envahir  le 
torrent  circulatoire  et  partant  toute  l'économie  ;  rien  n'est  donc 
plus  facile  à  comprendre  que  la  gravité  d'une  telle  infection 
qui  se  généralise  presque  immédiatement,  et  produit  les  formes 
quasi-foudroyantes  de  la  lièvre  puerpérale.  Ce  qu'il  faut  avant 
tout,  par  conséquent,  c'est  éviter  d'infecter  la  femme  pendant 
le  travail. 

Après  la  délivrance,  les  conditions  sont  différentes  :  d'une 
part,  Futérus  revient  sur  lui-même,  sa  cavité  diminue,  ses 
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orifices  vasculaires  s'oblitèrent,  de  sorte  que,  par  ce  mécanisme, 
une  barrière  plus  ou  moins  diiïicile  à  franchir  est  opposée  à 
l'entrée  des  microbes  dans  la  matrice  et  à  leur  pénétration 
dans  les  vaisseaux  ;  d'autre  part,  à  partir  de  ce  moment,  il 
n'est  plus  besoin  pour  l'accoucheur  de  pratiquer  le  toucher, 
ce  qui  supprime  l'une  des  causes  de  l'infection,  l'inoculation 
extérieure.  Dès  lors,  si  l'utérus  n'a  pas  été  contaminé  pendant 
raccouchement  ou  la  délivrance,  il  ne  peut  être  envahi  que  par 
les  microbes  qui  remontent  du  vagin  et  du  col  jusque  dans  sa 
cavité;  or,  pour  éviter  cette  ascension,  le  procédé  le  plus  simple 
et  pour  ainsi  dire  infaillible,  consiste  à  détruire  à  l'aide  d'injec- 
tions antiseptiques  les  microbes  qui  se  trouvent  dans  le  canal 
vaginal. 

L'infection  qui  date  des  suites  de  couches  est  encore  assez 
souvent  due  à  une  inoculation  qui  se  fait  à  la  surface  des 
plaies  situées  à  la  vulve,  dans  le  vagin  ou  au  niveau  du  col. 
Elle  est  ordinairement  de  moyenne  intensité.  Les  régions 
infectées  sont,  en  effet,  moins  riches  en  vaisseaux  que  le  corps 
de  l'utérus,  et  la  rapidité  de  l'infection  y  est  par  conséquent 
moins  grande.  Néanmoins,  ces  infections  doivent  être  évitées 
avec  grand  soin,  car  elles  retardent  la  convalescence,  en 
entravant  la  cicatrisation  des  plaies  génitales  qui  ne  se  réu- 
nissent plus  qu'après  suppuration;  en  outre,  elles  laissent  à 
leur  suite  des  métrites  du  col  de  plus  ou  moins  longue  durée  ; 
quelquefois  enfin  elles  sont  suivies  d'accidents  mortels. 

Il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que  l'antisepsie  est  rigou- 
reusement nécessaire  chez  les  nouvelles  accouchées. 

Je  diviserai  en  trois  chapitres  les  soins  antiseptiques  à 
donner  pendant  les  suites  de  couches  ;  1^  antisepsie  chez  les 
nouvelles  accouchées  bien  portantes  ;  2^  antisepsie  relative 
à  quelques  complications  ;  3^  antisepsie  dans  l'infection  puer- 
pérale. 
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I.  —  Antisepsie  chez  les  nouvelles  accouchées 

BIEN  portantes 

Les  règles  générales  de  Fantisepsie  sont  les  mêmes  pendant 
les  suites  de  couches  que  pendant  le  travail.  Entrons  seule- 
ment dans  quelques  détails  au  sujet  de  leur  application. 

La  femme  étant  accouchée  et  complètement  délivrée,  nous 
procédons  à  la  dernière  toilette  antiseptique  des  organes  géni- 
taux, qui  comprend  un  lavage  vulvaire  et  une  injection  vagi- 
nale, toilette  que  je  fais  suivre,  dans  mon  service,  d'une  injec- 
tion intra-utérine  pour  laquelle  je  préfère  actuellement  une 
solution  d'iode  métallique  à  2  pour  1000  ;  puis,  nous  recou- 
vrons la  vulve  d'un  tampon  de  coton  antiseptique,  et  nous 
transportons  la  femme  dans  la  salle  où  elle  doit  rester  pendant 
ses  suites  de  couches. 

Aujourd'hui,  dans  nos  Maternités,  les  salles  des  accouchées 
renferment,  en  général,  un  grand  nombre  de  lits,  qui  sont 
ordinairement  tous  occupés,  sans  qu'il  en  résulte  aucun  incon- 
vénient. Du  reste,  les  grandes  salles  sont  très  commodes  :  le 
service  y  est  plus  aisé,  l'inspection  plus  facile  ;  elles  sont,  en 
outre,  plus  gaies  que  les  chambres  à  un  ou  deux  lits.  Aussi, 
j'en  suis  partisan,  mais  je  ne  l'ai  pas  toujours  été.  H  y  a  quel- 
ques années,  en  effet,  avant  que  l'antisepsie  ait  été  appliquée 
avec  toute  la  sévérité  nécessaire,  il  y  avait  souvent  dans  les 
salles,  journellement  pour  ainsi  dire,  des  cas  plus  ou  moins 
graves  de  fièvre  puerpérale,  et  vous  savez  qu'au  point  de 
vue  de  la  contagion,  la  fièvre  puerpérale  la  plus  bénigne  en 
apparence  peut,  en  se  transmettant,  donner  lieu  à  des  infec- 
tions mortelles.  Les  femmes  malades  étaient  donc  une  source 
de  danger  pour  leurs  voisines,  quand  celles-ci  étaient  soignées 
par  le  même  personnel;  aussi,  de  temps  à  autre,  on  voyait 
l'infection  se  propager  de  lit  en  lit.  On  éloignait  alors  au 
plus  vite  les  accouchées  malades  ;  mais,  comme  on  ne  pouvait 
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les  isoler  toutes,  faute  de  place,  il  en  restait  toujours  quelques- 
unes  dans  les  grandes  salles,  de  sorte  que  la  contagion  était 
constamment  à  craindre. 

Dans  ces  conditions,  je  pensai  qu'il  serait  préférable  d'iso- 
ler toutes  les  femmes,  dès  leur  accouchement,  en  donnant  une 
chambre  à  chacune  d'elles.  C'est  ce  qui  fut  réalisé  dans  un 
pavillon  de  la  Maternité  (voir  p.  53),  et  à  Thôpital  Tenon  où 
on  construisit,  en  1882,  un  service  d'accouchements,  à  cham- 
bres séparées,  qui  fonctionna  très  bien.  Mais  aujourd'hui, 
nous  n'avons  presque  jamais  de  fièvre  puerpérale  ;  dès  lors, 
l'isolement,  à  partir  de  l'accouchement,  devient  à  peu  près 
inutile,  et  peut  être  abandonné  au  profit  des  grandes  salles. 

Les  salles  des  accouchées  doivent  être  très  aérées,  très  éclai- 
rées, tenues  irréprochablement  propres,  comme  la  salle  de  tra- 
vail. Les  lits  y  sont  préparés  d'avance,  prêts  à  recevoir  les 
nouvelles  accouchées;  les  matelas  ont  été  passés  à  l'étuve  à 
vapeur  sous  pression,  ainsi  que  les  draps,  les  alèzes  et  les  cou- 
vertures ;  comme  garniture,  on  se  sert  d'une  feuille  de  papier 
goudronné  qui  est  changée  aussi  souvent  qu'il  est  nécessaire, 
et  qui  est  ensuite  brûlée  (voyez  p.  81). 

Quand  tout  a  été  normal  pendant  l'accouchement  et  la  déli- 
vrance, voici  comment,  à  la  Clinique,  nous  dirigeons  la  dié- 
tétique et  l'antisepsie  des  suites  de  couches. 

Alimentation.  —  Dès  le  premier  jour,  nous  donnons  des 
aliments  solides  à  nos  accouchées.  L'alimentation  qui  était 
accusée  autrefois  de  produire  de  la  fièvre,  en  est,  vous  le 
savez  bien,  tout  à  fait  innocente.  La  diète,  au  contraire,  en 
engendrant  de  la  faiblesse ,  prédispose  à  l'infection  puer- 
pérale. Après  l'accouchement,  vous  alimenterez  donc  vos 
clientes  sans  trop  de  parcimonie,  surtout  si  elles  doivent 
allaiter  leur  enfant . 

Rétention  d'urine.  —  Il  est  fréquent  d'observer  après 
Taccouchement  un  certain  degré  de  paralysie  vésicale  qui  se 
complique  de  rétention  d'urine  ;  mais  celle-ci  ne  nécessite 
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ordinairement  aucun  traitement  particulier,  car,  en  général, 
elle  dure  peu,  et  les  femmes  urinent  spontanément  au  bout  de 
douze  ou  de  vingt-quatre  heures.  Si  donc  l'accouchée  n'est  pas 
incommodée  du  fait  de  la  rétention,  n'intervenez  pas  trop  vite 
et  attendez,  avant  de  pratiquer  le  cathétérisme,  qu'il  se  soit 
écoulé  au  moins  vingt-quatre  heures  depuis  la  délivrance.  Il 
est,  en  effet,  presque  toujours  inutile  de  sonder  l'accouchée  plus 
tôt  ;  un  cathétérisme  intempestif  pourrait  même  être  dange- 
reux, puisque,  s'il  est  mal  fait,  il  expose  à  l'infection  de  la 
vessie  et  à  la  production  d'une  cystite  et  d'une  néphrite. 

Du  reste,  si  la  distension  de  la  vessie  exige  qu'on  pratique 
plus  tôt  le  cathétérisme,  il  faudra  le  faire  avec  les  précautions 
d'antisepsie  que  vous  connaissez  et  sur  lesquelles  je  ne  reviens 
pas  (voyez  p.  381).  Ici,  la  sonde  en  verre  est  tout  indiquée, 
attendu  qu'elle  ne  risque  pas  de  se  briser  dans  la  vessie, 
comme  cela  pourrait  se  produire  pendant  l'accouchement 
(voyez  p.  94).  Après  chaque  miction,  il  est  nécessaire  de  faire 
une  toilette  vulvaire  antiseptique  pour  éloigner  de  la  vulve 
les  quelques  gouttes  d'urine  qui,  en  y  séjournant,  s'y  décom- 
poseraient probablement. 

Évacuations  intestinales.  —  On  fera  une  toilette  après 
chaque  garde-robe  soit  spontanée,  soit  consécutive  à  un  lave- 
ment ou  à  une  purgation.  Je  dois  dire,  à  ce  propos,  qu'à  moins 
d'indication  spéciale,  il  est  inutile  et  même  contre-indiqué  de 
provoquer  des  évacuations  alvines  avant  le  troisième  jour  des 
couches,  car  il  faut  éviter  non  seulement  les  efforts  qui  con- 
gestionnent l'utérus,  mais  encore  la  possibilité  d'une  infection 
des  plaies  vulvo-périnéales,  encore  fraîches,  par  les  matières 
fécales.  Il  est  bon  de  savoir  cependant  que  la  constipation 
peut  quelquefois,  à  elle  seule,  produire  une  élévation  de  tem- 
pérature due  probablement  à  une  auto-intoxication  particulière 
ou  stercorémie^  qui  cède  rapidement  <à  une  évacuation  de 
l'intestin  (1). 

(1)  Bouchard.  Leçons  sur  les  mito-intox icatio?is.  Paris,  1887,  p.  150. 
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Toilettes  vulvaires.  —  Trois  fois  par  jour,  le  matin,  au 
milieu  de  la  journée  et  le  soir,  nous  faisons  une  toilette  vul- 
vaire  ;  puis  nous  recouvrons  la  vulve  d'ouate  antiseptique. 

Pour  les  toilettes  vulvaires,  rien  ne  vaut  la  solution  de  sublimé 
à  0,20  p.  1000,  aussi  l'employons-nous  presque  exclusivement. 
Cependant  quelques  femmes,  d'ailleurs  en  petit  nombre,  pré- 
sentent bientôt  sur  la  peau  un  érythème  hydrargyrique  qui 
doit  faire  renoncer  au  sul)limé.  Dans  ce  cas,  on  le  remplace 
par  du  phéno-salyl  ou  par  de  l'acide  borique  ;  bien  que  celui-ci 
ait  un  pouvoir  antiseptique  très  faible,  il  a  du  moins  l'avantage 
d'être  inoiîensif  et  très  bien  toléré. 

Injections  vaginales.  —  Après  chaque  toilette  vulvaire, 
on  fait  une  injection  vaginale.  Je  n'entrerai  pas  dans  les  détails 
du  manuel  opératoire  de  ces  injections,  car  elles  doivent  être 
faites  exactement  aA^ec  les  mêmes  soins  que  pendant  l'accou- 
chement (voyez  p.  385  et  suiv.),  mais  il  me  faut  vous  dire  avec 
quel  antiseptique  nous  les  préparons. 

Vous  m'avez  vu,  dans  le  courant  de  l'année,  employer  dif- 
férents liquides,  aussi  bien  dans  les  salles  des  accouchées  que 
dans  les  salles  de  travail,  c'est  vous  dire  que  je  ne  suis  pas 
exclusif;  cependant  je  n'agissais  ainsi  que  dans  le  but  d'appré- 
cier cliniquement  la  valeur  des  différents  antiseptiques,  pen- 
dant que,  dans  mon  laboratoire,  M.  Vignal,  mon  préparateur, 
déterminait  expérimentalement  leur  puissance  microbicide. 
J'ai  donc  employé  successivement  ou  simultanément  l'eau 
bouillie,  les  solutions  de  sublimé,  d'acide  phénique,  de  per- 
manganate de  potasse,  de  sulfate  de  cuivre,  d'iode,  de  micro- 
cidine,  de  naphtol,  de  phéno-salyl  (1),  etc. 

Aujourd'hui  je  me  crois  sudisamment  éclairé  et  quand  il 
s'agit  d'injections  vaginales,  mes  préférences  sont  pour  le 
sublimé,  le  phéno-salyl  et  le  permanganate  de  potasse. 

Dans  les  cas  normaux,  j'emploie  donc  chez  les  nouvelles 
accouchées,  le  sublimé  à  20  centigr.  par  litre,  eu  injections 

(1)  Le  phéno-salyl  n'a  été  employé  qu'à  partir  de  1893. 
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vaginales.  Vous  vous  souvenez,  en  effet,  que  si  j'ai  rejeté 
le  sublimé  pour  les  injections  intra-utérines  à  cause  des  dan- 
gers d'intoxication,  j'en  ai  conservé  l'emploi  pour  les  toi- 
lettes vulvaires  et  les  injections  vaginales  où  ses  inconvénients 
sont  minimes  et  son  efficacité  indiscutable. 

Néanmoins,  au  sublimé  je  substitue  assez  souvent  deux 
autres  antiseptiques,  moins  actifs,  il  est  vrai,  mais  moins 
toxiques,  le  permanganate  de  potasse  ou  le  phéno-salyl;  c'est 
ce  que  je  fais  surtout,  vous  le  savez,  chez  les  albuminuriques, 
les  cachectiques,  les  femmes  épuisées  par  des  hémorrhagies 
de  la  grossesse  ou  du  travail,  enfin  chez  celles  qui  ont  des 
déchirures  très  étendues  du  vagin  et  du  périnée,  car,  dans 
tous  ces  cas,  l'absorption  du  sublimé  est  rapide  et  peut  être 
dangereuse.  11  sera  bon  cependant,  même  dans  ces  circons- 
tances, de  continuer  à  faire  les  toilettes  vulvaires  avec  le 
sublimé,  qui  sera  remplacé,  mais  pour  les  injections  vaginales 
seulement,  par  le  phéno-salyl  ou  le  permanganate  de  potasse. 

Lorsque  les  suites  de  couches  sont  normales,  je  continue  le 
même  traitement  pendant  toute  la  durée  du  séjour  des  femmes  à  la 
Clinique  ;  mais  quand  ces  femmes  restent  longtemps  à  l'hôpital, 
deux  injections  quotidiennes  suffisent,  caries  lochies  sont  alors 
peu  abondantes.  Toutefois,  il  est  prudent  de  continuer  ces  injec- 
tions jusqu'au  retour  des  règles,  même  lorsque  les  nouvelles 
accouchées  n'ont  plus  d'écoulement  vaginal.  On  évite  ainsi  les 
endométrites  dont  sont  trop  souvent  atteintes  les  femmes  qui, 
au  sortir  de  Fhôpital,  cessent  brusquement  les  injections  vagi- 
nales antiseptiques. 

Voilà  donc  comment  je  dirige  le  traitement  des  suites  de  cou- 
ches normales,  et  cette  manière  de  faire  me  donne  les  excellents 
résultats  que  je  vous  ai  signalés  (voyez  p.  121).  Mais  je  dois 
vous  dire  que  tous  les  accoucheurs  ne  procèdent  pas  comme 
moi,  et  qu'ils  sont  nombreux  ceux  qui  se  contentent,  pendant 
les  suites  de  couches,  d'un  traitement  moins  actif. 

Tous  cependant  prennent  les  mêmes  soins  de  propreté  ; 
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tous  font  des  toilettes  vulvaires,et  ordinairement  des  toilettes 
antiseptiques;  mais  beaucoup  d'entre  eux  s'abstiennent  de  faire 
des  injections  vaginales  dans  les  cas  normaux  ;  je  vais  exami- 
ner cette  question. 

Utilité  des  injections  vaginales  antiseptiques  chez  les 
nouvelles  accouchées. — J'ai  déjà  discuté  les  objections  adres- 
sées à  la  pratique  des  injections  vaginales  pendant  la  gros- 
sesse et  pendant  le  travail  (voyez  p.  389  et  suiv.),  aussi  je 
ne  veux  pas  y  revenir,  car  j'aurais  à  reproduire  les  mêmes 
arguments  pour  et  contre  cette  pratique.  Je  me  contenterai  donc 
d'affirmer  à  nouveau  que  si  les  injections  sont  données  avec 
soin,  sous  une  faible  pression,  après  toilette  vulvaire  et,  bien 
entendu,  avec  un  injecteur  et  une  canule  propres,  si  la  per- 
sonne qui  les  fait  s'est  aseptisé  les  mains  au  préalable,  ces 
injections  ne  pourront  amener  aucun  accident.  Dire  qu'elles 
sont  inutiles  pendant  les  suites  de  couches,  lorsque  la  tempé- 
rature du  corps  est  normale,  c'est  une  assertion  qui  sem- 
ble être  infirmée  par  les  deux  constatations  suivantes  que  tout 
le  monde  peut  faire  :  D'abord,  les  femmes  chez  lesquelles  on 
pratique  régulièrement  des  injections  vaginales  antiseptiques 
dans  les  suites  de  couches,  ont  un  écoulement  lochial inodore, 
non  irritant,  tandis  que  les  lochies  sont  souvent  fétides  et  occa- 
sionnent de  l'érythème,  avec]  sentiment  de  chaleur  à  la  vulve, 
chez  les  accouchées  non  soumises  aux  injections  vaginales  ;  en 
second  lieu,  les  accouchées  éprouvent  fréquemment  après 
l'injection  une  sensation  de  bien-être  que  manifestent  surtout 
les  multipares  chez  lesquelles,  à  des  couches  précédentes,  on 
n'avait  pas  fait  d'irrigations  vaginales.  Il  y  a  là,  par  consé- 
quent, une  preuve  indéniable  de  l'efficacité  de  ces  lavages  ; 
mais  avec  quels  liquides  faut-il  les  faire  ?  La  clinique  va  nous 
l'apprendre. 

Vous  vous  rappelez  (voyez  p.  122)  que,  pour  apprécier  la 
valeur  des  injections  d'eau  simple  en  obstétrique,  j'ai  soumis 
les  accouchées  d'une  de  mes  salles  aux  injections  vaginales 
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d'eau  bouillie,  mais  que  j'ai  été  obligé  de  revenir  rapidement 
à  l'emploi  des  antiseptiques,  parce  que,  dans  cette  salle,  la 
morbidité  s'est  élevée  presque  aussitôt  et  que  deux  femmes  y 
sont  tombées  malades,  l'une  même  assez  grièvement  pour  que 
nous  ayons  craint  un  moment  de  la  perdre.  L'eau  bouillie  est 
donc  insuffisante  ;  l'eau  absolument  stérilisée  ne  le  serait  guère 
moins. 

Le  professeur  Charles,  de  Liège,  a  de  son  côté  fait  des 
recherches  dans  la  même  direction,  mais,  au  lieu  de  se  servir 
d'eau  simple  pour  les  injections  vaginales  et  utérines  du 
travail  et  des  suites  de  couches,  il  a  employé  l'eau  bouillie 
contenant  7  grammes  de  chlorure  de  sodium  par  litre,  c'est-à- 
dire  du  sérum  artificiel  qui  n'altère  pas  les  épithéliums,  mais 
n'a  pas  de  propriétés  antiseptiques.  Pendant  toute  la  durée 
de  cette  expérimentation,  on  a  continué  à  réaliser,  dans  son 
service,  la  désinfection  des  mains,  instruments,  etc.,  ainsi  que 
celle  de  la  vulve,  comme  à  l'époque  où  l'on  faisait  les  injections 
avec  la  solution  de  sublimé,  «  Cette  méthode,  dit  le  professeur 
Charles,  a  été  appliquée  pendant  deux  mois,  du  25  septembre 
au  28  novembre  1891.  Durant  cette  période,  78  femmes  ont 
accouché  dans  notre  service  :  il  y  a  eu  un  décès  et  19  tempé- 
ratures au  delà  de  38°.  C'est  une  mortalité  de  1,28  p.  100  et 
une  morbidité  de  24,35  p.  100. 

«  La  morbidité  habituelle  de  notre  service  est  de  8  à9  p.  100^ 
donc  3  fois  moindre.  Le  décès  signalé  a  eu  lieu  par  septicé- 
mie et  celle-ci  a  pris  naissance  dans  le  service.  Or,  depuis 
que  nous  employons  le  subUmé  (1884),  nous  avons  eu  un  seul 
cas  de  septicémie  mortelle  contractée  à  la  Maternité,  et  il  s'est 
présenté  dans  des  circonstances  tout  à  fait  rares  et  exception- 
nelles ;  soit  un  cas  sur  3,212  femmes.  Nous  devons  encore 
ajouter  que,  parmi  les  19  cas  de  morbidité  pendant  la  période 
de  l'asepsie,  3  ont  été  sérieux  ou  graves  (1).  » 

(1)  Charles.  Expérimentation  du  liquide  physiologique  pour  les  injections 
vaginales  et  intra-utérines.  Journal  d'accouchement  de  Liège,  15  et  30  jan- 
vier 1892. 
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Ces  constatations  cliniques  démontrent  donc  que  les  injec- 
tions vaginales  doivent  être  faites  avec  des  liquides  antisep- 
tiques. 

L'utilité  des  injections  vaginales  antiseptiques  pendant  les 
suites  de  couches  est  également  démontrée  par  les  résultats 
de  \ examen  bactériologique  des  lochies;  toutefois,  de  nou- 
velles recherches  paraissent  nécessaires  pour  juger  définiti- 
vement cette  dernière  question. 

Vous  savez  qu'en  examinant  les  lochies  dès  femmes  en 
couches  atteintes  de  fièvre  puerpérale,  on  y  trouve  toujours 
des  micro-organismes  pathogènes,  en  particulier  le  strepto- 
coque, mais  je  n'insiste  pas  davantage  sur  ce  point,  car  je  ne 
veux  parler  en  ce  moment  que  des  accouchées  bien  por- 
tantes. 

Or,  chez  celles-ci,  la  plupart  des  observateurs  ont  rencontré, 
dans  les  lochies,  de  nombreux  microbes  d'espèces  différentes, 
parmi  lesquels  des  microcoques  presque  semblables  à  ceux  des 
femmes  malades.  Il  y  a  plus  :  ces  lochies  inoculées  aux  ani- 
maux ont  parfois  produit  des  infections,  moins  dangereuses, 
il  est  vrai,  qu'à  la  suite  des  inoculations  de  lochies  de  femmes 
malades,  mais  assez  menaçantes  pour  qu'on  puisse  dire  que 
souvent,  les  sécrétions  génitales  des  femmes  bien  portantes 
contiennent  aussi  des  agents  pathogènes. 

Il  y  a  quelques  années,  au  début  de  l'application  de  la 
méthode  antiseptique,  on  trouvait  presque  toujours  des  mi~ 
crobes  dans  les  lochies  ;  aujourd'hui,  au  contraire,  on  les 
rencontre  moins  fréquemment.  Gela  tient,  à  n'en  pas  douter,  à 
la  mise  en  œuvre  d'une  antisepsie  plus  parfaite  :  point  de 
microbes  introduits  dans  les  orQ:anes  2:énitaux  avec  les  doigts 
ou  les  instruments  ;  point  de  microbes  laissés  à  la  vulve  et 
dans  le  vagin  après  les  toilettes  et  les  injections  antiseptiques  ; 
peu  ou  pas  de  microbes  séjournant  au  voisinage  de  la  vulve, 
grâce  à  la  propreté  ou  à  l'asepsie  des  linges  et  de  tous  les 
objets  qui  entourent  l'accouchée. 
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Voici  d'ailleurs  les  résultats  auxquels  sont  arrivés  quelques 
bactériologistes  : 

Oit  a  examiné  les  lochies  recueillies  chez  des  accouchées  bien 
portantes,  dont  la  température  n'a  jamais  dépassé  37*^,5  et  le 
pouls  74  pulsations;  chez  ces  femmes,  on  n'avait  pas  fait  d'in- 
jections pendant  les  suites  de  couches,  et  on  s'était  contenté 
dulavao'e  des  oro-anes  Q-énitaux  externes  avec  le  sublimé.  Les 
lochies  ont  été  recueillies  entre  le  3^  et  le  7^  jour  dans  divers 
points  du  canal  génital,  soit  directement,  soit  avec  l'aide  du 
spéculum,  et  cultivées  dans  divers  milieux.  Or,  chez  8  fem- 
mes on  n'a  trouvé  aucun  microbe;  chez  une  seule  on  en  a 
trouvé  quelques-uns  et,  dans  ce  cas,  les  lochies  avaient  été 
recueillies  à  peu  de  distance  de  la  vulve.  Ces  constatations 
coïncidant  mal  avec  ce  fait  aujourd'hui  avéré  que,  pendant 
la  grossesse,  il  existe  dans  le  vagin  un  grand  nombre  de 
micro-organismes,  Ott  suppose  que  ces  microbes  sont  balayés 
et  entraînés  par  la  tête  du  fœtus,  par  le  placenta  et  le  liquide 
amniotiqu  e  pendant  l'accouchement  et  la  délivrance,  et  qu'enfin 
l'ascension  des  microbes  dans  les  voies  génitales  est  empêchée 
par  l'écoulement  des  lochies  qui  se  fait  de  haut  en  bas,  c'est- 
à-dire  en  sens  inverse  de  cette  ascension  (i). 

Il  en  est  de  même  d'Artemieft"  qui  a  examiné  au  microscope 
les  lochies  de  dix  accouchées  bien  portantes  et  n'y  a  pas  trouvé 
de  micro-organismes  (2). 

Mais  Dôderlein  est  arrivé  à  des  résultats  différents.  Il  a 
examiné  séparément  les  lochies  utérines  et  les  lochies  vagi- 
nales, et  a  constaté  que  si,  dans  les  suites  de  couches  nor- 
males, les  lochies  utérines  ne  renferment  aucun  microbe,  par 
contre  les  lochies  vaginales  fourmillent  de  germes  d'espèces 
différentes.  Les  lochies  utérines  peuvent  alors  être  injectées 
impunément  aux  animaux,  tandis  que  les  lochies  vaginales  pro- 

(1)  T.  Ott.  Zur  Bactériologie  der  Lochien.  Archtv  f.  Gipiah.,  1SS8,  t.  XXXII, 
p.  486. 

(2)  Artemieff.  Ueber  die  mikro-und  bakterioskopische  Untersuchiingen  der 
Lochien.  ZcltM-Ti.f.  Gehurtsli.,  1889,  t.  XVII.  p.  171. 
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duiscnt  des  abcès  ou  des  infections  généralisées.  Si  la  tempéra- 
ture de  Taccouchée  s'élève,  immédiatement  il  se  montre  des 
microbes  dans  Técoulement  utérin,  microbes  qui  précèdent 
môme  l'apparition  de  la  fièvre  et  disparaissent  en  général  avec 
elle.  Il  semble  donc  résulter  de  ces  dernières  recherches,  que 
l'infection  de  l'utérus  par  les  sécrétions  vaginales  est  possible 
et  qu'il  est  nécessaire  de  réaliser  l'antisepsie  du  vagin  pendant 
les  suites  de  couches  (1). 

Czerniewski  a  observé  également  que  les  lochies  ne  con- 
tiennent pas  de  micro])CS  pathogènes  chez  les  femmes  bien 
portantes  ;  mais  qu'il  s'y  rencontre  des  streptocoques  même 
quand  les  accouchées  ne  sont  que  peu  malades  (2).  Ces  strep- 
tocoques ne  dilFéreraient  pas  de  ceux  qui  existent  dans  les 
formes  mortelles  de  la  hè^a^e  puerpérale. 

Les  recherches  de  Doderlein  et  de  Czerniewski  ont  du 
reste  été  confirmées  par  plusieurs  bactériologistes  et,  en  par- 
ticulier, par  Hiigler  à  la  Clinique  de  Fehling  (3).  Thomen, 
d'après  Fehling,  aurait  encore  trouvé  quelquefois  des  strepto- 
coques dans  l'utérus,  même  chez  des  accouchées  bien  por- 
tantes, mais  il  a  rencontré  ces  micro-organismes  bien  plus 
fréquemment  dans  le  vagin,  où  ils  étaient  d'ailleurs  plus  nom- 
breux pendant  les  premiers  jours  des  couches  qu'immédia- 
tement après  l'accouchement. 

A  ces  recherches,  je  dois  joindre  celles  que  ^NI.  Yignal  a 
faites  dans  mon  service  sur  l'état  bactériologique  des  sécré- 
tions du  col  utérin  des  nouvelles  accouchées  (voyez  p.  156). 
Vous  vous  rappelez  que^  dans  un  assez  grand  nombre  de  cas, 
variables  d'ailleurs  avec  l'antiseptique  employé  pendant  l'accou- 
chement et  les  suites  de  couches,  M.  Yignal  a  trouvé  des  micro- 

(1)  DoDEELEix.  Uiitevsiicllungen  ûber  das  Yorkommen  von  Spaltpilzen  in 
den  Lochien  des  Utérus  iind  der  Vagina  gtsuiider  iiiid  kranker  Wochnerinnen. 
Archh'  f.Gijndh.,  1887,  t.  XXXI,  p.  412. 

(2)  Czerniewski.  Zur  Frage  von  den  puerperalen  Erkrankungen.  Archiv 
fur  Gyndl'.,  1888,  t.  XXXIII,  p.  73. 

(3)  Fehling.  Die  Phy.siohxjir  und  Pathologie  des  Worhoihctts.  Stuttgart, 
1890,  p.  17. 
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organismes  dans  les  lochies  du  col,  et  que  c'est  parmi  les 
femmes  traitées  par  les  injections  au  sublimé  que  la  propor- 
tion des  lochies  stériles  était  la  plus  grande. 

Soit  dit  en  passant,  le  seul  fait  que  l'état  bactériologique 
des  lochies  varie  avec  l'antiseptique  employé  pour  les  injec- 
tions des  suites  de  couches,  prouve  d'une  manière  irréfutable 
l'efficacité  et  l'utilité  de  ces  injections  antiseptiques. 

En  définitive,  et  quoique  les  recherches  entreprises  à  ce 
sujet  ne  soient  pas  absolument  concordantes,  je  suis  autorisé  à 
vous  dire  que,  pendant  les  suites  de  couches,  il  y  a,  dans  le 
vagin  et  le  col  de  l'utérus,  des  micro-organismes  dont  la  pré- 
sence est  une  source  de  dangers,  et  qu'il  est  utile  de  tuer  ces 
microbes,  de  les  entraîner  au  dehors  ou  de  les  neutraliser,  ce 
qui  sera  obtenu  à  l'aide  d'injections  antiseptiques  ;  ces  der- 
nières me  donnent  d'ailleurs  d'excellents  résultats. 

Mais  je  ne  saurais  assez  insister  sur  les  précautions 
avec  lesquelles  ces  injections  doivent  être  faites  :  asepsie 
des  mains,  asepsie  de  la  canule  vaginale;  désinfection  préa- 
lable des  organes  génitaux  externes  avec  une  solution  de 
sublimé  ;  introduction  attentive  de  la  canule  qui  ne  doit  pas 
heurter  les  plaies  périnéales,  ce  qui  les  désunirait  ;  faible  pres- 
sion du  liquide  injecté,  etc. 

Faites  des  injections,  mais  faites-les  avec  soin,  et  vous  en 
retirerez  les  plus  grands  bénéfices  ;  abstenez-vous  d'en  prati- 
quer et  vous  vous  exposerez  à  observer  de  la  morbidité  et  de 
la  mortalité.  Mais  quand,  par  hasard,  il  survient  des  acci- 
dents après  l'emploi  des  injections  vaginales,  il  ne  faut  pas  en 
accuser  de  parti  pris  l'injection,  et  dire  post  hoc^  ergo  propter 
hoc^  car  la  façon  défectueuse  dont  l'injection  a  été  donnée  doit 
bien  souvent  être  seule  incriminée. 

C'est  surtout,  en  effet,  en  considération  des  fautes  que  les 
sages-femmes  et  les  gardes  peuvent  commettre  par  ignorance 
ou  par  inattention,  que  certains  accoucheurs  rejettent  l'emploi 
des  injections  vaginales  pendant  les  suites  de  couches.  Ce 
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qu'il  faut  donc,  c'est  exiger  de  toute  personne  appelée  à  donner 
des  soins  aux  femmes  en  couches  une  connaissance  suffisante 
de  son  métier,  et  au  besoin  lui  apprendre  à  bien  faire.  Du 
reste,  tout  le  monde  est  d'accord  pour  reconnaître  la  nécessité 
des  injections  pendant  le  post-partum  dans  certains  cas  par- 
ticuliers, tels  que  rétention  des  membranes,  fœtus  macéré, 
travail  prolongé,  intervention  obstétricale,  etc.  ;  or,  si  on 
avait  la  conviction  que  les  injections  vaginales  sont  dange- 
reuses, comment  pourrait-on  justifier  leur  emploi  dans  ces 
conditions,  alors  qu'on  ne  sait  pas  encore  si  une  infection 
surviendra  ? 


II.  —  Antisepsie  relative  a  quelques  complications 

DES  SUITES   de  COUCHES 

Voyons  maintenant  comment  il  faut  se  conduire  en  présence 
de  certaines  complications  relativement  simples  des  suites  de 
couches,  sans  qu'il  y  ait  fièvre  puerpérale.  Ces  complications, 
malgré  l'innocuité  de  leur  début,  prédisposent,  dans  une  certaine 
mesure,  à  l'infection  et  réclament  par  conséquent  des  soins 
particuliers.  D'ailleurs,  il  est  quelquefois  très  difficile,  en  cli- 
nique, de  préciser  les  limites  qui  séparent  la  bonne  santé  de 
la  maladie  et,  dans  le  doute,  il  est  sage  de  se  comporter 
comme  on  le  ferait  s'il  s'agissait  d'un  état  morbide  bien  évident. 

Rétention  des  membranes. —  Il  est  très  commun,  vous  ai-je 
dit  (voyez  p.  473),  d'observer  la  rétention  totale  ou  partielle  des 
membranes,  même  après  l'accouchement  le  plus  normal,  et  bien 
que  l'on  ait  procédé  à  la  délivrance  sans  commettre  aucune 
faute.  Toute  femme,  chez  laquelle  il  y  a  rétention  de  lambeaux 
membraneux,  doit  être  surveillée  attentivement  pendant  les 
suites  de  couches,  et  il  faut  prendre  pour  elle  des  précautions 
antiseptiques  particulières,  car  elle  est  exposée  à  des  acci- 
dents. Tantôt,  ce  sont  des  hémorrhagies  qui  surviennent 
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quand  les  membranes  se  décollent;  tantôt,  ce  sont  des  phé- 
nomènes septiques  qui  se  produisent  lorsque  ces  membranes 
décollées  se  putréfient  dans  la  cavité  utérine. 

Dans  la  clientèle  privée,  l'accoucheur  n'oublie  pas  qu'il  y  a 
rétention  des  membranes,  mais,  à  l'hôpital,  il  peut  ne  pas 
s'en  souvenir,  à  cause  du  grand  nombre  de  femmes  auxquelles 
il  donne  des  soins.  C'est  pour  éviter  cet  oubli,  qui  serait  très 
préjudiciable  à  la  santé  des  accouchées  atteintes  de  rétention 
des  membranes,  que  je  fais  accrocher  aux  barreaux  de  leur 
lit  un  carton  rouge  qui  attire  immédiatement  l'attention.  Chez 
ces  femmes,  nous  multiplions  les  injections  vaginales  et,  au 
lieu  d'appliquer  simplement  sur  les  parties  génitales  un 
morceau  d'étoupe  au  sublimé,  nous  obturons  la  vulve  et  la 
partie  inférieure  du  vagin  avec  de  la  gaze  iodoformée  ou 
salolée. 

Si,  pour  faire  des  injections  fréquemment  renouvelées,  nous 
nous  servions  toujours  de  la  solution  de  sublimé,  nous  expo- 
serions les  femmes  à  des  accidents  d'intoxication.  C'est  pour 
cela  qu'à  la  Clinique,  j'agis  de  la  façon  suivante  :  je  fais  donner 
chaque  jour  deux  injections  A^aginales  au  sublimé,  et  j'ordonne 
qu'on  emploie,  pour  les  autres  injections,  le  permanganate  de 
potasse  ou  le  phéno-salyl. 

Les  lambeaux  membraneux  retenus  dans  la  cavité  utérine 
sont  expulsés  au  bout  d'un  temps  très  variable,  depuis 
quelques  heures  après  l'accouchement,  jusqu'au  dixième  et 
même  au  douzième  jour  des  couches.  Le  séjour  de  ces  mem- 
branes dans  l'utérus,  quand  l'antisepsie  est  rigoureusement 
appliquée,  ne  détermine  ordinairement  aucun  phénomène  mor- 
bide; quelquefois  cependant,  mais  assez  rarement,  il  provoque 
des  tranchées  utérines  qui  persistent  jusqu'à  ce  que  l'expulsion 
des  membranes  soit  terminée;  chez  quelques  femmes,  cette 
expulsion  se  fait  en  plusieurs  fois,  lambeaux  par  lambeaux. 

A^ous  n'avez  pas  oublié  que  je  conseille,  dans  les  cas  où 
l'adhérence  des  membranes  constatée  au  moment  de  la  déli- 
vrance fait  craindre  leur  rétention,  de  placer  un  fil  aseptique 
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sur  le  lambeau  membraneux  qui  pend  à  la  vulve  (voyez  p.  474). 
A  chaque  toilette,  on  exerce  alors  de  légères  tractions  sur  le 
fil.  et  ces  tractions  finissent  par  être  suivies  de  Fissue  au 
dehors  du  paquet  membraneux.  A  mon  avis,  c'est  le  meilleur 
moyen  à  employer  dans  ces  circonstances,  quoiqu'il  ait  été 
critiqué  et  qu'on  ait  accusé  le  cordon  formé  par  les  mem- 
branes de  constituer  pour  les  microbes  un  conducteur,  le  long 
duquel  ils  pourraient  pénétrer  dans  la  cavité  utérine;  mais 
cette  crainte  ne  me  parait  pas  fondée  quand  on  prend  des 
précautions  antiseptiques. 

Dans  quelques  cas,  alors  que  Ton  croit  être  sûr  de  la  réalité 
d'une  rétention  de  membranes,  aucun  lambeau  n'est  expulsé, 
môme  tardivement  ;  cela  fait  supposer  qu'il  y  a  eu  erreur  de 
diagnostic,  ou  que  les  membranes  ont  disparu  par  une  sorte 
de  liquéfaction,  dont  les  produits  se  seraient  écoulés  avec  les 
lochies.  Dans  la  clientèle  particulière,  où  les  femmes  sont 
souvent  moins  bien  surveillées  qu'à  l'hôpital,  on  peut  penser 
encore  que  les  membranes  ont  été  expulsées  pendant  les 
efforts  d'une  garde-robe,  sans  qu'on  s'en  soit  aperçu. 

Plaies  vulvo-vaginales  ;  déchirures  du  périnée.  —  Les 

plaies  périnéalcs,  viilvaires  et  vaginales,  produites  par  le 
passage  du  fœtus,  réclament  des  soins  particuliers  pendant 
les  suites  de  couches.  Suivant  leur  étendue,  on  les  aura  réunies 
par  des  serres-fines  ou  des  points  de  suture,  ou  bien,  au  con- 
traire, on  aura  renoncé  à  les  affronter,  comme  c'est  le  cas 
lorsqu'elles  sont  peu  importantes,  ou  lorsque  les  tissus  sont 
œdématiés,  infiltrés  de  sang  et  exposés  au  sphacèle  (voyez 
p.  446). 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'antisepsie  devra  être  très  sévère;  aussi, 
après  chaque  injection  vaginale,  on  saupoudrera  d'iodoforme  la 
vulve  et  le  périnée  ;  puis,  on  appliquera  surlesparties  génitales 
un  pansement  avec  de  la  gaze  iodoformée.  On  pourra,  du 
reste,  substituer  à  fiodoformc  le  salol  dont  l'odeur  n'est  pas 
désagréable. 
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Quand  les  déchirures  périnéales  sont  petites,  elles  se  réu- 
nissent souvent  par  première  intention,  quoiqu'on  ne  les  ait 
pas  suturées,  mais  il  faut  alors  prendre  de  grandes  précau- 
tions quand  on  procède  à  un  examen  local  ou  à  une  toilette, 
pour  ne  pas  entr'ouvrir  trop  brusquement  la  vulve,  car  on 
s'exposerait  à  détruire  les  adhérences  encore  peu  solides  qui 
maintiennent  réunies  les  lèvres  de  la  plaie. 

Lorsque  la  déchirure  est  plus  étendue,  elle  nécessite  l'ap- 
plication de  serres-fines  ou  de  sutures  (voyez  p.  443).  Les 
serres-fmes  seront  enlevées  au  bout  de  12  à  18  heures  ;  si  on 
attendait  davantage,  il  pourrait  se  produire  de  l'œdème  du 
périnée  et  des  mortifications  locales,  dues  à  la  constriction 
exercée  par  les  serres-fines.  Quelquefois  même,  ces  petites 
griffes  coupent  les  tissus  quand  leur  ressort  est  trop  dur,  ce  qui 
est  un  défaut  de  construction;  il  faut  cependant  que  ce  ressort 
soit  assez  puissant  pour  maintenir  un  affrontement  exact. 

La  suture,  qu'elle  soit  faite  au  fil  d'argent,  au  fil  de  soie  ou 
au  crin  de  Florence,  peut  être  laissée  en  place  six  jours,  huit 
jours  ou  même  davantage.  Pour  enlever  les  fils,  on  fait 
coucher  la  malade  entravers  du  lit,  les  jambes  à  peine  écartées, 
et,  après  une  toilette  bien  complète  delà  vulve  et  du  périnée, 
on  enlève  les  points  de  suture  avec  une  pince  et  des  ciseaux, 
puis  on  saupoudre  d'iodoforme  la  ligne  de  réunion,  d'où  il 
s'écoule  toujours  un  peu  de  sang  après  l'ablation  des  fils. 

Cystite  simple  ou  purulente.  —  Que  la  cystite  ait  été 
produite  pendant  l'accouchement  ou  les  suites  de  couches  par 
un  cathétérisme  mal  fait,  ou  qu'elle  se  soit  développée  pendant 
la  grossesse,  elle  demande  un  traitement  antiseptique  parti- 
culier. C'est  une  maladie  longue,  douloureuse,  sérieuse  par 
elle-même  et  grave  par  les  complications  qu'elle  entraine. 

Le  lavage  de  la  vessie  avec  un  liquide  antiseptique,  est  le 
traitement  par  excellence  de  la  cystite  ;  mais  tous  les  liquides 
ne  sont  pas  également  supportés  par  le  réservoir  urinaire,  de 
telle  sorte  qu'ici  le  meilleur  est  la  solution  d'acide  borique, 
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avec  laquelle  on  répétera  les  injections  matin  et  soir;  cepen- 
dant, tout  inoffensive  qu'elle  soit,  elle  ne  doit  pas  être  employée 
à  un  trop  grand  degré  de  concentration.  Le  professeur  Guyon 
a  démontré,  en  effet,  que  la  solution  saturée  d'acide  borique 
déterminait  quelquefois  de  la  douleur  et  des  hémorrhagies 
vésicales  ;  il  faudra  donc  ne  pas  employer  une  solution  à  un 
titre  supérieur  à  20  p.  iOOO.  Si  cette  solution  n'arrive  pas  à 
modifier  rapidement  l'état  de  la  vessie,  on  se  verra  quelquefois 
obligé  de  faire  une  injection  vésicale  avec  une  solution  faible 
de  nitrate  d'argent  à  1  p.  500  ou  1  p.  250  ou  avec  une  solu- 
tion aqueuse  de  sublimé  au  vingt-millième  li  p.  20,000). 

Les  injections  vésicales  n'agissant  que  d'une  façon  tem- 
poraire, on  a  clierclié  à  réaliser  l'antisepsie  permanente  de  la 
vessie  à  l'aide  de  substances  antiseptiques  administrées  à 
l'intérieur  et  qui  passent  dans  les  urines.  C'est  dans  cette 
intention  qu'on  fuit  absorber  du  borate  et  du  bonzoate  de 
soude,  ou  encore  du  salol  ou  du  benzo-naplitol  qui  sont  mieux 
tolérés  par  l'estomac  que  les  sels  précédents. 

Quand  l'accouchement  a  été  long  et  difficile,  ou  qu'on  a  pra- 
tiqué une  opération,  la  cystite  peut  reconnaître  pour  cause 
une  contusion  de  la  muqueuse  du  col  ou  du  bas-fond  de  la 
vessie,  par  le  fait  de  la  pression  prolongée  de  la  tète  du  fœtus, 
ou  par  l'action  d'un  instrument  manié  avec  force.  Les  contu- 
sions dues  à  ce  mécanisme  sont  quelquefois  accompagnées  de 
petites  déchirures  donnant  lieu  à  des  hémorrhagies,  et  le  sang 
se  mélange  alors  à  Turine,  sans  que  pour  cela  il  y  ait  rupture 
de  la  vessie. 

Si  les  plaies  contuses  produites  dans  ces  conditions  vien- 
nent à  suppurer,  cette  suppuration  peut  se  compliquer  d'in- 
fection purulente  sans  qu'on  puisse  incriminer  aucun  organe 
autre  que  la  vessie;  j'ai  observé  un  cas  de  ce  genre.  On 
entre  ainsi  dans  le  domaine  de  l'infection  puerpérale.  Chez 
les  accouchées,  on  doit  donc  surveiller  attentivement  les  urines 
des  fébricitantes,  que  les  organes  génitaux  soient  sains  ou 
malades,  et  si  on  trouve  du  pus  dans  les  urines,  on  est  en  droit 
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de  penser  que  les  accidents  sont  dus  à  une  infection  vésicale. 
Dans  ce  cas,  il  ne  faudrait  pas  se  contenter  d'injections  vagi- 
nales ou  intra-utérines,  mais  assurer  l'antisepsie  de  la  vessie 
par  des  lavages  vésicaux  avec  une  solution  d'acide  borique 
ou  de  sublimé,  comme  je  viens  de  le  dire. 

Fétidité  des  lochies.  —  Autrefois,  les  lochies  étaient  fré- 
quemment fétides.  Aujourd'hui,  cela  ne  se  voit  guère  que 
chez  les  femmes  négligemment  soignées  ;  quelquefois  cepen- 
dant, la  fétidité  peut  encore  se  rencontrer  dans  des  cas  où  l'an- 
tisepsie est  conduite  de  la  façon  la  plus  rigoureuse.  Cette  fétidité 
est  due  à  la  putréfaction  des  membranes,  du  sang,  ou  des 
lochies  qui  se  décomposent  à  la  vulve,  dans  le  vagin  ou  même 
dans  l'utérus.  Au  début,  la  fétidité  ne  s'accompagne  d'aucun 
phénomène  g^énéral,  et  peut  être  compatible  avec  des  suites 
de  couches  à  peu  près  normales;  toutefois,  il  faut  la  combattre 
au  plus  vite,  car  elle  n'est  souvent  que  l'avant-coureur  ou 
le  premier  symptôme  d'une  infection  puerpérale  proprement 
dite.  De  plus,  les  matières  organiques  en  décomposition  don- 
nent naissance  à  des  ptomaïnes,  qui  peuvent  engendrer  une 
intoxication  putride  grave  par  elle-même.  Fort  heureusement 
le  traitement  antiseptique  est  tout-puissant,  et  fait  disparaître 
assez  vite  la  fétidité. 

Vous  ferez  pour  cela  des  toilettes  et  des  injections  A'ag'inales 
nombreuses;  vous  y  ajouterez  au  besoin  des  injections  intra- 
utérines  antiseptiques,  si  vous  pensez  ou  si  vous  constatez  que 
des  membranes  ou  des  caillots  se  putréfient  dans  la  matrice. 
Les  injections  seront  faites  de  préférence  avec  le  permanganate 
de  potasse  qui  est  un  excellent  désinfectant  et  un  antiseptique 
inolFensif  ;  on  aura  également  recours  avec  avantage  à  l'acide 
phénique  pour  les  injections  vaginales,  mais  il  ne  sera  pas 
employé  pour  les  injections  intra-utérines  à  cause  du  danger 
d'intoxication  (voyez  p.  GG9).  Les  lavages  seront  répétés  sou- 
vent et,  dans  leur  intervalle,  on  maintiendra  en  permanence 
un  pansement  vulvaire  à  la  gaze  iodoformée  ou  salolée. 
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État  gangréneux  ou  diphtéroïde  des  plaies  vulvo-vagi- 
nales.  —  Les  plaies  périnéales  et  viilvo-vaginales  consé- 
cutives cà  raccouchement  deviennent  quelquefois  gangré- 
neuses,  s'œdématient  et  prennent  un  aspect  diphtéroïde.  Cet 
accident  était  très  fréquent  autrefois  avant  la  connaissance 
de  Tantisepsie,  et  il  n'était  pas  rare  que  huit  ou  dix  femmes 
en  fussent  atteintes  à  la  fois  dans  les  salles  de  la  Maternité. 
Il  faut  bien  savoir,  aussi  que  ces  plaies  génitales  peuvent 
être  le  point  de  départ  d'une  phlébite  ou  d'une  angioleucite  qui 
détermine  à  son  tour  une  infection  o-énéralisée. 

Le  sphacèle  ou  Faspect  diphtéroïde  des  plaies  yulvaires  s'an- 
nonce par  les  phénomènes  suivants  :  La  nouvelle  accouchée  se 
plaint  de  fatigue,  de  malaise  ;  ses  traits  s'altèrent,  son  pouls 
devient  fréquent,  sa  température  s'élève  ;  elle  accuse  de  la  dou- 
leur au  niveau  de  la  vulve  et,  en  examinant  cette  région  atten- 
tivement, on  V  observe  de  l'œdème  souvent  plus  marqué  d'un 
côté  que  de  l'autre.  Les  solutions  de  continuité  sont  recou- 
vertes, en  partie  ou  en  totalité,  d'une  plaque  grisâtre,  adhé- 
rente, d'aspect  gangréneux  ou  diphtéroïde  qu'on  ne  peut 
détacher  qu'en  produisant  un  écoulement  de  sang  et  en  mettant 
à  nu  une  surface  ulcérée. 

Comme  traitement,  on  peut  se  contenter  de  recouvrir 
ces  plaques  avec  de  la  poudre  d'iodoforme  et  de  multiplier  les 
toilettes  et  les  injections  antiseptiques  ;  mais  ce  traitement 
est  peu  efficace.  J'ai,  au  contraire,  obtenu  de  très  bons  résul- 
tats en  cautérisant  les  parties  malades  avec  le  crayon  de 
nitrate  d'argent  ou  avec  de  la  teinture  d'iode.  La  surface 
gangrenée  se  déterge  rapidement  à  la  suite  de  cette  cautérisa- 
tion et  fait  place  à  une  plaie  de  bonne  nature.  Pour  modifier  ces 
plaques  diphtéroïdes,  M'"*^  Henry,  sage-femme  en  chef  de  la 
Maternité,  emploie  les  lotions  avec  l'eau  oxygénée,  qui  réus- 
sissent bien.  L'eau  oxygénée,  en  effet,  est  un  antiseptique 
puissant,  mais  qui  a  l'inconvénient  d'amener  en  peu  de  temps 
une  vive  irritation  locale  ;  aussi  n'est-il  guère  possible  de 
l'employer  d'une  façon  courante. 
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Gangrène  profonde  du  vagin  et  du  col.  —  Après  des 
accouchements  un  peu  longs,  difficiles  ou  compliqués  d'inter- 
ventions multiples,  on  peut  observer  non  seulement  des  plaies, 
mais  encore  de  véritables  dégâts  vulvaires,  vaginaux  et  même 
utérins,  comme  j'ai  eu  l'occasion  de  vous  en  montrer  quelques 
exemples  chez  des  femmes  qui  avaient  accouché  à  domicile, 
ou  que  des  médecins  de  la  ville  avaient  dirigées  sur  la  Clinique, 
après  aA^oir  essayé  en  vain  de  les  accoucher  artificiellement. 
D'autres  fois,  la  gangrène  est  due  à  ce  que  l'interA^ention  a  été 
trop  tardive,  et  alors,  par  suite  d'un  séjour  prolongé  de  la  tête 
dans  le  vagin  et  de  la  compression  qui  en  résulte,  les  parois  de 
ce  canal  se  mortifient  aussi  bien  en  avant  qu'en  arrière  ;  il  se 
forme,  dans  ce  cas,  des  eschares  qui  se  détachent  quelques 
jours  après  l'accouchement,  en  laissant  même  quelquefois  des 
fistules  qui  font  communiquer  le  vagin  avec  la  vessie  ou  le 
rectum. 

Que  faut-il  faire  en  présence  de  ces  délabrements  géni- 
taux ?  Vous  savez  que  tout  récemment  une  femme  nous  a 
été  apportée  dans  ces  conditions.  Mon  chef  de  clinique  n'eut 
besoin,  pour  extraire  l'enfant,  que  de  faire  une  très  simple  et 
très  facile  application  de  forceps  à  la  vulve  ;  mais  la  compres- 
sion des  parties  molles  avait  été  de  si  longue  durée  que  nous 
nous  attendions  à  voir  survenir  de  la  gangrène  des  parois 
vaginales.  Or,  dès  le  lendemain  de  l'accouchement,  il  s'écoula 
de  la  vulve  un  liquide  noir  et  fétide  ;  je  fis  aussitôt  mettre  la 
femme  en  travers  du  lit,  puis,  avec  deux  valves  de  Sims,  j'écar- 
tai les  parties  génitales  et  les  examinai  attentivement.  Je  vis 
des  déchirures  profondes,  irrégulières,  d'aspect  noirâtre,  des 
lambeaux  gangrenés  à  demi  et  ramollis,  des  plaques  grises  occu- 
pant le  vagin  et  le  col  de  l'utérus,  et  je  pensai  qu'il  était  néces- 
saire de  retrancher  les  parties  sphacélées  et  de  déterger  ces 
plaies.  Aussi,  à  l'aide  de  pinces  et  de  ciseaux,  je  saisis  et  cou- 
pai immédiatement  tout  ce  qui  me  paraissait  frappé  de  mort .  Pen- 
dant ce  temps,  on  irriguait  antiseptiquement  le  vagin  de  façon  à 
entraîner  les  produits  de  la  putréfaction  et  à  éviter  leur  absorp- 
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tien  par  les  vaisseaux  ouverts.  Cette  toilette,  qui  dura  plus  de 
trois  quarts  d'heure,  lut  suivie  d'un  écouvillonnage  utérin 
avec  de  la  g'lycérine  créosotée  et  d'un  pansement  vagino-vul- 
vaire  à  la  gaze  iodoformée.  Chaque  jour,  matin  et  soir,  mon 
chef  de  clinique  renouvelait  ce  pansement,  nettoyait  les  plaies 
anfractueuses  et  excisait  les  tissus  atteints  par  le  sphacèle. 

La  femme  allait  hien,  quand,  au  bout  de  quelques  jours,  elle 
expulsa  un  lambeau  de  la  grandeur  de  la  main  :  c'était  la  cloi- 
son vésico-vaginale,  réduite  à  l'état  d'eschare,  qui  venait  de  se 
détacher.  Néanmoins,  on  continua,  aussi  attentivement  que 
par  le  passé,  les  pansements  vaginaux,  les  injections,  l'écou- 
villonnage  créosoté  de  l'utérus;  grâce  à  nos  soins,  l'état  de  la 
femme  s'améliora  au  point  qu'elle  put  quitter  le  lit,  malgré  la 
persistance  de  la  brèche  vésico-vaginale.  Toutefois,  au  bout  de 
quelque  temps,  la  malade  s'affaiblit  progressivement,  perdit 
l'appétit,  s'engourdit  et  mourut.  Est-elle  morte  de  septicémie? 
Ce  n'est  pas  mon  avis;  je  pense,  au  contraire,  qu'elle  a  suc- 
combé à  l'urémie,  car  nous  avons  trouvé  à  l'autopsie  une 
néphrite  à  un  stade  très  avancé.  Il  est  facile  de  comprendre 
la  genèse  de  cette  néphrite  par  l'ascension,  jusqu'aux  reins, 
des  microbes  qui  pullulaient  dans  les  voies  génitales  et 
qui,  par  la  fistule  vésicale,  trouvèrent  un  passage  libre 
pour  envahir  la  vessie,  puis  les  uretères  et  enfin  les  reins. 
Peut-être  pourrait-on  aussi  incriminer  une  intoxication  par 
l'iodoforme. 

Dans  des  cas  pareils ,  n'hésitez  pas  et  intervenez.  Je 
sais  bien  qu'une  intervention  aussi  active  que  celle  que  je 
vous  conseille  n'est  guère  dans  les  habitudes,  mais  il  faut  absolu- 
ment réagir  contre  l'ancienne  façon  de  faire.  Par  conséquent 
si,  après  un  accouchement  de  longue  durée  ou  laborieux,  vous 
observez  de  la  fétidité  des  lochies,  et  si  vous  soupçonnez 
l'existence  d'une  plaque  gangréneuse  du  A^agin  ou  du  col, 
placez  la  femme  en  travers  du  lit  :  faites  d'abord  un  lavage 
vulvaire  suivi  d'une  injection  vaginale,  puis,  appliquez  deux 
ou  trois  valves  et  regardez.  S'il  n'y  a  rien  ou  peu  de  chose. 
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VOUS  aurez  fait  une  investigation  inutile,  mais  qui  n'aura 
aucune  conséquence  fâcheuse.  Si,  au  contraire,  vous  découvrez 
une  plaque  grisâtre,  dont  la  surface  parait  mortifiée  ou  diph- 
téroïde,  cautérisez-la  avec  un  pinceau  imbibé  de  teinture 
d'iode,  et  si  vous  trouvez  des  lambeaux  sphacélés,  opérez-en 
la  résection  ;  faites  une  toilette  complète  du  vagin  et  du  col  de 
l'utérus,  puis  une  injection  intra-utérine  à  laquelle  vous 
ajouterez  au  besoin  le  curettage  et  l'écouvillonnage.  En  procé- 
dant ainsi,  à  plusieurs  reprises  si  cela  est  nécessaire,  vous  met- 
trez la  femme  dans  les  meilleures  conditions  possibles  pour 
guérir. 

III.           Aîs'TISEPSIE  DANS  l'iNFECTION  PUERPÉRALE 

Je  range,  sous  la  dénomination  d'infection  puerpérale, 
toutes  les  maladies  qui  étaient  désignées  autrefois  sous  les 
noms  de  fièvre  puerpérale,  métrite  puerpérale,  phlegmon  du 
ligament  large,  infection  purulente,  néphrite  infectieuse,  etc., 
maladies  dont  la  genèse  est  aujourd'hui  attribuée  à  des 
microbes  pathogènes  et  aux  toxines  qu'ils  engendrent.  Mais, 
je  ne  veux  pas  décrire  ici  l'infection  puerpérale,  dont  vous  trou- 
verez d'ailleurs  l'exposé  complet  dans  le  traité  de  Siredey  (i) 
et  dans  la  thèse  d'agrégation  de  M.  Maygrier  (2),  et  je  me 
bornerai  à  vous  rappeller  très  brièvement  quelles  en  sont  les 
formes  les  plus  importantes. 

Tableau  de  Vinfectioii  puerpérale.  —  Dans  la  forme 
aiguë,  le  début  de  la  iiialadie  est  souvent  annoncé  par  un 
frisson  violent  qui  éclate  du  deuxième  au  sixième  jour  après 
l'accouchement  et  qui  est  suivi  d'une  grande  élévation  de 
température;  en  même  temps,  il  se  produit  une  vive  douleur 
de  ventre  s'exagérant  encore  par  la  pression  au  niveau  des 

(1)  Siredey.  Les  maladies  puerpérales.  Paris,  in-8'',  1884. 

(2)  Maygrier.  Des  différentes  formes  d'épidémies  puerpérales.  Thèse  d'agré- 
gation, 1883 
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cornes  de  Futérus  ;  puis  apparaissent  les  signes  de  la  métrite 
ou  de  la  lymphangite  puerpérale  sur  lesquels  je  n'insiste  pas. 
C'est  de  la  même  manière  que  débute  la  péritonite,  et  cette 
dernière,  qu'elle  soit  localisée  ou  généralisée,  présente  bientôt 
des  caractères  assez  nets  pour  que  tout  le  monde  la  recon- 
naisse. 

D'autres  fois,  mais  un  peu  plus  rarement,  on  rencontre  une 
forme  tardive  ;  ce  n'est  que  huit,  dix,  ou  quinze  jours  après 
l'accouchement,  que  surviennent  les  frissons  et  la  douleur  de 
ventre,  avec  tous  les  signes  de  la  péritonite.  Cette  forme,  moins 
grave  quelaprécédente,  peut  cependant  entraîner  la  mort.  D'ail- 
leurs, la  maladie,  avant  d'être  franchement  constituée,  a  souvent 
été  précédée  de  quelques  douleurs  pelviennes  ou  hypogas- 
triques,  si  bien  que  cette  péritonite  tardive  n'est,  la  plupart  du 
temps,  que  l'extension  aiguë  d'une  péritonite  dont  les  premiers 
symptômes  étaient  si  peu  marqués  qu'ils  avaient  passé  inaper- 
çus. Fréquemment  il  s'agit  alors  d'une  pelvi-péritonite  compli- 
quant une  salpingite  ou  une  ovarite  qui  s'était  développée 
quelques  jours  plus  tôt,  sans  grande  réaction  générale. 

On  observe  encore  une  autre  forme  généralisée  de  maladie 
puerpérale,  c'est  l'infection  purulente.  Elle  est  caractérisée 
surtout  par  des  frissons  répétés  qui  se  produisent  à  inter- 
valles plus  ou  moins  irréguliers.  Entre  ces  frissons,  la  santé 
parait  presque  bonne  et  la  température  redevient  normale. 
D'autres  fois,  au  contraire,  la  lièvre  existe  en  permanence, 
mais  elle  présente  des  exacerbations  qui,  suivant  les  cas, 
surviennent  tantôt  le  matin,  tantôt  le  soir,  ce  qui,  du  reste, 
est  plus  fréquent.  Enfin  l'état  général  s'aggrave  :  il  se 
développe  des  abcès  métastatiques  dans  les  viscères,  dans 
les  articulations,  dans  la  continuité  des  membres,  et  les 
femmes  succombent  le  plus  souvent  dans  la  quatrième  ou  la 
cinquième  semaine  après  l'accouchement. 

L'infection  puerpérale  peut  aussi  revêtir  des  allures  bâ- 
tardes. Ces  formes  bâtardes  sont  môme,  il  me  semble,  rela- 
tivement plus  communes  aujourd'hui  qu'autrefois,  ce  qu'on 
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peut  expliquer  par  l'application  du  traitement  antiseptique 
aux  nouvelles  accouchées.  Autrefois,  en  effet,  dans  les  hôpi- 
taux, la  fièvre  puerpérale  sévissait  par  épidémies,  et  pendant 
la  durée  de  celles-ci,  la  péritonite,  la  lymphangite  et  la 
phlébite  devenaient  de  plus  en  plus  graves,  et  présentaient 
une  évolution  de  plus  en  plus  rapide,  si  bien  qu'on  pouvait 
dire  de  l'empoisonnement  puerpéral  :  crescit  eundo.  Aujour- 
d'hui au  contraire,  d'une  part,  la  fièvre  puerpérale  ne  se  montre 
que  de  loin  en  loin,  par  cas  isolés  et  sporadiques,  sans  que  le 
poison  puerpéral  puisse,  par  conséquent,  gagner  en  virulence, 
en  passant  d'une  femme  à  l'autre  ;  d'autre  part,  l'emploi  des 
antiseptiques  atténue  probablement  la  nocivité  des  microbes 
pathogènes,  quand  ceux-ci  n'ont  pas  été  complètement  anéantis. 
Il  s'ensuit  que  les  chances  d'infection  sont  moindres,  et  que  si 
cependant  l'infection  se  produit,  elle  est  nécessairement  moins 
grave  que  par  le  passé. 

L'éclosion  de  ces  formes  bâtardes  ou  atléniiées^  très  bien 
étudiées  dans  ces  derniers  temps  par  M.  Labadie-Lagrave, 
médecin  de  la  Maternité,  et  par  ses  élèves  (1),  n'est  annoncée 
souvent  que  par  l'élévation  de  la  température,  la  fréquence  du 
pouls,  de  la  diarrhée  fétide  ou  de  l'albuminurie;  il  n'y  a 
ni  frisson,  ni  douleur  vive  ;  presque  seul,  le  thermomètre 
indique  un  état  pathologique.  Ce  sont  des  formes  insidieuses 
qu'il  est  néanmoins  nécessaire  de  traiter  dès  le  début,  si 
on  ne  veut  pas  les  voir  s'aggraver.  Gela  montre,  une  fois 
de  plus,  combien  il  est  important  de  prendre,  matin  et  soir, 
la  température  de  toutes  les  accouchées  ;  et  quand  on  aura 
noté  l'élévation  de  la  température,  la  fréquence  du  pouls, 
même  sans  douleur  spontanée  ni  provoquée  du  ventre , 
il  faudra  prêter  la  plus  grande  attention  à  l'examen  de  la 
malade,  car  c'est  peut-être  le  commencement  d'une  infection 
puerpérale,  qui  pourrait  devenir  mortelle  si  on  n'y  portait 

(1)  Labadie-Lageave  et  Gouget.  La  fièvre  puerpérale  d'autrefois  et  la 
fièvre  puerpérale  d'aujourd'hui.  Annales  de  gijnécologic,  octobre  1891,  p.  241:. 
Basset.  De  la  septicémie  ])Xierpérale  atténuée.  Thèse  de  Paris,  1893. 
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promptement  remède.  Cet  examen  devra  porter  non  seule- 
ment sur  le  ventre  et  les  organes  génitaux,  mais  encore  sur  tous 
les  appareils,  car,  dans  ces  formes  insidieuses  et  prolongées, 
on  voit  souvent  des  localisations  se  produire  successivement 
ou  simultanément  sur  plusieurs  points  du  corps,  sur  les  reins, 
le  foie,  les  poumons,  les  articulations,  etc.,  en  donnant  à  la 
maladie  une  physionomie  inattendue  bien  faite  pour  tromper, 
puisqu'elle  revêt,  suivant  les  cas,  la  symptomatologie  d'une 
néphrite,  d'une  fièvre  typhoïde,  d'une  granulie,  de  Fimpalu- 
disme,  du  rhumatisme  articulaire  aigu,  etc. 

A  ces  formes  atténuées,  je  rattacherai  la  phlegmatia  alba 
dolens,  dont  il  faut  bien  reconnaître  l'existence,  sans  quoi 
on  exposerait  les  accouchées  à  la  mort  subite  par  embolie,  en 
les  autorisant  à  quitter  le  lit  prématurément. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'infection  puerpérale  est,  au  début, 
localisée  dans  l'utérus,  où  elle  peut  rester  confinée  si  les 
microbes  pathogènes  ont  peu  de  virulence,  ou  si  on  les  a 
détruits  en  instituant  de  bonne  heure  un  traitement  antisep- 
tique intra-utérin  :  dès  lors,  la  maladie  guérit  rapidement  ou 
bien  elle  se  réduit  à  une  simple  endométrite. 

Mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  et  trop  souvent  les 
microbes  franchissent  la  barrière  que  leur  oppose  la  caduque, 
pénètrent  dans  les  lymphatiques  ou  les  veines,  et  de  là  vont 
se  répandre  dans  l'organisme,  en  donnant  lieu  à  une  infection 
généralisée,  ou  à  une  infection  localisée  dont  la  gravité  sera 
fort  différente. 

Si  le  nombre  des  micro-oro*ànismes  introduits  dans  l'utérus 
est  considérable,  si  leur  virulence  est  extrême,  si  l'organisme 
affaibli  ne  se  défend  pas,  il  se  développe  une  fièvre  puerpérale 
grave,  qui  peut  rapidement  entraîner  la  mort,  qu'elle  revête 
la  forme  de  septicémie  pure,  de  péritonite  généralisée  ou  d'in- 
fection purulente. 

Au  contraire,  avec  des  conditions  inverses,  c'est-à-dire 
avec  un  petit  nombre  de  microbes  à  virulence  atténuée,  un 
organisme  fort  et  résistant,  dont  le  sang  possède  des  pro- 
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priétés  bactéricides  énergiques ,  et  dont  les  endotliéliums 
vasculaires,  les  cellules  fixes  du  tissu  conjonctif  et  les  leu- 
cocytes arrêtent  et  détruisent  les  micro-organismes,  l'infection 
se  localise ,  et  on  assiste  alors  au  développement  d'une 
lymphangite  ou  d'une  phlébite  utérine,  d'un  phlegmon  du 
ligament  large,  d'une  pehû-péritonite,  d'une  salpingite  ou  d'une 
ovarite.  Le  pronostic  est  infiniment  moins  grave  ici  que  dans 
les  formes  généralisées  d'emblée,  en  ce  sens  qu'ordinairement, 
grâce  à  un  traitement  antiseptique  bien  dirigé,  la  malade 
survit  à  ses  lésions;  mais  il  est  loin  d'être  bénin,  car,  d'une 
part,  une  suppuration  prolongée  peut  entraîner  la  mort,  d'autre 
part,  pendant  toute  la  durée  de  cette  suppuration,  il  est  à 
craindre  qu'il  se  produise  dans  le  sang  des  décharges  micro- 
biennes, d'où  pourrrait  résulter  secondairement  une  infection 
généralisée. 

A  coté  des  formes  précédentes  qui  appartiennent  à  f  infection 
puerpérale  proprement  dite,  il  me  faut  vous  signaler  encore 
Vinfectioii  putride  qui  se  développe  chez  les  femmes  en 
couches,  principalement  lorsque  des  cotylédons  placentaires, 
des  membranes  ou  des  caillots  séjournent  dans  l'utérus  et 
s'y  putréfient.  Le  vibrion  septique  (voyez  p.  26)  est  l'agent 
principal  de  cette  putréfaction,  qui  cependant  peut  aussi 
reconnaître  pour  cause  un  micro-organisme  saprophyte. 
Souvent,  les  matières  organiques  retenues  dans  l'utérus 
contiennent  aussi  du  streptocoque  ou  du  staphylocoque,  de 
sorte  que  dans  ce  cas  l'infection  putride  se  complique  de 
fièvre  puerpérale. 

L'infection  putride  se  manifeste  ordinairement  par  des 
frissons  répétés,  une  élévation  permanente  de  la  tempéra- 
ture, de  la  diarrhée,  un  écoulement  lochial  fétide,  noirâtre  et 
sanieux  ;  l'utérus  est  volumineux,  mou  et  douloureux,  mais  il 
n'y  a  pas  de  symptômes  de  péritonite,  ni  de  signes  de  locali- 
sation dans  aucun  organe. 

On  semble  admettre  aujourd'hui,  à  la  suite  surtout  des 
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travaux  du  professeur  Bouchard  et  de  ses  élèves,  que,  dans 
toutes  les  maladies  infectieuses,  il  faut  faire  intervenir,  comme 
facteur  direct  des  accidents,  la  production  de  composés  chimi- 
ques toxiques  qui  résultent  de  la  vie  même  des  micro-orga- 
nismes. Ces  toxines  sont,  du  reste,  analogues  aux  ptomaïnes 
découvertes  simultanément,  en  1872,  par  le  professeur  Gautier 
et  par  Selmi  dans  les  produits  de  la  putréfaction  des  matières 
animales,  et  rencontrées  plus  tard,  en  1881,  par  M.  Gautier 
dans  les  sécrétions  normales  et  les  tissus  vivants  (1). 

Quant  aux  microbes,  ils  n'agissent  mécaniquement,  en  qua- 
lité d'embolies  capillaires,  que  lorsqu'ils  sont  développés  dans 
l'organisme  en  quantité  exagérée.  Par  conséquent,  les  phéno- 
mènes morbides  observés  dans  les  maladies  infectieuses  sont 
plus  spécialement  le  résultat  de  l'action  des  toxines,  qui 
produisent  Finflammation  des  tissus  et  leur  nécrose,  la  fièvre 
et  les  accidents  nerveux. 

Dans  toute  maladie  infectieuse,  il  faut  donc  envisager 
séparément  l'infection  proprement  dite  par  les  microbes,  et 
rintoxication  qui  résulte  de  l'empoisonnement  par  les  poisons 
chimiques.  Cette  formule  générale  trouve  son  application 
dans  la  fièvre  puerpérale,  comme  l'a  dit  Brieger  (2)  et  comme 
le  prouvent  les  recherches  de  Bourget  (3).Ce  dernier  auteur 
a  démontré,  en  effet,  que  dans  la  fièvre  puerpérale  l'urine 
contient  des  bases^oxiques,  dontla  quantité  atteint  son  maxi- 
mum pendant  la  période  aiguë  de  la  maladie.  Ces  bases  existent 
également  dans  les  tissus,  car  dans  les  différents  organes 
d'une  femme  morte  de  fièvre  puerpérale,  Bourget  rencontra 
des  principes  toxiques  analogues  à  ceux  de  l'urine  et  pré- 

(1)  Arm.  Gautier.  Sur  les  matières  vénéneuses  produites  par  Thomme  et  les 
animaux  supérieurs.  BuUct.  de  l'Acad.  de  méieeine,  1881,  t.  X.  p.  77d  et  033, 
et  Les  alcaloïdes  dérivés  des  matières  protéiques  sous  l'influence  de  la  vie  des 
ferments  et  des  tissus.  Journal  de  î'dnutoinie  et  de  la  phi/siologie,  1881,  p.  333. 

(2)  Brieger.  Ueber  bakteriologische  Untersucliun^en  bei  einigen  Fiillen 
von  Puerperalfieber.  Charité-Annalen,  1888,  p.  198. 

(3)  Bourget.  Contrihution  à  l'étude  de-t  ptomaïnes  et  des  bases  to,viq>ies  de 
l'urine  dans  la  Jiècre  puerpérale.  Thèse  de  Genève,  1887. 
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sentant  toutes  les  réactions  caractéristiques  des  ptomaïnes. 

A  la  fièvre  puerpérale  s'appliquent  donc  en  tous  points  les 
conclusions  que  ]M.  Bouchard  avait  déduites,  en  1882,  de  ses 
recherches  sur  la  présence  des  alcaloïdes  dans  les  urines  au 
cours  des  maladies  infectieuses  (i). 

Les  toxines  sont  éliminées  par  les  divers  émonctoires  et 
principalement  par  les  reins  ;  elles  sont  aussi  détruites  par  le 
foie  qui  arrête  les  poisons  (2).  On  comprend  donc  la  gravité 
plus  grande  de  la  fiéA're  puerpérale  chez  les  femmes  qui  ont 
une  tare  physiologique,  par  exemple  les  albuminuriques,  les 
diabétiques,  etc. 

Les  toxines  quiexistent  dans  les  humeurs  des  sujets  atteints 
de  maladies  infectieuses,  ont  des  propriétés  vaccinantes;  aussi, 
àTaide  de  ces  matières  solubles,parviendra-t-on  peut-être  un 
jour  à  traiter  avec  succès  les  fièvres  puerpérales  graves,  de 
la  même  façon  qu'on  traite  aujourd'hui  certaines  maladies 
par  les  injections  sous-cutanées  de  sérums  antitoxiques. 

L'infection  putride  serait,  elle  aussi,  bien  moins  le  résultat 
d'une  infection,  c'est-à-dire  du  développement  de  microbes 
dans  les  tissus,  que  d'une  intoxication  résultant  de  l'absorption, 
au  niveau  des  organes  génitaux,  des  produits  toxiques 
(ptomaïnes,  toxalbumines)  sécrétés  parle  vibrion  septique  ou 
fabriqués  par  lui  aux  dépens  des  matières  organiques  dans 
lesquelles  il  se  multiplie,  ainsi  que  cela  résulte  des  remarqua- 
bles recherches  de  M^Nl.  Roux  et  Chamberland  (3). 

En  face  des  accidents  puerpéraux,  nous  ne  restons  pas 
inactifs  comme  jadis,  nous  ne  nous  contentons  plus  d'assister 
à  révolution  de  ces  accidents,  en  nous  bornant  à  en  diagnos- 
tiquer tant  bien  que  mal  la  localisation,  et  à  prescrire  telle 
médication  interne,  ou  quelques  révulsifs  appliqués  sur  le 

(1)  Bouchard.  Sur  la  présence  d'alcaloïdes  dans  les  urines  au  cours  des  ma- 
ladies infectieuses.  BuUet.  de  la  Société  de  h'iologie,  1882.  p.  G04. 

(2)  Roger.  Action  du  foie  sur  les  poisons.  Thèse  de  Paris,  1887. 

(3)  Eoux  et  Chamberland.  Immunité  contre  la  septicémie  conférée  par  des 
substances  solubles.  Annales  de  l'Institut  Pasteur^  décembre  1887,  p.  361. 
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ventre,  \oiis  mettons  en  œuvre  une  thérapeutique  active  qui 
est  féconde  en  résultats. 

Le  plus  souvent,  le  point  de  départ  de  l'infection  puerpérale 
et  surtout  de  l'infection  puerpérale  grave  est,  je  vous  l'ai  dit, 
dans  la  cavité  utérine  au  niveau  de  laquelle  ont  pénétré  des 
germes  pathogènes;  mais  d'autres  fois,  la  septicémie  puer- 
pérale débute  par  la  vulve,  le  vagin  ou  le  périnée  dont  les 
solutions  de  continuité,  plus  ou  moins  importantes,  ont  été 
infectées  pendant  l'accouchement  ou  les  suites  de  couches. 
Il  faut  donc  bien  savoir  quel  est  le  point  de  départ  des  acci- 
dents avant  d'instituer  un  traitement  rationnel,  car  il  est  de 
toute  évidence  qu'il  faudra  agir  d'abord  sur  la  région  d'où 
est  parti  le  mal.  Avant  tout,  par  conséquent,  un  examen 
minutieux  de  la  malade  sera  indispensable,  et  cet  examen 
devra  commencer  par  les  organes  génitaux  externes  pour  finir 
à  Futérus.  Si  on  découvre  des  plaies  périnéales,  vulvaires  ou 
vaginales  de  mauvaise  nature,  on  les  traitera,  comme  je  l'ai 
déjà  dit,  par  des  injections  vaginales  répétées,  des  applica- 
tions de  topiques  nitrate  d'argent,  teinture  d'iode)  et  des  pan- 
sements à  l'iodoforme  ou  au  salol.  Mais,  quand  le  foyer  infec- 
tant sera  dans  la  cavité  utérine,  c'est  sur  l'utérus  même  qu'il 
conviendra  de  faire  porter  le  traitement. 

En  résumé,  la  connaissance  de  la  nature  de  l'infection  puer- 
pérale et  de  soîi  mode  de  développement  dans  l'organisme, 
guide  actuellement  notre  intervention.  La  bactériologie  nous 
ayant  appris  que,  dans  ces  cas,  il  y  a  ordinairement  des  micro- 
bes pathogènes  dans  l'utérus,  c'est  du  côté  de  ce  viscère  que 
nous  dirigerons  d'abord  notre  action.  Aussi,  dès  qu'éclateront 
les  premiers  accidents,  nous  ferons  de  la  thérapeutique  intra- 
utérine,  et  si  nous  arrivons  assez  tôt.  lorsque  l'infection  est 
encore  localisée,  nous  pourrons  espérer  enrayer  la  maladie  à 
son  début,  sans  lui  donner  le  temps  de  s'étendre  au  loin,  ^[ais, 
si,  malgré  tout,  des  localisations  consécutives  se  produisent, 
c'est  de  leur  côté  que  nous  ferons  porter  notre  thérapeutique. 
En  outre,  et  quelle  que  soit  notre  intervention  locale,  nous 
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prêterons  toujours  la  plus  grande  attention  à  l'état  général, 
car,  plus  que  jamais,  nous  sommes  convaincus  que  la  façon 
dont  l'organisme  réagit  joue  un  rôle  prépondérant  dans  le 
processus  de  guérison  des  maladies  infectieuses.  Nous  nous 
efforcerons  donc  de  maintenir,  sinon  de  relever  les  forces  de  la 
malade,  et  nous  tâcherons  aussi  d'agir  contre  l'élément  infec- 
tieux à  l'aide  de  médicaments  antiseptiques. 

Le  traitement  des  complications  des  suites  de  couches  nous 
arrêtera  longtemps  à  cause  de  son  importance  et  des  pro. 
grès  qui  y  ont  été  réalisés  dans  ces  dernières  années,  enfin 
parce  qu'il  rentre  tout  entier  dans  le  chapitre  de  l'antisepsie 
obstétricale  curative. 

Les  moyens  employés  pour  combattre  les  accidents  puerpé- 
raux peuvent  être  classés  de  la  façon  suivante  : 

P  Traitement  médical  ; 

2°  Injections  intra-utérines  ; 

3^  Drainage  utérin  ; 

4^  Curettage  de  l'utérus  ; 

5^  Provocation  d'abcès  artificiels  ; 

6°  Traitement  antiseptique  de  la  péritonite  puerpérale. 

Vous  aurez  donc  recours  à  ces  divers  movens  que  vous 
emploierez  isolément  ou  concurremment,  en  préférant  les  uns 
aux  autres  suivant  les  indications  particulières  à  chaque  cas. 

1°  Traitement  médical. 

Les  médicaments  administrés  à  l'intérieur  sont  de  bons 
adjuvants  d\ine  thérapeutique  plus  active,  et  ils  ne  doivent 
jamais  être  négligés;  mais,  en  réalité,  leur  importance  n'est 
que  secondaire,  et  ils  doivent  céder  le  pas  aux  moyens  obsté- 
tricaux ou  chirurgicaux  proprement  dits. 

D'ailleurs,  je  serai  bref,  car  ce  sujet  ne  touche  qu'acces- 
soirement à  l'antisepsie,  et,  laissant  de  côté  ce  qu'on  faisait 
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autrefois,  je  me  contenterai  d'énumérer  les  moyens  auxquels 
il  sera  bon  de  recourir  à  l'heure  actuelle. 

On  a  conseillé  depuis  longtemps  le  sulfate  de  quinine  et 
je  l'emploie  toujours  chez  mes  malades  à  la  dose  d'un  ou 
deux  grammes  par  jour.  Il  est  incontestable  que  la  quinine 
fait  tomber  le  pouls  et  abaisse  la  température  ;  nous  pouvons 
même  lui  attribuer  un  certain  pouvoir  antiseptique.  C'est 
donc  un  agent  thérapeutique  excellent  auquel  il  ne  faut  pas 
négliger  de  recourir. 

Autrefois,  on  ne  manquait  jamais  d'administrer  le  calomel, 
à  doses  fractionnées,  aux  femmes  atteintes  de  fièvre  puerpé- 
rale et  principalement  de  péritonite.  Le  calomel  est  un  très 
bon  médicament,  dont  on  peut  comparer  le  pouvoir  antisep- 
tique à  celui  du  sulfate  de  quinine,  quoiqu'il  agisse  d'une  façon 
différente;  mais  je  crois  qu'il  est  inutile  de  le  prescrire  jusqu'à 
salivation,  comme  le  faisaient  les  anciens  médecins. 

Dans  toutes  les  infections  générales,  les  putréfactions  intes- 
tinales jouent  un  rôle  bien  mis  en  lumière  par  le  professeur 
Bouchard  (1)  qui  a  cherché  à  les  combattre  par  l'administration 
du  naphtol.  Je  vous  conseille  donc  de  faire  usage  de  ce  médi- 
cament ou  de  benzo-naphtol,  et  si  vous  voulez  m'imiter,  a^ous 
prescrirez  l'un  ou  l'autre  à  la  dose  quotidienne  de  deux  ou 
trois  2:rammes 

Les  onctions  d'onguent  napolitain  sur  le  ventre  ont  eu 
également  une  grande  vogue  dans  le  traitement  de  la  périto- 
nite et  leur  emploi  est  parfaitement  justifié.  Il  est  légitime  de 
supposer  en  effet,  que  le  mercure,  absorbé  à  la  suite  des  fric- 
tions, passe  dans  l'organisme  où  il  pourra  peut-être  agir  sur 
les  microbes  pathogènes,  pour  les  atténuer  et  s'opposer  à 
leur  puUulation.  Que  de  pauvres  femmes,  cependant,  n'ai-je 
pas  vu  mourir  avec  le  ventre  entièrement  recouvert  d'onguent 
napolitain  ! 

Il  est  bon  aussi  de  cherchera  modérer  l'inflammation  périto- 


(1)  Bouchard.  Leçons  sur  les  auto-intoxications.  Paris,  1887,  p.  103. 
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néale  à  Faidedu  froid.  Dans  ce  but,  on  a  conseillé  de  recouvrir 
le  ventre  d'une  A'essie  de  glace,  et  pour  mon  compte  personnel, 
j'ai  toujours  employé  ce  mode  de  traitement,  suivant  en  cela 
Fexemple  de  mon  ancien  maître  Béhier.  Si  vous  ordonnez  des 
applications  de  glace  sur  le  ventre,  n'omettez  jamais  de  faire 
interposer  un  morceau  de  flanelle  entre  le  sac  de  glace  et  la 
peau,  afin  d'éviter  la  mortification  de  cette  dernière;  en  effet, 
on  a  vu  des  gangrènes  très  étendues  de  la  paroi  abdominale 
succédera  l'application  prolongée  de  la  glace, quand  on  n'avait 
pas  pris  la  précaution  que  je  A^ens  de  dire. 

Robert  de  Latour  a  préconisé  Tapplication  sur  le  ventre 
d'une  couche  étendue  de  collodion  riciné,  et  il  m'a  semblé  que, 
dans  certains  cas,  j'avais  retiré  quelques  avantages  de  ce 
traitement.  Ce  badigeonnage  ne  doit,  du  reste,  être  fait  que 
pendant  le  jour,  pour  éviter  rinflammation  des  vapeurs  d'éther 
au  contact  d'une  lampe  ou  d'une  bougie,  ce  que  j'ai  vu  deux 
fois  se  produire. 

Dans  certaines  formes  prolongées  de  fièvre  puerpérale, 
on  a  recours  encore  aux  vésicatoires  qui  agissent  comme  ré^oil- 
sifs,  et  peuvent  activer  la  résorption  d'exsudats  ;  mais  on 
n'emploiera  que  des  vésicatoires  de  movenne  dimension, 
abandonnant  à  tout  jamais  ces  immenses  vésicatoires  qui 
recouvraient  une  grande  partie  de  Fabdomen  et  ne  détermi- 
naient que  trop  souvent  des  néphrites  graves. 

Contre  la  douleur  abdominale  localisée  au  niveau  des  cornes 
de  l'utérus,  l'application  de  quelques  sangsues  agit  très  bien 
et  vous  en  retirerez  certains  bénéfices.  ^lais,  pour  combattre 
la  douleur,  on  emploie  plus  souvent  Topium  sous  toutes  ses 
formes;  du  reste,  dans  le  cas  de  péritonite,  ce  médicament 
présente  l'avantage  de  faire  cesser  le  péristaltisme  intestinal  : 
l'intestin  étant  alors  en  quelque  sorte  immobilisé,  l'inflam- 
mation péritonéale  se  localise  plus  facilement. 

Il  est  nécessaire,  en  outre,  de  soutenir  les  forces  de  la 
malade  par  des  aliments  de  digestion  très  facile  ;  si  l'estomac 
les  rejette,  on  les  administre  par  la  voie  rectale. 
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Mieux  que  les  aliments  proprement  dits,  les  malades  tolè- 
rent les  boissons  excitantes  et  alcooliques,  tels  que  les  grogs, 
la  potion  de  Todd,  le  vin  de  Champagne,  etc.  Vous  en  userez 
donc  largement.  L'alcool  est,  en  effet,  très  bon  dans  toutes 
les  maladies  infectieuses,  et  les  femmes  atteintes  de  fièvre 
puerpérale  peuvent  en  absorber  des  quantités  relativement 
considérables  sans  en  être  le  moins  du  monde  incommodées. 
On  a  insisté  beaucoup  dans  ces  dernières  années  sur  le  trai- 
tement de  la  fièvre  puerpérale  par  l'alcool  à  haute  dose.  Mais 
il  y  a  bien  longtemps  que  ce  traitement  est  conseillé,  et,  déjà 
en  1872,  Danet  (1),  en  France,  publiait  les  bons  résultats  que 
lui  avait  donnés  l'administration  de  grandes  quantités  d'alcool 
dans  les  maladies  puerpérales.  Quant  à  Runge,  dont  le  mé- 
moire d'ailleurs  important  est  cité  partout,  presque  à  l'exclusion 
de  tout  autre,  il  n'a  préconisé  ce  traitement  qu'en  1886  (2). 

Les  grands  bains  tièdes  ou  froids  ont  été  également  employés 
surtout  dans  les  formes  hyperthermiques  de  la  fièvre  puerpé- 
rale ;  ils  peuvent  être  utiles,  mais  on  conçoit  qu'ils  seraient 
particulièrement  dangereux  lorsqu'il  existe  une  localisation 
inflammatoire  qui  exige  une  immobilité  absolue  de  la  malade, 
telle  que  la  péritonite  ou  la  phlébite. 

Voici,  enfin,  un  dernier  mode  de  traitement  conseillé  par 
Swiecicki,  traitement  qui  n'a  pas  encore  fait  ses  preuves, 
mais  qui  est  rationnel.  Il  consiste  dans  la  dilution  du  sang  à 
l'aide  de  grandes  quantités  d'eau  salée,  dilution  que  nous 
cherchons  d'ailleurs  à  obtenir,  vous  le  savez,  dans  l'éclampsie 
puerpérale.  Grâce  à  cette  dilution,  la  sécrétion  urinaire  aug- 
mente dans  de  fortes  proportions,  et  si  on  y  ajoute  des  injections 
sous-cutanées  de  pilocarpine,  qui  activent  la  sécrétion  de  la 
sueur,  on  est  en  droit  de  penser  que,  par  les  reins  et  la  peau, 
il  s'éliminera  de  grandes  quantités  de  bases  toxiques. 

(1)  Danet.  Be  l'alcool  dans  le  traitement  des  maladies  puerpérales,  suites  de 
couches.  Paris,  brochure  in-8".  1872. 

(2)  KuNGE.  Ueber  die  Behandlimg  der  puerperalen  Sepsis.  Volkmanyi's 
Samnilung  Min.  Vort.,  1886,      287.  Gynak.,  u°  81. 
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Sw'iecicki  n  injecte  pas  la  solution  salée  sous  la  peau,  mais 
il  la  fait  absorber  par  l'estomac  dans  lequel  il  l'introduit 
directement  à  l'aide  de  la  sonde  stomacale.  C'est  ainsi  que, 
chez  une  femme  atteinte  de  pyohémie  puerpérale  grave  ayant 
débuté  cinq  jours  après  Faccouchement.  il  a  injecté,  en  plu- 
sieurs jours,  dix-sept  litres  d'eau  salée  dans  l'estomac,  et  fait 
six  injections  de  pilocarpine  de  0,01  centigr.  Dès  le  début  du 
traitement,  la  fièvre  diminua:  puis  elle  disparut  progressive- 
ment, les  frissons  de^'inrent  plus  rares,  moins  intenses  et 
moins  louons,  et  la  malade  q^uérit  T  . 


2^  Injections  intra-utérines. 

De  tout  temps,  on  a  pratiqué  des  injections  chez  les  femmes 
en  couches  dont  les  lochies  étaient  fétides,  mais  il  s'aofissait 
d'injections  vaginales.  Les  accoucheurs  du  IP  siècle. 
Guillemeau.  ^lauriceau.  puis  Dionis.  au  commencement  du 
XMIl^  siècle,  parlent  bien  d'injections  dans  la  matrice:  mais 
il  sutiit  de  se  rappeler  que  ces  accoucheurs  désignaient  le  vagin 
sous  le  nom  de  col  de  la  matrice,  pour  comprendre  qu'il  n'était 
question,  la  plupart  du  temps,  que  de  simples  injections  vagi- 
nales. Aussi  faut-il.  en  réalité,  arriver  en  1757  pour  voir 
Recolin  et  Levret  recommander  simultanément  les  injections 
intra-utérines  proprement  dites. 

Recolin  2^  pratiqua  des  injections  intra-utérines  dans  trois 
cas  d  avortement.  mais  une  fois  seulement  il  s'agissait  de  com- 
battre des  s^•mptômes  causés  par  la  putréfaction  du  placenta 
retenu  dans  la  matrice.  Dans  ce  cas.  il  lit  quotidiennement 
des  lavages  dans  la  cavité  utérine  avec  une  seringue  à  injec- 
tion pour  femme,  et  les  continuait  chaque  fois  jusqu'à  ce 

(1)  SwiECiCKi.  Contribution  au  traitement  méîlieal  de  la  fièvre  puerpérale. 
Bévue  pratique  d'obstétrique  et  d'hygiène  de  Venfanee.  Paris.  1S91.  p.  90. 

(2)  Eecolin.  ^Mémoire  sur  l'utilité  des  injections  d  eau  chaude  dans  la 
matrice,  quand  il  y  reste  des  portions  de  l  arrière-fais:  après  lea  fausses  couches. 
Mém.  de  T Aead .  roy.  de  chirurgie.  Paris,  1757.  t.  HT.  in-IV.  p.  202. 
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que  le  liquide  ressortit  clair.  Le  sixième  jour,  le  placenta  fut 
expulsé  à  la  fin  d'une  injection  poussée  plus  fort  que  les  autres. 

Levret  (1)  conseille  la  même  conduite  :  «  Si  l'on  s'aperçoit 
que  les  excrétions  qui  sortent  de  la  matrice  soient  d'un  caractère 

putride  il  devient  très  utile,  et  même  nécessaire,  d'injecter 

dans  la  cavité  de  ce  viscère,  quelques  liqueurs  tièdes,  soit 
pour  délayer  et  entraîner  le  limon  putride  dont  elle  se  trouve 
alors  enduite,  pour  en  prévenir  la  résorption  et  par  conséquent 
les  effets  pernicieux  auxquels  elle  donnerait  lieu,  soit  pour 
faciliter  en  même  temps  le  dégagement  du  corps  étranger,  sa 
descente  dans  le  vagin  et  sa  sortie  complète.  » 

C'est  donc  au  milieu  du  XVIIP  siècle  que  Ton  commence 
à  pratiquer  en  France  des  injections  intra-utérines,  mais 
on  les  emploie  surtout,  à  l'exemple  de  Recolin  et  de  Levret, 
pour  remplir  Tune  ou  l'autre  des  deux  indications  suivantes  : 
faciliter  la  sortie  du  placenta  ou  des  débris  de  cet  organe 
retenus  dans  l'utérus,  arrêter  les  hémorrhagies  qui  suivent 
l'avortement  ou  l'accouchement. 

Au  XIX^  siècle,  Jacquemier  l'un  des  premiers,  en  1846, 
trouve  que  leur  emploi  est  quelquefois  justifié  dans  la  métrite 
puerpérale,  mais  il  les  recommande  sans  enthousiasme  (2). 

Quelques  années  plus  tard,  en  1849,  Gensoul,  de  Lyon,  pose 
nettement  l'indication  des  injections  intra-utérines  dans  la 
fièvre  puerpérale  (3)  :  «  Je  vous  prie  de  me  permettre,  écrit-il 
à  Vidal  (de  Cassis)  qui  venait  de  lui  faire  connaître  les  heureux 
effets  des  injections  utérines  iodées  dans  les  maladies  de 
matrice,  de  vous  entretenir  des  injections  intra-utérines  pra- 
tiquées dans  la  fièvre  puerpérale  ou  métro-péritonite  puerpé- 
rale, si  meurtrière,  qui  est  souvent  terminée  par  une  phlébite 
des  veines  utérines.  Dans  plusieurs  autopsies,  j'ai  trouvé  les 
veines  pleines  de  pus  et  l'intérieur  de  la  matrice  rempli  de 

(1)  Levret.  Sur  la  méthode  de  délivrer  les  femmes  après  l'accouchement  et 
sur  les  différentes  précautions  qu'exige  cette  opération  suivant  les  circonstances. 
Mém.  de  VAcad.  roy.  de  chirurgie,  Paris,  1757,  t.  III,  in-lV,  p.  230. 

(2)  Jacquemier.  3Ianuel  des  accouchements.  Paris,  1846,  t.  II,  p.  691, 

(3)  Gensoul  (de  Lyon).  Lettre  chirurgicale  à  M.  Vidal  (de  Cassis).  Union 
médicale,  1849,  p.  574. 
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détritus,  de  caillots  et  de  pus  d'une  odeur  fétide.  En  réfléchis- 
sant à  l'analogie  qui  existe  entre  l'odeur  et  Taspect  de  ces 
détritus  et  ce  que  j'ai  observé  après  les  amputations  des  mem- 
bres ou  du  sein,  lorsque  la  réunion  par  première  intention  a 
échoué,  ridée  m'est  venue  d'employer,  pour  diminuer  une  des 
causes  qui  augmentent  et  entretiennent  la  fluxion  locale  et 
l'état  fébrile  général,  de  faire  des  injections  avec  l'eau  distillée 
tiède,  pour  enlever  le  pus  et  les  détritus  de  caillots.  J'ai  tout 
lieu  de  croire  que  des  injections  pratiquées  dans  la  cavité 
utérine,  au  début  de  la  fièvre  puerpérale,  en  diminueraient 
beaucoup  la  gravité  et  pourraient  même  en  arrêter  la  marche.  » 

Quelques  jours  après,  Roche  (1)  se  déclare  aussi  partisan  des 
injections  intra-utérines  dont  il  avait  obtenu  d'excellents  résul- 
tats, et  il  en  revendique  même  pour  lui  la  priorité  :  «  Je  suis 
entièrement  de  l'avis  de  M.Gensoul  et  voici  ce  que  j'exprimais  en 
1844  en  parlant  de  la  fièvre  puerpérale  et  de  son  traitement  :  Au 
reste,  tous  les  traitements,  vomitifs,  purgatifs,  toniques,  etc., 
sont  impuissants,  si,  en  même  temps  qu'on  y  a  recours,  on 
n'a  pas  le  soin  de  tarir  le  foyer  putride  en  pratiquant  de  fré- 
quentes injections  d'eau  tiède  jusque  dans  l'utérus.  Nous 
sommes  convaincu  qu'au  contraire,  lorsque  cette  pratique, 
qui  nous  a  maintes  fois  réussi,  sera  généralement  suivie,  la 
fièvre  puerpérale  fera  beaucoup  moins  de  victimes.  » 

Malgré  tout,  la  pratique  des  injections  intra-utérines  ne  se 
répandit  pas,  soit  parce  que  la  doctrine  alors  classique  de  l'essen- 
tialité  de  la  fièvre  puerpérale  ne  permettait  pas  de  concevoir 
l'utilité  de  ce  traitement  local,  soit  parce  qu'on  ne  pouvait  se 
défendre  d'une  certaine  appréhension  à  la  pensée  de  porter  un 
remède  dans  la  cavité  même  de  l'utérus. 

Dans  la  célèbre  discussion  sur  la  fièvre  puerpérale,  soulevée, 
en  1858,  à  l'Académie  de  médecine,  plusieurs  orateurs  se 
montrèrent  partisans  des  injections  intra-utérines.  Parmi 
eux,  Hervez  de  Ghégoin,  bien  qu'admettant  l'essentialité  de 
la  fièvre  puerpérale  proprement  dite,  pense  que  certains 

(1)  EocHE.  Lettre  sur  les  injections  utérines  dans  la  fièvre  puerpérale.  Union 
médicale,  1849,  p.  577. 
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états  généraux  graves  des  femmes  en  couches,  qu'il  désigne 
sous  le  nom  de  fièvre  puerpérale  putride ,  sont  dus  à  la  résorp- 
tion, au  niveau  de  la  muqueuse  utérine,  de  produits  altérés, 
et  que  ces  états  pathologiques  sont  dès  lors  justiciables  d'un 
traitement  local,  c'est-à-dire  des  injections  :  a  Je  sais,  dit-il, 
tout  ce  qu'on  a  pu  dire  pour  et  contre  ces  injections  (intra-uté- 
rines), mais  je  suis  tellement  convaincu  de  leur  utilité  que  je 
crois  devoir  y  insister  d'une  manière  toute  particulière.  Prati- 
quées opportunément,  je  les  crois  propres  à  prévenir  l'infection 
putride  :  pourrais-je  en  douter  quand  j'ai  vu  les  premiers 
symptômes  de  cette  infection...  disparaître  immédiatement 
par  un  lavage  de  la  face  interne  de  la  matrice  w  (i). 

Piorry  également  les  employait  couramment  dans  son  ser- 
vice (2j .  i\  éanmoins  c'est  à  M.  Fontaine,  interne  de  la  Mater- 
nité de  Paris,  que  nous  sommes  redevables  du  premier  bon 
travail  sur  ce  sujet.  M.  Fontaine  consacra  sa  thèse  inaugurale 
à  Fétude  des  injections  intra-utérines,  et  en  s'appuyant  sur 
une  pratique  très  étendue  puisée  dans  le  service  de  M.  Her- 
vieux,  et  sur  des  expériences  bien  conduites,  il  démontra 
l'efficacité  et  l'innocuité  de  ce  moyen  thérapeutique  (3). 

Mais  ni  M.  Fontaine,  ni  M.  Hervieux,  qui  plaida  également 
la  cause  des  injections  intra-utérines  (4),  ne  furent  plus  heu- 
reux que  leurs  devanciers,  et  ils  ne  parvinrent  pas  à  vulgariser 
en  France  la  pratique  de  ces  injections.  Aussi  faut-il  attendre 
encore  dix  années  pour  voir  la  question  traitée  à  nouveau,  et 
elle  le  fut  dans  une  très  bonne  thèse  (5)  soutenue  par  M.  Joanny 
Rendu  (de  Lyon). 

(1)  Hervez  de  Chégoin.  Discussion  sur  la  fièvre  puerpérale.  Bulletin  de 
l'Acad.  de  méd.,  1858,  t.  XXIII,  p.  470. 

(2)  BouxATiD.  De  l'emploi  des  injections  intra-utérines  après  l'accouchenien  t. 
Thèse  de  Paris,  1886. 

(3)  Fontaine.  Étude  sur  les  injections  7itérines  après  l'accoucliement.  Thèse 
de  Paris,  1869. 

(4)  Hervieux.  Traité  des  maladies  puerpérales.  Paris,  1870,  p.  271. 

(5)  Joanny  Rendu.  De  l'utilité  des  lavages  intra-utéri/is  antiseptiques  dans 
l'infection  puerpérale.  Thèse  de  Paris,  1879. 
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A  partir  de  cette  époque,  les  injections  intra-utérines  eurent 
définitivement  droit  de  cité,  leurs  partisans  devinrent  de  plus 
en  plus  nombreux,  et  tous  les  accoucheurs  sans  distinction  y 
ont  aujourd'hui  recours.  A  l'heure  actuelle,  on  ne  discute  plus 
que  sur  les  indications  de  ces  injections  et  sur  la  meilleure 
manière  de  les  pratiquer,  ainsi  que  vous  pourrez  vous  en 
rendre  compte  à  la  lecture  des  deux  thèses  de  doctorat  de 
M.  Albertin  (1)  et  de  M.  Audebert  (2). 

A  Fétranger  la  pratique  des  injections  intra-utérines  ne  se 
généralisa  guère  plus  vite  qu'en  France.  Malgré  les  travaux  de 
Grûnewaldt  (3)  et  de  Winckel  (4),  ce  ne  fut  qu'à  partir  de  1877, 
après  les  publications  de  Bischoff  (5),  Fritsch  (6),  Schrôder  et 
Schûlein  (7),  Richter  (8),  Schûcking  (9),  etc.,  que  les  injections 
intra-utérines  commencèrent  à  entrer  réellement  dans  la  pra- 
tique courante. 

Manuel  opératoire  des  injections  intra-utérines.  —  Il  faut 
bien  connaître  ce  manuel  opératoire  dans  tous  ses  détails,  si 
l'on  veut  pratiquer  les  injections  intra-utérines  des  suites  de 
couches  sans  s'exposer  à  des  échecs  ou  à  des  accidents. 

(1)  Albertin.  Des  injections  intra-ntèrines  au  point  de  rue  obstétrical.  Thèse 
de  Lyon,  1887. 

(2)  Audebert.  De  V intervention  dans  l'infection  i^iuoyérale  i^ost-ahortive. 
Thèse  de  Bordeaux,  1890. 

(3)  Grûnewaldt.  Ueber  puerpérale  Septichamie  und  Ichorrhiimie.  USt-Peters- 
hiu'fjer  med.  Zeitsch.,  1869,  t.  XV,  p.  177. 

(4)  Winckel,  Die  Pathologie  und  Thérapie  des  Wochenhettes.  Berlin,  1869. 

(5)  Bischoff.  Zur  Prophylaxis  des  Puerperalfiebers.  Correspondanzhlatt  f. 
schmeizer  Aerzte,  1875,  p,  641. 

(6)  Fritsch.  Ueber  das  Puerperallieber  und  desseu  locale  Behandluug. 
Volhuann's  Sammlung  lîlin.  Voj'tr.,  1876,  n^  107. 

(7)  SCHULEIN.  Ueber  intrauterine  lujectioueu  mit  Carbolsaurelôsungen  im 
Wochenbett.  Zeitsch.  f.  Geh .  n.  Gynâh.,  1877,  Bd.  II,  Hft  1. 

(8)  KiCHTER.  Ueber  Ausspiilung  der  Gebârmutterhôhle  mit  Carbolwasser 
und  liber  Salicylbehandlung  im  Wochenbette.  /,  Geh.u.  Gyn..  1877.  Bd.  II, 
Hft  1. 

(9)  SCHUCKING.  Wie  ist  eine  streug  antiseptische  Behandlung  der  Wunden 
des  weiblichen  Genitalkanals  einzurichten  ?  Berliner  Idin.Wochens.,  1877,  p,  369. 
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L'appareil  employé  est  l'injecteur  vaginal  ordinaire,  muni 
d'un  tube  de  caoutchouc  qui  sera  chaque  jour  aseptisé  par 
l'ébullition,  et  à  l'extrémité  duquel  est  adaptée  une  sonde 
intra-utérine  (voyez  p.  92  à  116)  assez  longue  pour  que,  son 
bec  étant  au  fond  de  l'utérus,  son  talon  dépasse  la  vulve. 

On  peut  se  servir  de  sondes  à  double  courant,  mais  je 
répète  encore  une  fois  qu'elles  ne  sont  pas  indispensables.  Les 
sondes  à  courant  simple  sont  plus  commodes  à  introduire  ; 
aussi,  pour  nos  nouvelles  accouchées,  nous  servons-nous 
presque  exclusivement  de  la  sonde  plate  en  verre,  sans  aju- 
tage (fig.  17,  p.  101).  Mais  quand  on  emploie  les  sondes  à 
simple  courant,  il  faut  surveiller  très  attentivement  l'écoule- 
ment du  liquide  et  prendre  certaines  précautions  que  je  vous 
dirai  bientôt. 

Le  liquide  de  Tinjection  sera  recueilli  dans  un  bassin  de 
grande  capacité  et  allongé  comme  celui  d'un  bidet,  de  façon  à 
ce  que  la  sonde  intra-utérine  ne  vienne  pas  heurter  par  son 
talon  contre  le  rebord  de  ce  bassin. 

Si  l'injection  intra-utérine  est  abondante,  on  est  obligé  de 
vider  le  bassin  à  plusieurs  reprises,  ce  qui  met  dans  la  néces- 
sité de  le  retirer  et  de  le  replacer  à  chaque  fois.  C'est  un 
inconvénient  auquel  on  remédie  facilement,  soit  en  épuisant 
le  liquide  à  l'aide  d'un  tube  de  caoutchouc  formant  siphon, 
soit  en  se  servant  d'un  bassin  muni  à  sa  partie  inférieure 
d'une  tubulure  qui  évacue  le  liquide  d'une  façon  continue.  Mais 
si  l'injection  est  faite  dans  la  posture  obstétricale,  il  suffit  de 
mettre  sous  le  siège  de  la  femme  une  toile  de  caoutchouc  ou 
du  papier  goudronné  qui  plonge  dans  un  sceau  par  son  bord 
inférieur;  le  caoutchouc  ou  le  papier  goudronné,  replié  en 
gouttière,  recueille  le  liquide  de  Tinjection  et  le  conduit  dans 
le  seau  placé  au  bas  du  lit. 

L'injection  sera  faite  à  la  température  de  40^  environ,  mais 
si  on  veut  lui  donner  des  propriétés  hémostatiques,  on  en  élèvera 
la  température  à  48^  ou  50°.  Une  injection  très  chaude  présente, 
en  outre,  l'avantage  d'être  plus  antiseptique,  puisqu'on  sait, 

TARSIER.  '  •  40 
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depuis  les  travaux  de  MM.Richet,  Ghauveau  et  Arloing,  que 
*  plus  la  température  d'une  solution  antiseptique  est  élevée, 
plus  est  grand  son  pouvoir  microbicide  (1). 

Gomment  faut-il  placer  la  femme  chez  laquelle  on  va  prati- 
quer une  injection  intra-utérine?  Cette  question  n'est  pas 
indifférente,  surtout  pour  les  débutants  qui  n'ont  pas  encore 
une  grande  habitude  de  ces  injections.  Il  faut  savoir,  en  effet, 
qu'on  éprouve  parfois  des  difficultés  à  introduire  la  sonde 
dans  l'utérus.  Aussi^  je  vous  conseille  de  ne  pas  hésiter, 
surtout  dans  les  premiers  temps  de  votre  pratique,  à  placer 
la  malade  dans  la  situation  la  plus  favorable  pour  bien  exécu- 
ter cette  petite  opération,  je  veux  parler  de  la  posture  obsté- 
tricale :  le  siège  tout  à  fait  au  bord  du  matelas,  les  jambes  et 
les  cuisses  fléchies,  écartées  et  soutenues  par  des  aides,  la 
tête  basse,  le  tronc  horizontal.  Rien  ne  vous  gênera  alors,  ni 
le  bassin,  ni  le  lit,  pour  abaisser  le  talon  de  la  sonde,  mettre 
celle-ci  dans  la  direction  de  l'utérus  et  en  faire  pénétrer  le  bec 
jusqu'au  fond  de  la  cavité  utérine.  Quand  on  a  acquis  une 
grande  habitude  des  injections  intra-utérines,  on  peut  les 
faire  en  laissant  la  femme  allongée  dans  son  lit.  et  c'est  ainsi 
que  vous  les  voyez  pratiquer  par  mon  chef  de  clinique  qui  est 
rompu  à  cette  opération. 

Avant  de  commencer  l'injection  intra-utérine,  il  faut  que 
l'accoucheur  procède  à  la  désinfection  de  ses  mains,  puis  à 
celle  des  organes  génitaux  externes  et  du  vagin.  La  nécessité 
de  la  désinfection  de  la  vulve  et  du  vagin  est  très  évidente, 
car,  sans  cette  précaution,  la  sonde  pourrait  porter  dans  la  cavité 
utérine  les  microbes  dont  elle  se  serait  chargée  en  traversant 
lesorganes  génitaux  externes.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  on 
pourrait  encore,  comme  cela  a  été  fait  de  tout  temps  et  plus 
récemment  recommandé  par  Dôderlein  (voyez  p.  646),  intro- 
duire directement  la  sonde  dans  le  col  de  Tutérus,  mis  à  nu  à 
l'aide  du  spéculum,  ou  de  valves  de  Sims  ou  de  Simon.  Ce  se- 


-(1)  Chaxtemesse.  L'infection  puerpérale.  Archives  de  tocologlc,  1890,  p.  695. 
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rait  évidemment  une  bonne  précaution  à  un  certain  point  de 
vue,  mais  elle  complique  les  choses  et  je  la  crois  inutile. 

La  toilette  de  la  vulve  consistera,  comme  toujours,  en  un 
savonnage  suivi  d'un  lavage  avec  la  solution  de  sublimé. 
Pour  désinfecter  le  vagin,  on  fait  une  injection  avec  la  solu- 
tion de  sublimé,  en  même  tempa  qu'on  frotte  avec  deux  doigts 
les  parois  du  vagin  et  du  col,  de  façon  à  en  détacher  mécani- 
quement et  aussi  complètement  que  possible,  les  germes 
septiques  fixés  sur  la  muqueuse.  Enfin  Tinjecteur,  qui  contient 
le  liquide  antiseptique  porté  à  la  température  voulue,  est  pré- 
paré d'avance  et  placé  à  côté  du  lit,  prêt  à  être  tenu  par  un 
aide.  Dans  ce  liquide,  plonge  la  sonde  intra-utérine,  qui,  au 
moment  d'être  introduite,  sera  lubrifiée  avec  de  la  vaseline  anti- 
septique, pour  en  faciliter  le  glissement.  Il  n'y  a  plus  alors 
qu'à  procéder  à  l'injection. 

Pour  cela,  on  introduit  dans  le  vagin  Tindex  et  le  médius,  et 
on  les  porte  jusque  sur  le  col;  on  se  sert  indifféremment  de  la 
main  droite  ou  de  la  main  gauche,  mais  plus  ordinairement  de 
la  droite.  Lorsque  le  col  est  encore  mou  et  flasque,  il  est 
quelquefois  difficile  de  le  sentir,  mais  cela  est  rare,  et  le  plus 
souvent,  on  arrive  sans  difficulté  sur  lui. 

Le  mieux  est  al-ors  de  mettre  les  deux  doio-ts  dans  l'orifice 
externe,  de  les  enfoncer  profondément  dans  le  canal  cervical, 
et  même,  si  cela  est  possible,  jusqu'au  niveau  de  l'orifîce 
interne  ;  si  les  deux  doigts  ne  peuvent  pénétrer  ensemble  dans 
le  col,  on  se  contentera  d'v  mettre  l'index.  L'orifîce  interne  est 
un  excellent  point  de  repère  qui  permet  de  procéder  avec  assu- 
rance, sans  avoir  à  craindre  d'égarer  la  sonde  dans  lès  tissus, 
ni  de  perforer  l'utérus. 

Avant  d'introduire  la  sonde,  il  faut  purger  la  canule  et  le  tube 
de  caoutchouc  de  l'air  qu'ils  contiennent,  sans  quoi  on  s'expose- 
rait à  pousser  dans  l'utérus  les  quelques  bulles  d'air  qui  se  trou- 
vent souvent  dans  la  canule  au-devant  du  liquide  de  l'injection, 
et,  par  conséquent,  à  produire  les  accidents  graA^es  qui  résultent 
de  l'entrée  de  l'air  dans  les  veines.  Rien  n'est  plus  simple  que  de 
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se  débarrasser  de  cette  petite  quantité  d'air  :  il  suffît,  pour 
cela,  de  faire  couler  du  liquide  jusqu'à  ce  qu'aucune  bulle 
gazeuse  ne  passe  plus  par  la  canule.  Cette  manœuvre  offre 
encore  l'avantage  d'évacuer  le  liquide  froid  que  renfermait  le 
tube  en  caoutchouc.  La  canule  étant  ainsi  purgée  d'air,  on  fait 
abaisser  le  réservoir  de  manière  à  diminuer  la  pression,  tout  en 
maintenant  un  léger  écoulement  de  liquide  pour  s'opposer  à  une 
nouvelle  entrée  d'air  dans  la  canule.  C'est  dans  ces  conditions, 
c'est-à-dire  pendant  que  le  liquide  continue  à  couler  un  peu, 
qu'on  introduit  la  canule,  d'abord  dans  le  vagin,  puis  dans  le 
col  et  dans  l'utérus,  en  la  faisant  glisser  sur  les  doigts,  comme 
je  l'ai  dit  précédemment. 

Le  bec  de  la  sonde  pénètre  ainsi  dans  le  col  et  arrive  à  l'ori- 
fice interne.  Jusque-là  on  rencontre  peu  de  diffîcultés.  Rap- 
pelez-vous, cependant  que,  chez  les  nouvelles  accouchées,  le 
col  a  une  longueur  considérable,  plus  marquée  encore  chez  les 
primipares  que  chez  les  multipares,  de  sorte  que  la  sonde  peut 
avoir  été  introduite  très  profondément  sans  avoir  franchi 
Torifice  interne. 

Dès  que  la  sonde  a  dépassé  l'orifice  interne,  elle  doit 
s'enfoncer  facilement,  doucement  et,  pour  ainsi  dire,  être 
aspirée  par  l'utérus.  Si  l'on  éprouve  un  peu  de  résistance, 
c'est  que  l'orifice  interne  n'est  pas  encore  traversé  ;  il  faut 
alors  imprimer  au  bec  de  la  sonde^quelques  petits  mouvements 
de  latéralité,  et  bientôt  on  sentira  nettement  que  finstrument 
vient  de  traverser  un  défilé  et  pénètre  dans  la  cavité  utérine. 

La  sonde  peut  rencontrer  au-dessous  de  l'orilice  interne  un 
réel  obstacle,  lorsque  l'utérus  présente  une  antéflexion  très 
prononcée,  ce  qui  est  fréquent.  Dans  ce  cas,  l'orifice  interne 
est  dévié  en  avant  et  on  trouve  souvent,  au-dessous  du  bord 
postérieur  de  cet  orifice,  une  sorte  de  cul-de-sac  cervical  dans 
lequel  la  canule  peut  facilement  s'égarer.  Il  faut  donc  redoubler 
d'attention  pour  éviter  que  la  sonde  ne  pénètre  dans  ce  diverti- 
cule,  sans  quoi,  en  enfonçant  la  sonde  plus  profondément,  on 
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risquerait  de  perforer  Tutérus  au  niveau  des  parois  amincies 
de  ce  diverticule. 

En  pareil  cas,  le  doigt  est  le  meilleur  guide,  car  seul  il 
peut  vous  indiquer  la  situation  exacte  occupée  par  Torifice 
interne.  Vous  voyez  donc  toute  Futilité  qu'il  y  a,  quand  on 
pratique  une  injection  intra-utérine,  à  introduire  le  doigt  pro- 
fondément dans  le  col  et  vous  n'oublierez  pas  que,  dans  ces  con- 
ditions, le  talon  de  la  sonde  doit  être  fortement  porté  en  bas  et 
en  arrière  pour  que  le  bec  en  soit  ramené  en  haut  et  en  avant. 

Le  périnée,  quand  il  est  très  long  et  très  résistant,  peut 
empêcher,  dans  une  certaine  mesure,  rabaissement  du  talon 
de  la  sonde.  Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  quelques  accou- 
cheurs ont  fait  construire  des  sondes  à  courbure  périnéale.  Je 
trouve  ridée  ingénieuse,  mais  je  ne  crois  pas  que  la  double 
courbure  soit  indispensable,  car  lorsqu'on  a  Thabitude  des 
injections  intra-utérines,  on  arrive  assez  facilement  à  déprimer 
le  périnée,  et  on  ne  trouve  aucune  incommodité  à  se  servir  de 
sondes  à  courbure  ordinaire. 

Quelle  que  soit  votre  habileté,  il  vous  sera  quelquefois  pres- 
que impossible  de  traverser  l'orilice interne,  ou  bien  parce  que 
cet  oritice  sera  trop  rétracté,  ou  bien  parce  que  rantéllexion  de 
l'utérus  aura  acquis  un  degré  très  accusé. 

Contre  l'excès  d'étroitesse  de  Torifice,  usez  de  patience; 
continuez  à  faire  couler  le  liquide,  et  il  vous  arrivera,  à  un 
moment  donné,  de  constater  que  cet  orifice  s'entr'ouvre  et 
que  la  sonde  y  pénètre  presque  d'elle-même.  Cependant,  si  la 
matrice  restait  spasmodiquement  contractée,  vous  n'insis- 
teriez pas  et  vous  attendriez  quelques  minutes  ou  quelques 
heures,  pour  donner  au  spasme  de  l'utérus  le  temps  de  dimi- 
nuer, ce  qui  vous  permettrait  de  mener  à  bien  votre  opération. 

Si  l'obstacle  à  la  pénétration  de  la  sonde  tient  à  une  anté- 
flexion  exno'érée  de  Tutérus.  vous  demandez  à  un  aide 
d'appuyer  sur  Fhvpogastre  avec  la  main,  de  repousser  dou- 
cement le  corps  de  l'utérus  en  arrière,  et  de  le  maintenir  im- 
mobile dans  cette  nouvelle  situation  :  l'utérus  est  alors  dans 
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une  direction  qui  se  rapproche  davantage  de  celle  de  Taxe  du 
détroit  supérieur,  et  l'introduction  de  la  sonde  est  plus  com- 
mode ;  souvent  même,  il  serait  impossible  de  faire  pénétrer  la 
sonde  si  on  ne  prenait  pas  cette  précaution. 

Une  fois  Forifice  interne  franchi,  la  sonde  progresse  dans 
la  cavité  du  corps  de  l'utérus  avec  la  plus  grande  facilité. 
Mais  prenez  garde  !  N'imprimez  à  la  sonde  que  des  mouve- 
ments lents  et  dans  la  bonne  direction  ;  évitez  surtout  de  la 
faire  pénétrer  par  saccades  et  avec  force,  car  vous  pourriez 
déchirer  la  matrice  ;  n'oubliez  pas,  en  effet,  que  certains 
utérus,  surtout  lorsqu'ils  sont  atteints  d'endométrite  sep- 
tique,  ont  des  parois  si  friables  qu'il  suffit  d'une  pression 
médiocre  pour  les  traverser  de  part  en  part. 

Cependant,  une  fois  que  le  bec  de  la  sonde  a  dépassé  l'ori- 
fice interne,  on  est  à  peu  près  sùr  que  l'instrument  ne  déviera 
pas  ;  dès  lors,  il  n'est  plus  indispensable  de  le  guider  aussi 
minutieusement,  et  on  peut  retirer  les  doigts  introduits  dans 
le  vagin  et  dans  le  col.  Une  main  se  trouve  donc  libre,  mais 
l'accoucheur  l'utilise  immédiatement,  en  l'appliquant  sur  l'hy- 
pogastre  et  en  déprimant  légèrement  avec  elle  le  fond  de 
l'utérus,  pendant  qu'il  continue  à  pousser  doucement  la  sonde 
dans  la  profondeur.  La  main  appliquée  sur  la  paroi  abdomi- 
nale rend  compte  du  chemin  que  parcourt  la  sonde,  et  lorsque 
le  bec  de  Finstrument  est  arrivé  au  fond  de  Tutérus,  elle  le 
perçoit  nettement.  Il  est  nécessaire,  du  reste,  que  la  sonde 
pénètre  jusqu'au  fond  de  la  cavité  utérine,  faute  de  quoi  l'in- 
jection, ne  baignant  pas  l'utérus  en  entier,  deviendrait  insuf- 
fisante. 

Quand  la  sonde  est  arrivée  au  fond  de  l'utérus,  on  fait  cou- 
ler le  liquide  avec  plus  de  force  que  précédemment  et,  pour 
cela,  il  suffit  que  l'aide  soulève  le  récipient  à  une  plus  grande 
hauteur.  Mais  quelle  sera  cette  hauteur  ? 

A  propos  des  accidents  causés  par  les  injections  intra-uté- 
rines, je  vous  dirai  qu'on  a  attribué  certains  d'entre  eux  à  la 
pénétration  du  liquide  d'injection,  soit  dans  le  péritoine  parles 
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trompes,  soit  dans  les  sinus  utérins  et  le  torrent  circulatoire, 
et  que  cette  pénétration  est  surtout  à  craindre  quand  l'in- 
jection est  poussée  dans  l'utérus  sous  une  trop  forte  pression. 
Aussi,  pour  se  mettre  à  l'abri  de  ces  accidents,  convient-il 
d'injecter  le  liquide  sous  une  pression  relativement  faible. 
Vous  recommanderez  donc  à  votre  aide  de  ne  pas  soulever 
le  réservoir  à  plus  de  30  ou  40  centimètres  au-dessus  du 
plan  du  lit  ;  la  pression  ainsi  obtenue  est  suffisamment  forte 
pour  assurer  l'écoulement  du  liquide,  et  assez  faible  cependant 
pour  ne  pas  exposer  à  la  production  d'accidents.  . 

Vous  faites  passer  l'injection  doucement,  lentement,  sans 
brusquerie.  Si  le  jet  du  liquide  est  trop  fort,  il  vous  suffit,  pour 
le  diminuer,  de  fermer  un  peu  le  robinet  établi  sur  le  parcours 
du  tube  de  caoutchouc  ;  à  défaut  de  robinet,  vous  obtiendriez 
le  même  résultat  en  comprimant  plus  ou  moins,  entre  le 
pouce  et  l'index,  le  tube  d^écoulement. 

Pendant  toute  la  durée  de  l'injection,  il  est  indispensable  que 
votre  main  appuie  légèrement  sur  le  fond  de  l'utérus  pour  en 
percevoir  les  contractions  et  en  reconnaître  le  volume  ;  il  faut 
également  que  vous  observiez  attentivement  si  le  liquide  de 
l'injection  s'écoule  hors  des  organes  génitaux  ;  voici  pourquoi  : 
Quand  l'utérus  se  contracte,  le  col,  participant  à  la  contraction, 
s'applique  énergiquement  sur  la  sonde,  et  le  liquide  de  retour 
ne  trouve  plus  de  passage  pour  sortir  de  l'utérus,  dans  lequel 
il  s'accumule  alors.  Dans  ces  circonstances,  il  y  aurait  donc  du 
danger  à  continuer  l'injection,  carie  liquide,  par  suite  d'une 
a-ccumulalion  excessive  dans  l'utérus,  arriverait  peut-être  à 
forcer  les  orifices  des  sinus  utérins  et  à  pénétrer  dans  les  veines 
utérines. 

Par  conséquent,  il  sera  nécessaire  de  suspendre  l'injection 
dès  que  l'utérus  se  contractera  ou  que  le  liquide  cessera  de 
s'écouler  au  dehors.  Rien  de  plus  simple  :  il  suffira,  en  effet 
pour  cela,  d'abaisser  le  récipient  jusqu'au  niveau  de  la  vulve, 
et  aussitôt  la  pression  du  liquide  deviendra  nulle.  En  abais- 
sant le  réservoir  encore  plus  bas,  cette  pression  deviendrait 
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môme  négative  et  il  se  produirait  A^ers  l'injecteurune  véritable 
aspiration  du  liquide  contenu  dansTutérus,  aspiration  qui  pré- 
senterait un  réel  avantage  dans  le  cas  où  Tutérus  serait  trop 
fortenient  distendu  par  le  liquide. 

Voilà  ce  qui  se  passe  quand  on  fait  usage  d'une  sonde  à 
simple  courant,  mais  avec  les  sondes  à  double  courant,  il  en  est 
très  fréquemment  de  même.  La  raison  en  est  que  le  canal  de 
retour  est  facilement  obstrué  par  un  caillot,  ou  bouché  par  la 
paroi  utérine,  quand  celle-ci  y  fait  hernie,  ce  qui  transforme 
cette  sonde  en  sonde  à  simple  courant.  On  doit  donc  se  conduire 
d'une  façon  uniforme,  quelle  que  soit  la  sonde  intra-utérine 
employée. 

Aussitôt  que  vous  aurez  constaté  que  l'écoulement  du 
liquide  au  dehors  est  rétabli,  vous  ferez  élever  de  nouveau  le 
récipient  pour  continuer  Tinjection. 

La  quantité  de  liquide  avec  laquelle  on  irrigue  l'utérus  varie 
beaucoup  suivant  les  circonstances.  Ici,  nous  nous  contentons, 
en  général,  de  faire  passer  un  litre  et  demi  de  liquide  antisep- 
tique, c'est-à-dire  le  contenu  du  réservoir  en  verre  que  nous 
employons,  et,  ordinairement,  cela  est  suffisant.  Mais  il  y  a  des 
exceptions,  et  l'injection  doit  être  d'autant  plus  abondante  que 
la  septicémie  est  plus  grave,  et  qu'il  y  a  plus  de  corps  étran- 
gers putréfiés,  caillots,  fragments  de  placenta,  ou  débris  de 
membranes,  retenus  dans  l'utérus.  Dans  ce  cas,  nous  prolon- 
geons l'injection,  et  nous  faisons  passer  dans  la  ca^âté  uté- 
rine deux  fois,  trois  fois  le  contenu  de  l'injecteur  ou  plus 
encore,  car  nous  continuons  l'injection  tant  que  le  liquide,  qui 
était  très  sale  au  début,  ne  ressort  pas  tout  à  fait  clair  ;  c'est 
alors  seulement,  en  effet,  que  nous  pouvons  être  certains  qu'il 
n'y  a  plus  rien  à  entraîner,  du  moins  pour  le  moment. 

Si  l'injection  est  faite  très  tardivement,  et  n'est  pratiquée  que 
vers  le  douzième,  le  quinzième  ou  le  A'ingtième  jour  des  couches, 
les  conditions  sontbien  différentes,  carie  col,  qui  s'est  reformé, 
a  en  partie  récupéré  sa  longueur,  son  étroitesse  et  sa  con- 
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sistance,  de  sorte  que,  pour  pénétrer  dans  l'utérus,  la  sonde 
doit  traverser  un  véritable  canal  resserré  qui  oppose,  sur 
tout  son  parcours,  un  obstacle  plus  ou  moins  considérable  à 
l'introduction  de  cette  sonde.  En  outre,  il  est  impossible  d'en- 
foncer les  doigts  dans  le  col,  du  moins  jusqu'à  l'orifice  interne, 
et  il  faudra  se  contenter  d'appliquer  leur  extrémité  sur  la 
lèvre  postérieure  du  museau  de  tanche.  Néanmoins,  en  faisant 
glisser  la  sonde  sur  la  gouttière  formée  par  les  doigts,  le  bec 
de  l'instrument  pénétrera  pour  ainsi  dire  de  lui-même  dans 
l'utérus.  Souvent  il  sera  utile,  pour  faciliter  Tintroduction  de 
la  sonde,  de  faire  écouler  un  peu  de  liquide  par  cette  sonde, 
dans  l'espoir  que  ce  liquide,  en  pénétrant  dans  la  cavité  du  col, 
contribuera  peut-être  à  le  dilater,  et  par  conséquent,  à  le 
rendre  plus  perméable. 

Si,  malgré  cela,  la  sonde  ne  peut  pénétrer  dans  l'utérus,  vous 
vous  verrez  forcés  de  pratiquer  l'injection  intra-utérine  à  la 
manière  des  gynécologues.  Alors,  la  malade  étant  dans  la  pos- 
ture obstétricale,  vous  mettez  le  col  à  découvert  à  l'aide  d'un 
spéculum,  dont  l'emploi  cependant  n'est  pas  indispensable  ; 
vous  saisissez  la  lèvre  antérieure  du  museau  de  tanche  avec 
une  pince-érigne,  et  vous  exercez  des  tractions  sur  cette  pince, 
en  même  temps  que  vous  appuyez  ou  faites  appuyer,  par  la 
paroi  abdominale,  sur  le  fond  de  l'utérus,  pour  abaisser  cet 
organe  ;  vous  amenez  ainsi  le  col  à  la  vulve.  11  n'y  a  plus  doréna- 
vant d'autres  difficultés  que  celles  qui  tiennent  à  l'étroitesse 
du  col.  Pour  les  vaincre,  vous  serez  quelquefois  obligés  de 
dilater  le  col  mécaniquement,  soit  avec  des  bougies  en  gomme 
élastique,  soit  avec  des  tiges  rigides  de  Hegar,  soit  encore 
avec  un  dilatateur  métallique.  G'estdans  ces  circonstances  que 
les  sondes  dilatatrices  de  Doléris,  de  Reverdin  et  de  Gollin 
trouvent  leur  indication;  néanmoins,  les  autres  sondes  peuvent 
très  bien  suffire  (voyez  p.  109). 

L'injection  intra-utérine  terminée,  on  fait  une  toilette  et  un 
pansement  vulvaire  antiseptiques,  comme  chez  toutes  les  accou- 
chées. 
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Tel  est  le  manuel  opératoire  des  injections  intra-utérines. 
J'y  ai  insisté  très  longuement  à  cause  de  l'importance  capitale 
du  sujet,  et  parce  que  la  technique  de  ces  injections  n'est 
décrite  que  d'une  façon  incomplète  dans  la  plupart  de  vos  livres 
classiques. 

Injections  prolongées.  —  Au  lieu  de  faire  des  injections 
intra-utérines  avec  une  quantité  relati^^ement  faible  de  liquide, 
on  peut  employer  pour  chacune  de  ces  injections  un  volume 
considérable  de  solution  antiseptique  :  cinq  litres,  dix  litres 
ou  davantage  ;  on  dit  alors  que  l'injection  intra-utérine  est 
prolongée.  Je  suis  partisan,  dans  certains  cas,  des  injections 
utérines  abondantes  et,  en  règle  générale,  je  crois  qu'il  est  bon, 
quand  on  procède  à  une  injection  intra-utérine,  de  la  prolonger 
jusqu'à  ce  que  le  liquide  ressorte  de  l'utérus  tout  à  fait  limpide, 
quelque  grande  que  soit  la  quantité  de  liquide  qu'il  faille 
emplover  pour  cela. 

D'ailleurs,  les  malades  ne  sont  guère  plus  fatiguées  après 
une  injection  de  durée  un  peu  longue  qu'après  une  injection 
pratiquée  rapidement  ;  il  y  a  donc  tout  avantage  à  consacrer 
à  rinjection  tout  le  temps  nécessaire,  d'autant  plus  que  c'est 
seulement  en  procédant  de  cette  façon  qu'on  est  à  peu  près 
certain  d'avoir  débarrassé  l'utérus  des  liquides  septiques  et 
des  débris  putrides  qui  y  étaient  renfermés.  Mais  lorsqu'il 
s'agit  d'injections  prolongées,  évidemment  on  ne  peut  plus 
employer  d'antiseptiques  puissants,  du  moins  pour  chacune 
d'elles,  car  il  surviendrait  bientôt  des  accidents  d'intoxication. 
Aussi,  a-t-on  l'habitude,  dans  ces  cas,  de  commencer  chaque 
injection  avec  un  antiseptique  actif,  le  permanganate  de  potasse 
ou  Fiode  par  exemple,  auquel  on  ne  tarde  pas  à  substituer  de 
l'eau  boriquée,  de  l'eau  naphtolée  ou  simplement  de  l'eau  ordi- 
naire stérilisée.  Dorénavant,  l'injection  n'a  plus  qu'une  action 
mécanique  de  lavage. 

Irrigation  continue.  —  Après  les  injections  intermittentes, 
courtes  ou  prolongées,  je  dois  vous  parler  encore  des  injections 
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intra-utérines  continues,  appliquées  pour  la  première  fois  par 
Schûcking  1),  en  1877,  à  la  Clinique  de  Halle,  employées  après 
lui  par  beaucoup  d'accoucheurs  allemands  et  plus  particulière- 
ment par  Sclirœder  et  Thiede  (2),  et  que  MM.  Pinard  et  Var- 
nier  ont  vulgarisées  en  France  en  1885  (3). 

Voici  quel  est  le  dispositif  employé  par  M.  Pinard  :  Sur  un 
lit  muni  d'un  sommier  à  jour,  on  place  bout  à  bout  deux  mate- 
las repliés  sur  eux-mêmes  et  qu'on  adosse  par  l'angle  de 
flexion,  en  maintenant  entre  eux  un  léger  intervalle  au  milieu 
du  lit,  c'est-à-dire  au  niveau  du  siège  de  l'accouchée.  Chacun 
des  matelas  est  recouvert  d'une  toile  imperméable  caoutchoutée 
fixée  à  l'aide  d'épingles,  et  dont  l'extrémité  libre  descend  entre 
les  matelas,  traverse  le  sommier  et  vient  plonger  dans  un  réci- 
pient destiné  à  recevoir  le  liquide.  Ces  deux  toiles  forment 
ainsi  une  sorte  d'entonnoir  qui  recueille  le  liquide  de  l'irriga- 
tion et  le  conduit,  au  fur  et  à  mesure  de  son  écoulement,  dans 
le  récipient  placé  sous  le  lit. 

Le  liquide  à  injecter  est  contenu  dans  un  réservoir  d'une 
capacité  de  10  à  15  litres,  placé  à  40  centimètres  environ  au- 
dessus  du  plan  du  lit  et  relié  à  la  sonde  utérine  par  un  tube 
de  caoutchouc  ;  un  robinet  placé  sur  la  tubulure  du  réservoir 
sert  à  régler  le  débit  du  liquide.  Pour  ces  injections,  on  se 
sert  ordinairement  d'une  sonde  intra-utérine  plate  en  argent 
(voyez  p.  100),  car  on  ne  peut  pas  employer  de  sonde  en  verre 
qui  serait  exposée  à  se  briser. 

La  sonde  est  introduite  jusqu'au  fond  de  l'utérus,  puis  fixée 
dans  une  situation  invariable  à  Taide  de  lacs  qui  passent  dans 
les  œillets  de  son  extrémité  libre,  et  prennent  leur  point  d'appui 
sur  le  bassin  de  la  malade. 

(1)  ScHUCKiNG.  Wie  ist  eine  streng  antiseptische  Behandlung  der  Wande  n 
des  weiblichen  Genitalkanals  einzurichten?  Berliner  Min.  Wodiens.,  1877,  p.  369. 

(2)  Thiede.  Ueber  lokale  Antiphlogose  im  Wochenbett.  Zeitsrh.f.  Gchiirtsh- 
uncl  Gijnœh.^  1879,  t.  V,  p.  87. 

(3  PiNAED  et  Vaenier.  De  l'irrigation  continue  comme  traitement  prophy- 
lactique et  curatif  des  infections  puerpérales.  Annales  de  gynécologie,  décembre 
1885  et  janvier  1886. 
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Le  liquide,  à  la  température  de  37*^  environ,  doit  couler 
d'une  façon  continue  ;  aussi,  une  sage-femme  ou  du  moins  une 
infirmière  exercée  doit-elle  rester  constamment  auprès  de  la 
malade  pour  veiller  à  ce  que  le  réservoir  soit  toujours  rempli, 
et  s'assurer  que  le  retour  du  liquide  s'effectue  régulièrement. 

Autrefois,  MM.  Pinard  et  Varnier  employaient,  au  début 
de  l'irrigation  continue,  la  solution  de  biiodure  à  i  p.  4000, 
à  laquelle  ils  substituaient  bientôt  la  solution  phéniquée  à 

10  p.  1000,  et  ne  suspendaient  l'irrigation  que  dans  les  cir- 
constances suivantes  : 

1"  Quand  la  température  s'était  maintenue  pendant  au 
moins  vingt-quatre  heures  à  la  normale  ; 

2°  Lorsque  la  coloration  noire  des  urines  au  moment  de  leur 
émission  ou  l'abaissement  de  la  température  au-dessous  de 
36°,  indiquaient  un  certain  degré  d'intoxication  par  l'acide 
phénique. 

Si  besoin  en  était,  ils  continuaient  alors  l'irrigation  en  se 
servant  de  la  solution  d'acide  borique  à  30  p.  1000,  qu'ils 
employaient  d'ailleurs  dès  le  début  de  l'irrigation,  quand,  pour 
une  cause  ou  pour  une  autre,  ils  ne  pouvaient  se  servir  d'acide 
phénique.  Mais  aujourd'hui,  ils  n'emploient  plus  pour  l'irri- 
gation continue  que  la  solution  saturée  de  naphtol  ^^,  portée  à 
la  température  de  35  à  40^  (1). 

Pour  mon  compte  personnel,  je  n'accorde  qu'une  confiance 
limitée  à  l'irrigation  continue  appliquée  au  traitement  de 
l'infection  puerpérale.  D'une  part,  en  effet,  il  est  impossible 
d'employer  pour  cette  irrigation  un  liquide  réellement  anti- 
septique, par  crainte  d'intoxication,  et  à  cause  de  la  cuisson 
que  ce  liquide  détermine.  D'autre  part,  au  bout  de  peu  de  temps, 

11  se  produit  dans  l'utérus  une  sorte  de  rigole  que  le  liquide 
suit  de  préférence,  et  au  niveau  de  laquelle  se  fait  seul  le 
lavage,  le  reste  delà  cavité  utérine  n'étant  pas  irrigué;  il  est 
vrai  qu'on  peut,  de  temps  à  autre,  augmenter  le  débit  du 

(1)  Vaenifr.  L'infection  puerpérale.  lîpvne  i^ratiqur  (l'obstétrique.  Janvier 
]89(),  p.  25. 
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liquide  et  celui-ci  fait  alors  irruption  dans  la  cavité  utérine  qu'il 
lave  tout  entière. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'irrigation  continue  peut  rendre  des  ser- 
vices, mais  je  crois  que  les  injections  intra-utérines  intermit- 
tentes, faites  avec  un  liquide  antiseptique  puissant,  lui  sont 
encore  supérieures. 

Indications  des  injections  intra-utérines.  —  Je  vous  ai 
déjà  dit  (voyez  p.  420;  que,  chez  toutes  nos  accouchées,  aussi- 
tôt après  la  délivrance,  je  fais  faire,  dans  un  but  prophylac- 
tic[ue,  une  injection  intra-utérine  antiseptique.  Je  considère,  en 
effet,  cette  injection  comme  très  utile  chez  les  femmes  dont  le 
travail  n'a  rien  présenté  de  particulier,  mais  je  la  regarde 
comme  indispensable  chez  celles  dont  Faccouchement  n'a  pas 
été  absolument  physiologique,  et  ces  dernières  peuvent  être 
rangées  dans  deux  groupes  distincts. 

Dans  le  premier  groupe,  rentrent  les  femmes  chez  lesquelles 
un  certain  degré  d'infection  s'est  déjà  établi  pendant  le  tra- 
vail, comme  c'est  le  cas  dans  les  circonstances  suivantes  : 
liquide  amniotique  fétide,  fœtus  putréfié,  fièvre  et  mauvais 
état  général  résultant  du  surmenage  qui  accompagne  un  tra- 
vail long  et  difficile,  etc.  Dans  le  second  groupe,  les  accou- 
chées ne  présentent  pas  d'infection,  mais  celle-ci  est  fort  à 
craindre  pour  peu  que  les  précautions  d'asepsie  et  d'antisepsie 
n'aient  pas  été  prises  avec  rigueur  ;  il  en  est  ainsi,  par 
exemple,  quand  le  fœtus  est  macéré,  ou  qu'il  reste  dans 
futérus  des  débris  de  membranes,  mais  surtout  lorsqu'on  a 
été  obligé  de  pénétrer  avec  la  main  ou  un  instrument  dans 
l'utérus  pour  extraire  le  fœtus  ou  le  délivre.  Dans  tous  ces 
cas,  l'injection  intra-utérine  antiseptique  est  absolument  né- 
cessaire; grâce  à  elle,  on  débarrasse  l'utérus  non  seulement 
des  corps  étrangers,  mais  encore  des  microbes  de  tous  genres 
qui  en  tapissent  quelquefois  la  muqueuse,  et  on  évite  ainsi 
bien  des  infections  puerpérales.  Les  bienfaits  de  ces  injec- 
tions véritablement  curatives,  sont  surtout  manifestes  chez 
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les  femmes  qui  accouchent  de  fœtus  putréfiés  après  un  tra- 
vail pénible  et  prolongé  :  autrefois,  ces  femmes  étaient,  pour 
ainsi  dire,  vouées  à  la  fièvre  putride  ou  à  la  fièvre  puerpérale 
qui  entraînait  souvent  leur  mort  ;  aujourd'hui  au  contraire, 
elles  se  rétablissent,  en  général,  très  bien  et  très  vite,  ainsi 
que  vous  avez  souvent  Toccasion  de  le  constater  ici. 

Mais  dans  les  suites  de  couches,  les  injections  ne  seront 
pratiquées  que  d'après  des  indications  bien  définies,  dont  la 
plus  importante,  je  dirais  volontiers  la  seule,  est  fournie  par 
l'élévation  de  la  température  du  corps.  C'est  ainsi  qu'à  la 
Clinique  je  fais  donner  une  injection  intra-utérine  toutes  les 
fois  que,  chez  une  nouvelle  accouchée,  la  température  axillaire 
atteint  ou  dépasse  38*^. 

Toute  femme,  en  effet,  chez  laquelle  il  se  produit  une  ascen- 
sion de  la  température  au-dessus  de  38^,  surtout  dans  les  cinq 
premiers  jours  qui  suivent  l'accouchement,  doit,  jusqu'à  plus 
ample  informé,  être  considérée  comme  atteinte  de  septicémie 
puerpérale,  que  l'ascension  thermique  soit  ou  non  accompagnée 
de  frissons,  qu'elle  coïncide  ou  non  avec  de  la  fétidité  des 
lochies.  De  plus,  comme  il  est  impossible,  au  début  de  la 
maladie,  de  savoir  d'avance  le  degré  qu'atteindra  l'infection,  et 
de  prévoir  s'il  s'agira  d'une  forme  bénigne  ou  d'une  forme 
grave  de  septicémie  puerpérale,  il  sera  prudent  de  se  conduire 
comme  s'il  s'agissait  d'un  cas  grave  et,  par  conséquent,  il 
faudra,  sans  hésiter  et  sans  perdre  un  instant,  instituer  un 
traitement  local  énergique,  et  agir  activement  sur  l'utérus  qui 
habituellement  est  le  premier  organe  atteint.  Quelquefois 
cependant  le  point  de  départ  de  l'infection  peut  être  une  plaie 
périnéale  ou  vaginale,  mais  il  n'est  pas  absolument  indis- 
pensable de  faire  cette  distinction,  car  en  irriguant  tout  le 
canal  génital,  y  compris  l'utérus,  on  atteindra  le  mal  et  on 
le  guérira. 

Posée  ainsi,  l'indication  des  injections  intra-utérines  post- 
partum  est  très  nette,  mais  un  peu  trop  absolue.  En  effet,  des 
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causes  indépendantes  des  organes  génitaux,  peuvent  produire 
de  la  fièvre,  telles  sont,  par  exemple,  la  grippe,  la  fièvre 
typhoïde,  etc.,  qu'on  voit  évoluer  chez  les  nouvelles  accouchées 
comme  chez  toute  femme  en  dehors  de  Fétat  puerpéral,  telles 
sont  encore  les  infections  mammaires  qui  sont  très  fréquentes. 
Il  sera  donc  nécessaire  de  procéder  à  un  examen  approfondi 
de  la  malade  pour  établir  un  diagnostic  exact.  ^lais,  on  ne 
saurait  trop  le  dire  et  le  répéter,  on  a  presque  toujours  affaire, 
dans  ces  conditions,  à  une  infection  d'origine  utérine  ;  aussi, 
dans  le  doute,  il  est  plus  prudent  d'instituer  un  traitement 
local  que  de  se  borner  à  l'expectation.  Mieux  vaut,  en  effet, 
pratiquer  une  injection  intra-utérine  inutile,  ce  qui  est  inof- 
fensif, que  de  s'exposer  à  laisser  le  mal  gagner  en  profondeur 
et  en  étendue,  et  risquer  par  conséquent  de  n'intervenir  qu'une 
fois  que  l'infection  se  sera  généralisée  et  qu'elle  sera  peut-être 
alors  au-dessus  des  ressources  de  l'art.  Jamais,  pour  mon 
compte  personnel,  je  n'ai  eu  à  me  repentir  d'avoir  fait  une 
injection  intra-utérine  qui,  à  la  rigueur,  eut  pu  être  différée, 
mais  j'ai  eu  quelquefois  à  regretter  de  n'avoir  pas  agi  assez  tôt. 

A  la  Clinique,  nous  donnons  donc  uno  injection  intra-utérine 
à  toute  accouchée  dont  la  température  atteint  ou  dépasse  38*^  ; 
mais  la  nécessité  de  l'injection  est  d'autant  plus  impérieuse 
que  la  fièvre  se  produit  à  une  époque  plus  voisine  de  l'accou- 
chement, car,  vous  vous  rappelez  que  la  septicémie  qui  débute 
de  bonne  heure  est  la  plus  grave. 

Si  la  température  tombe  définitivement  après  une  première 
injection  intra-utérine,  on  ne  la  renouvelle  pas;  mais  si  le 
thermomètre  remonte,  on  fait  une  seconde,  puis  une  troisième 
injection  etainsi  de  suite,  en  se  guidant  toujours  sur  les  rensei- 
gnements fournis  par  la  température  qui,  mieux  que  tout 
autre  signe,  indique  la  persistance  de  Finfection.  Dans  les  cas 
très  graves,  les  injections  seront  renouvelées  tous  les  jours  et 
même  on  en  pratiquera  quotidiennement  deux  ou  trois  :  on 
peut  arriver  ainsi  à  un  nombre  considérable  d'injections.  Il 
n'est  pas  rare,  par  conséquent,  de  faire  dix  ou  douze  injections 
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clans  le  cours  d'une  fièvre  puerpérale  ;  on  en  donne  quelque- 
fois beaucoup  plus. 

Ma  pratique  est  donc  absolument  différente  de  celle  de  cer- 
tains accoucheurs,  Kehrer  (1)  et  Fehling  (2)  en  particulier,  qui, 
en  présence  d'une  septicémie  puerpérale,  ne  font  qu'une  ou 
deux  injections  intra-utérines.  Ils  pensent  que  si  la  tempé- 
rature remonte  après  une  ou  deux  injections  intra-utérines 
antiseptiques,  cela  signifie  que  l'infection  est  généralisée  à 
toute  l'économie,  et  que  le  traitement  local  ne  peut  plus  avoir 
d'effet  utile.  Mais  ce  sont  là  des  vues  théoriques.  L'observation 
attentiA^e  m'a  démontré,  au  contraire,  que  la  répétition  des 
injections  intra-utérines  suffit  le  plus  souvent  à  faire  dispa- 
raître les  accidents  généraux;  aussi,  je  reste  partisan  des 
injections  intra-utérines  répétées  fréquemment  pendant  toute 
la  durée  de  l'état  infectieux,  et  je  suis  convaincu  que,  grâce 
au  traitement  par  les  injections  intra-utérines  antiseptiques 
répétées,  j'ai  pu  sauver  nombre  de  femmes  qui,  sans  elles, 
eussent  fatalement  succombé. 

A  en  croire  quelques  accoucheurs,  il  semblerait  que  l'injec- 
tion intra-utérine  est  une  opération  hérissée  de  difficultés  et  de 
dangers  de  toutes  sortes,  et  on  comprend  alors  pourquoi  ils 
s'efforcent  d'en  restreindre  au  minimum  les  indications.  Mais 
ces  craintes  sont  sinon  chimériques,  du  moins  excessives. 
Certes,  il  faut  de  l'adresse  et  de  l'attention  pour  bien  faire 
une  injection  intra-utérine,  mais  tout  médecin  instruit  en 
est  capable. 

De  plus,  les  accidents  causés  par  les  injections  intra-uté- 
rines sont,  en  réalité,  infiniment  plus  rares  qu'on  ne  serait 
porté  à  le  penser  d'après  le  nombre  considérable  des  travaux 
consacrés  à  leur  étude;  en  tout  cas,  ils  ne  peuvent  être  mis 
en  parallèle  avec  les  bienfaits  de  ces  injections. 

On  a  dit  encore  que  les  injections  utérines  étaient  désa- 

(1)  Kehrer.  Mûller's  Handhuch  der  GehurtsliUlfc,  1889,  t.  III,  p.  340. 

(2)  Fehling.  Ble  Physiologie  und  PatJiologie  des  Woclienhettes.  Stuttgart, 
]890,  in-8°,  p.  89. 
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gréables  aux  malades,  que  celles-ci  les  redoutaient  et  s'y 
prêtaient  de  mauvaise  grâce;  c'est  une  erreur.  On  observe  au 
contraire,  et  M.  Fontaine  a  signalé  le  fait  dans  sa  thèse,  que 
les  femmes  éprouvent,  immédiatement  après  chaque  injection, 
un  sentiment  de  bien-être  et  de  soulagement.  Aussi,  réclament- 
elles  souvent  spontanément  de  nouvelles  injections  intra-uté- 
rines. J'ai  insisté  à  mon  tour  sur  ce  sujet,  en  1884,  dans  ma 
leçon  inaugurale  à  la  Faculté,  et  j'ai  rapporté  l'histoire  d'une 
de  mes  clientes  de  la  ville,  à  laquelle  je  fus  obligé,  le  douzième 
jour  des  couches,  de  pratiquer  une  injection  intra-utérine. 
L'injection  avait  été  faite  avec  la  solution  de  sublimé  à  i  p.  2000, 
et  elle  n'était  pas  plutôt  terminée  que  ma  cliente  s'écria  :  «  Vous 
«  ne  sauriez  croire.  Monsieur  Tarnier,  quel  bien-être  extraor- 
«  dinaire  je  ressens,  w 

Les  injections  intra-utérines  deviennent  moins  utiles,  quand, 
avec  les  progrès  de  Tinfection,  il  s'est  développé  une  localisa- 
tion inflammatoire  en  dehors  de  l'utérus  ;  on  les  a  même 
accusées  d'aggraver  parfois  la  situation,  en  imprimant  à 
l'utérus  quelques  mouvements  qui  communiqueraient  à  Tex- 
sudat  inflammatoire  un  ébranlement  nuisible.  Cependant,  je 
crois  que  les  injections  intra-utérines  sont  encore  indiquées, 
même  dans  ces  cas,  surtout  lorsque  les  lochies  sont  abon- 
dantes, sanieuses  ou  purulentes  et  fétides,  ce  qui  indique  qu'il 
reste  dans  l'utérus  des  débris  organiques  en  voie  de  décom- 
position dont  il  est  utile  de  débarrasser  la  malade,  pour  faire 
disparaître  un  foyer  puissant  d'infection. 

En  terminant,  je  ne  puis  vous  donner  de  meilleure  preuve  de 
l'utilité  des  injections  intra-utérines  des  suites  de  couches, 
qu'en  vous  disant  que,  dans  mon  service  où  nous  y  avons 
souvent  recours,  nous  n'avons  presque  plus  de  mortalité  par 
infection  et  que  la  morbidité  même  y  est  très  faible.  Aussi 
sommes-nous  étonnés  quand  survient  par  hasard  une  septi- 
cémie, et  nous  faisons  alors  une  enquête  minutieuse  pour 
rechercher  si  quelque  faute  a  été  commise.  Ici,  les  maladies 
puerpérales  sont  donc  extrêmement  rares,  et  pourtant  que  de 
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femmes,  déjà  infectées,  nous  viennent  du  dehors,  et  chez 
lesquelles  on  s'est  évertué  à  terminer  l'accouchement  par  des 
manœuvres  qui  ne  sont  pas  toujours  inoffensives!  11  est  même 
surprenant  que,  dans  un  service  comme  celui  de  la  Clinique 
où  les  cas  de  dystocie  grave  abondent,  où  tant  d'étudiants  et 
d'élèves  sages-femmes  sont  appelés  à  faire  des  accouche- 
ments, nous  ayons  un  état  sanitaire  aussi  satisfaisant. 

Ces  heureux  résultats,  nous  les  devons  à  l'antisepsie  : 
d'abord  à  l'antisepsie  préventive  ou  asepsie,  et  ensuite  à  Fan- 
tisepsie  curative,en  tête  de  laquelle  je  place  les  injections 
intra-utérines  qui,  pratiquées  en  temps  opportun  pendant  les 
suites  de  couches,  jugulent,  dès  son  apparition,  Tinfection 
puerpérale.  Mais  aussi  nous  ne  nous  attardons  pas  dans  une 
expectation  qui  serait  dangereuse  ;  nous  agissons  dès  que 
Findication  est  posée.  Mieux  vaut,  je  le  répète  encore  une 
fois,  faire  une  injection  intra-utérine  inutile  qu'une  injection 
trop  tardive.  Ici,  comme  à  la  guerre,  il  ne  faut  pas  se  laisser 
gagner  de  vitesse  par  l'ennemi. 

Intoxications  lentes  consécutives  aux  injections  intra- 
utérines  antiseptiques.  —  J'ai  déjà  parlé  de  ces  intoxications 
à  propos  des  antiseptiques,  c'est  pourquoi  je  n'y  consacrerai 
ici  que  quelques  mots. 

11  est  évident  que  s'il  reste  dans  l'utérus,  après  une  injec- 
tion intra-utérine,  une  partie  du  liquide  antiseptique  injecté, 
ce  liquide  est  susceptible  d'être  absorbé^  et  que  cette  absorp- 
tion est  dangereuse,  si  l'antiseptique  employé  est  toxique. 
C'est  ainsi,  du  reste,  qu'on  a  expliqué  la  plupart  des  intoxi- 
cations graves  survenues  à  la  suite  des  injections  intra- 
utérines  de  sublimé.  On  a  dit  que  le  liquide  est  absorbé 
pendant  Tirrigation,  surtout  si  celle-ci  est  de  longue  durée,  et 
que  l'absorption  du  sel  mercuriel  se  poursuit  encore  aux 
dépens  du  liquide  qui  séjourne  dans  les  organes  génitaux  une 
fois  l'injection  terminée  {^o'^^ez  Intoxication  par  le  sublimé, 
p.  218). 
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Aussi  a-t-on  donné  avec  raison  le  conseil,  toutes  les  fois 
qu'on  vient  de  pratiquer  une  injection  intra-utérine  avec  un 
antiseptique  toxique,  de  terminer  l'opération  en  faisant  passer 
dans  Tutérus  une  certaine  quantité  d'eau  bouillie  ou  de 
solution  d'acide  borique,  afin  d'entraîner  l'antiseptique  toxique 
resté  libre  dans  les  organes  génitaux.  De  plus,  je  vous  ai  surtout 
recommandé  de  ne  jamais  faire  d'injection  intra-utérine  avec 
les  sels  mercuriels,  lorsqu'il  reste  dans  la  cavité  utérine  des 
débris  placentaires  ou  des  lambeaux  de  membranes,  car  ces 
corps  étrangers  agissent  à  la  façon  d'épongés  qui  retiennent 
le  liquide  injecté. 

La  réalité  de  cette  absorption  et  de  cette  intoxication  lentes 
est  certaine,  car  on  en  a  observé  des  exemples  à  la  suite  de 
simples  injections  vaginales  répétées,  ou  encore  consécutive- 
ment à  l'application,  sur  des  plaies  étendues,  de  compresses 
trempées  dans  des  solutions  antiseptiques  toxiques.  Néanmoins, 
je  crois  que  lorsqu'il  s'agit  d'injections  intra-utérines,  le  passage 
direct  du  liquide  antiseptique  dans  les  veines  est  bien  plus 
redoutable  que  Tabsorption  lente  des  quelques  grammes  de 
liquide  qui  restent  dans  les  organes  génitaux.  Les  intoxica- 
tions lentes  seraient  dues,  selon  moi,  soit  à  ce  que  l'antisep- 
tique employé  ne  produit  pas  d'accidents  rapides  (sublimé), 
soit  à  ce  que  la  quantité  d'antiseptique  passée  dans  les  veines 
est  faible  ou  en  tous  cas  insuffisante  pour  déterminer  certains 
accidents  immédiats  dont  je  vais  m'occuper  maintenant. 

Accidents  immédiats  causés  par  les  injections  intra-uté- 
rines antiseptiques.  —  Les  injections  intra-utérines  donnent 
quelquefois  lieu  à  des  accidents  immédiats  dont  la  physionomie 
et  la  gravité  sont  très  variables,  et  dont  Tinterprétation  est 
encore  un  sujet  de  discussion  entre  les  accoucheurs. 

D'après  leurs  caractères  cliniques,  ces  accidents  immédiats 
peuvent  être  rangés  dans  les  cinq  classes  suivantes  : 

Hémorrhagies  ; 

Perforation  de  Tutérus  ; 
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Frisson,  fièvre  ; 

Contractions  spasmodiques  et  douloureuses  de  Tutérus  ; 
péritonisme  ; 

Accidents  nerveux  :  dyspnée,  convulsions,  lipothymies,  syn- 
cope, mort  rapide,  mort  subite  ; 

Je  crois  que  cette  classification  essentiellement  clinique  est 
préférable  à  celles  dans  lesquelles  on  confond  les  accidents  avec 
le  mécanisme  de  leur  production. 

A.  Hémorrliagies.  —  Pendant  les  injections  intra-utérines 
ou  immédiatement  après  elles,  il  se  produit  quelquefois  des 
hémorrliagies  dont  Fabondance  est  très  variable,  mais  qui 
sont  rarement  inquiétantes  ;  elles  s'obserA^ent  surtout  dans  les 
premiers  jours  qui  suivent  Faccouchement.  Tantôt  Thémor- 
rhagie  est  le  seul  phénomène  anormal  observé  :  il  s'échappe 
alors  des  organes  génitaux  un  liquide  plus  ou  moins  fortement 
coloré  en  rouge  par  du  sang,  ou  bien,  si  on  suspend  l'injec- 
tion, il  s'écoule  du  sang  pur  qui  entraîne  assez  souvent  avec 
lui  des  caillots  ;  tantôt,  Thémorrhagie  s'accompagne  d'accidents 
variables  et  principalement  de  convulsions  épileptiformes. 
J'aurai  du  reste  à  vous  décrire  ces^dernières. 

Le  plus  ordinairement,  ces  hémorrliagies  sont  dues  à  ce  que 
le  bec  de  la  sonde  a  lésé  la  muqueuse  utérine  ou  détaché  quelque 
caillot  qui  bouchait  une  veine  au  niveau  de  la  surface  d'in- 
sertion placentaire  ;  mais  le  liquide  deTinjection,  s'il  est  projeté 
dans  l'utérus  avec  une  trop  grande  force,  est  également  capa- 
ble de  produire  les  mêmes  accidents.  Ces  hémorrliagies  peu- 
vent aussi,  par  exception,  être  consécutives  au  décollement 
d'un  cotylédon  placentaire  retenu  dans  la  cavité  utérine  et 
détaché  par  la  canule,  ainsi  que  nous  en  avons  observé  un  cas. 

Lorsqu'il  se  produit  une  liémorrhagie  abondante,  le  meilleur 
moyen  de  l'arrêter,  c'est  d'injecter  dans  l'utérus  un  liquide 
très  chaud  ;  si  cela  ne  suffit  pas,  le  tamponnement  vaginal, 
et  même  le  tamponnement  utérin  à  la  gaze  iodoformée,  seront 
indiqués. 
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B.  Perforation  de  V utérus.  —  La  perforation  de  l'utérus 
est  un  accident  des  plus  graves,  qui  se  termine  ordinairement 
par  la  mort  ;  fort  heureusement  cet  accident  esttrès  rare,  et  peut 
être  évité  sûrement  si  l'on  procède  avec  douceur  et  lenteur, 
en  guidant  la  sonde  avec  les  doigts  comme  je  vous  l'ai 
indiqué.  11  faut  vous  rappeler  que  l'introduction  de  la  sonde 
intra-utérine  est  un  véritable  catliétérisme  qu'il  est  nécessaire 
d'exécuter  sans  violence,  en  tournant  les  obstacles  qui  se 
rencontrent,  au  lieu  de  les  forcer.  A  un  opérateur  instruit 
et  attentif,  il  n'arrivera  donc  jamais  de  perforer  l'utérus, 
même  dans  les  cas  de  métrite,  alors  que  la  paroi  utérine  est 
ramollie  et  friable. 

M.  Jasinski  rapporte  dans  sa  thèse  une  observation  de 
perforation  de  Tutérus  produite  pendant  l'introduction  d'une 
sonde  intra-utérine  ^i;.  mais  dans  ce  cas  la  canule  est  venue 
buter  contre  l'orifice  interne  rétracté,  et  l'opérateur,  encore 
inexpérimenté,  ayant  poussé  la  canule  brusquement,  l'extré- 
mité de  celle-ci  a  Q-lissé  au-dessous  et  en  arrière  de  Torifice 
interne,  et  a  traversé  la  paroi  postérieure  du  col  utérin  et  le 
péritoine  du  cul-de-sac  de  Douglas. 

C.  Frisson,  fièvre.  —  Les  frissons  et  la  fièvre  sont  les 
accidents  qu'on  observe  le  plus  souvent  à  la  suite  des  injec- 
tions ou  des  irrigations  intra-utérines. 

Yoici  comment  en  général  les  choses  se  passent  :  l'injection 
intra-utérine  n'ayant  rien  présenté  de  particulier,  et  la  malade 
chez  laquelle  elle  vient  d'être  pratiquée  se  trouvant  en  bon 
état,  brusquement,  quelques  minutes  ou  une  demi-heure  après 
l'injection,  il  survient  un  frisson  violent.  Le  tremblement  agite 
les  membres  et  le  tronc,  les  dents  claquent  ;  la  face  est  grippée, 
les  extrémités  sont  froides,  le  pouls  devient  petit  et  accéléré  ;  en 
même  temps  la  température  s'élève  de  deux  ou  trois  degrés  ; 
en  somme,  le  tableau  est  celui  du  frisson  de  la  lièvre  inter- 

(1)  Jasinski.  Des  injections  intra-utérines  dans  l'infection  vuerpérale.  Thèse 
de  Paris,  1889,  p.  42. 
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mittente.  Après  une  durée  d'un  quart  d'heure  ou  d'une  demi- 
heure,  le  frisson  cesse  et  fait  place  à  un  stade  de  chaleur,  suivi 
de  sueurs,  pendant  lequel  la  température  reste  élevée  ;  mais  la 
défervescence  se  produit  presque  toujours  au  bout  de  quatre 
à  six  heures  environ.  Les  accès  peuvent  se  renouveler  avec  la 
même  intensité  après  chaque  injection  intra-utérine,  mais  ce 
n'est  pas  constant.  Quelquefois  le  frisson  manque  et  on  n'ob- 
serve après  rinjection  que  de  Télévation  de  température.  Chose 
curieuse  et  bien  difficile  à  expliquer  :  chez  certaines  femmes, 
la  fièvre  persiste  tant  qu'on  fait  des  injections,  et  cesse  dès 
qu'on  les  suspend.  C'est  un  fait  qui  a  été  bien  mis  en  lumière 
par  M.  Lucas-Championnière  (1). 

Ces  accidents  sont  indépendants  du  liquide  injecté,  car  on 
les  a  observés  avec  tous  les  antiseptiques.  Pour  les  interpréter, 
on  a  invoqué  deux  explications  :  les  uns  pensent  qu'il  s'agit 
d'accidents  septiques,  les  autres,  d'accidents  nerveux  d'ordre 
réflexe.  La  première  explication  est  plus  vraisemblable,  car  il 
ne  paraît  guère  admissible  qu'on  puisse  attribuer  pareille  éléva- 
tion de  la  température  à  des  phénomènes  purement  nerveux. 
Quoi  qu'il  en  soit,  les  frissons  et  la  fièvre  qui  suivent  les  injec- 
tions intra-utérines  ne  présentent  en  général  pas  de  gravité, 
et  la  possibilité  de  leur  apparition  ne  fournit  pas  un  argument 
suffisant  pour  limiter  les  indications  des  injections  intra-uté- 
rines. 

On  a  pensé  que,  dans  certains  cas,  les  frissons  consécutifs 
aux  injections  intra-utérines  étaient  dus  à  une  inoculation 
de  l'utérus  produite  parla  sonde  qui  aurait  entraîné,  jusque 
dans  la  matrice,  des  produits  septiques  ramassés  au  niveau 
de  la  vulve,  du  vagin  ou  du  col  :  de  là,  la  recommandation  de 
toujours  faire  précéder  l'injection  intra-utérine  d'une  toilette 
vulvaire  et  d'une  injection  vaginale  antiseptiques,  ainsi  que  je 
vous  l'ai  déjà  dit  à  plusieurs  reprises.  Toujours  est-il  que 
Dôderlein  n'aurait  plus  observé  de  frissons  après  les  injections 


(1)  Labesque.  Essai  sur  les  moyens  antiseptiques.  Th.  de  Paris,  1880. 
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intra-utérines,  depuis  qu'il  prend  la  précaution  de  ne  les  faire 
qu'après  avoir  mis  le  col  de  l'utérus  à  nu  avec  le  spéculum,  et 
qu'après  avoir  désinfecté  soigneusement  le  canal  cervical  (1). 

D.  Contractions  spasmodiques  et  douloureuses  de  V utérus  ; 
péritonisnie.  —  Ces  phénomènes  douloureux  débutent  parfois 
avant  l'injection  proprement  dite,  dès  l'introduction  de  la 
canule  dans  l'utérus;  d'autres  fois,  ils  apparaissent  dans  le 
cours  de  Tinjection  ou  très  peu  de  temps  après.  Les  femmes 
éprouvent  des  douleurs  violentes  à  la  région  hypogastrique, 
avec  irradiations  dans  le  ventre,  les  reins,  les  aines,  les  cuisses. 
Quelquefois  la  douleur  est  si  aiguë  que  la  malade  pousse  un 
cri;  le  plus  souvent,  l'intensité  en  est  moindre,  et  ces  douleurs 
ressemblent  à  celles  du  travail  ou  aux  tranchées  utérines;  de 
fait,  au  moment  où  elles  se  produisent,  l'utérus  contracté  forme 
un  globe  dur,  saillant  à  l'hypogastre.  Ces  coliques  durent  de 
quelques  minutes  à  quelques  heures  ;  on  lesavues  seprolong*er 
un  jour  et  même  deux  jours. 

Il  est  probable  que  ces  douleurs  sont  dues  à  l'irritation  de 
l'utérus,  soit  par  la  canule  qui  a  pénétré  difficilement  et  a 
forcé  en  quelque  sorte  l'orifice  interne,  soit  par  le  choc  ou  seule- 
ment le  contact  du  liquide  de  l'injection,  soit  encore  par  la 
distension  de  l'utérus  produite  par  l'accumulation  du  liquide 
dans  la  cavité  utérine,  lorsque  le  col  se  resserre  sur  la  canule 
et  s'oppose  au  retour  de  ce  liquide.  Quelquefois  même,  on  peut 
invoquer  l'action  de  la  température,  trop  basse  ou  trop  élevée, 
de  l'injection.  Pour  l'une  ou  l'autre  de  ces  causes,  l'utérus  se 
contracte  spasmodiquement,  ainsi  que  le  démontre  la  dureté 
ligneuse  de  l'organe,  et  ce  spasme,  analogue  à  une  crampe, 
s'accompagne  de  douleurs  comme  les  tranchées  utérines  qu'on 
observe  si  souvent  chez  les  multipares  après  l'accouchement. 

Il  est  des  cas  où  les  coliques  utérines  et  les  irradiations 
douloureuses  dans  le  bas-ventre  sont  à  ce  point  intenses  qu'on 

(1)  DôDERLEiN.  KUnisches  und  bakteriologisches  ûber  eine  Puerperalfieber- 
Epidvmie.  ^?r7i?v  /.  GyndTi.,\^^\,t.  XL,  p.  99. 
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croit  assister  au  début  d'une  péritonite  ;  l'erreur  est  d'autant  plus 
excusable  qu'il  peut  encore  survenir  des  nausées  et  des  vomis- 
sements, que  la  face  devient  grippée  et  le  pouls  petit.  Toutefois, 
l'hésitation  dans  le  diagnostic  ne  saurait  être  de  longue  durée, 
car  la  température  du  corps  ne  monte  pas  ;  du  reste,  les 
accidents  ne  tardent  pas  à  disparaître  sous  l'influence  d'une 
piqûre  de  morphine. 

Aux  douleurs  peuvent  encore  succéder  d'autres  accidents 
nerveux,  tels  que  convulsions,  lipothymies  et  syncopes,  dont 
je  vais  maintenant  vous  parler. 

1^.  Accidents  nerveux  :  dyspnée^  convulsions^  lipothymies^ 
syncope,  mort  rapide^  mort  subite.  —  Dans  le  cours 
d'une  injection  intra-utérine,  il  arrive  parfois  que  les  femmes 
sont  prises  d'accidents  qui  consistent  en  malaise  profond,  état 
syncopal,  convulsions,  embarras  de  la  respiration,  cyanose, 
et  même  mort  rapide  ou  mort  subite. 

Voici  comment  les  choses  se  passent  en  général  :  Pendant 
qu'on  pratique  l'injection,  et  souvent  dès  le  début  de  celle-ci, 
la  malade  éprouve  un  malaise  général,  ressent  dans  le  ventre 
une  douleur  plus  ou  moins  vive  qui  lui  fait  quelquefois  pousser 
un  cri  ;  il  lui  semble  parfois  que  du  liquide  lui  pénètre  dans  le 
corps.  Puis  les  traits  se  contractent,  le  visage  pâlit  et  se 
recouvre  d'une  sueur  froide;  chez  d'autres,  au  contraire,  la 
face  se  congestionne,  devient  violacée,  gonflée,  la  vue  se  trouble, 
les  yeux  saillants  s'ouvrent  largement,  la  respiration  s'embar- 
rasse, de  gros  râles  se  font  entendre.  Le  pouls  est  faible  et 
souvent  même  imperceptible.  A  peine  la  malade  a-t-elle  le 
temps  et  la  force  d'accuser  l'angoisse  qu'elle  éprouve  et  la  gêne 
qu'elle  ressent  dans  la  région  précordiale,  de  signaler  des 
éblouissements  et  du  vertige,  qu'aussitôt  elle  perd  connais- 
sance, et  que  son  corps  tout  entier  est  secoué  par  des  con- 
vulsions sans  analogie  d'ailleurs  avec  celles  de  l'éclampsie. 
Dans  quelques  cas,  l'état  est  tellement  grave  que  la  mort  semble 
imminente  et  que  la  malade  paraît  à  l'agonie. 
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Si  on  suspend  Tinjection  dès  le  début  des  accidents,  on 
voit  au  bout  d'un  certain  temps  l'embarras  de  la  respiration 
diminuer,  puis  disparaître,  la  cyanose  de  la  face  se  dissiper  à 
son  tour,  les  convulsions  etl'agitation  cesser.  Le  retour  à  l'état 
normal  peut  être  complet  au  bout  de  quelques  minutes,  d'un 
quart  d'heure  ou  d'une  demi-heure,  mais  il  n'est  pas  rare  que 
la  perte  de  connaissance  dure  plusieurs  heures.  D'autres 
fois,  les  symptômes  sont  encore  plus  graves  :  alors  la  perte 
de  connaissance  fait  place  au  coma  et  la  femme  finit  par 
succomber  ;  il  peut  même  arriver  que  la  mort  survienne  en 
quelques  instants,  presque  subitement,  par  conséquent.  En 
définitive,  ces  accidents  peuvent  se  terminer  de  trois  façons 
différentes  :  par  la  guérison,  la  mort  rapide,  la  mort  subite. 

Si,  dès  le  début  de  l'injection,  on  maintient  la  main  sur  le 
fond  de  l'utérus,  on  constate  ordinairement  que  cet  organe  se 
contracte  au  moment  où  les  accidents  se  produisent,  et  qu'il 
donne  à  la  main  la  sensation  d'un  globe  dur  et  rétracté.  On 
constate  aussi  que  l'écoulement  du  liquide  au  dehors  s'arrête 
au  même  moment.  C'est  pour  ce  motif  que,  toutes  les  fois 
qu'on  perçoit  une  contraction  de  l'utérus  dans  le  cours  d'une 
injection  intra-utérine,  il  faut  immédiatement  suspendre  l'ar- 
rivée du  liquide,  non  pas  en  fermant  le  tuyau  de  caoutchouc, 
mais  en  abaissant  l'injecteur  au  niveau  du  plan  du  lit  ou 
même  plus  bas  encore.  De  la  sorte,  non  seulement  le  liquide 
contenu  dans  l'utérus  trouve  une  voie  d'échappement  du  côté 
de  l'injecteur,  mais  encore  il  est,  pour  ainsi  dire,  aspiré 
vers  ce  dernier,  si  on  a  suffisamment  abaissé  le  réservoir. 

Pour  expliquer  la  production  de  ces  accidents  nerveux,  on  a 
invoqué  successivement  : 
L'inhibition  ; 

Le  relliix  du  liquide  dans  le  péritoine  par  les  trompes  ; 
L'introduction  de  l'air  dans  les  veines; 

L'action  toxique  du  liquide  injecté,  consécutive  à  son  irrup- 
tion dans  les  sinus  utérins  et,  de  là,  dans  le  torrent  circulatoire. 
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1*^  Inhibition.  —  Sous  le  nom  d'inhibition,  on  désigne,  vous 
le  savez,  certains  troubles  du  système  nerveux  dont  les  fonc- 
tions sont  brusquement  amoindries  ou  suspendues  par  suite 
d'une  action  réflexe  ;  telle  est,  par  exemple,  l'action  d'arrêt 
produite  sur  le  cœur  par  l'excitation  du  pneumogastrique. 

Gomme  tout  réflexe,  l'inhibition  exige  la  réunion  des  trois 
conditions  suivantes  :  une  excitation  en  un  point  quelconque 
de  l'organisme  ;  la  transmission  de  cette  excitation  à  un  centre 
nerveux  ;  son  transfert  à  l'organe  ou  à  l'appareil  où  se  pro- 
duit le  phénomène  d'arrêt.  Or,  il  est  possible  que  l'utérus 
soit  le  point  de  départ  d'un  réflexe  agissant,  par  l'intermé- 
diaire du  bulbe,  sur  le  cœur  et  l'appareil  respiratoire  (i),  et 
qu'il  en  résulte  des  phénomènes  d'arrêt,  analogues  à  ceux 
qui  ont  été  étudiés  par  M.  François-Franck  (2). 

Déjà,  le  cathétérisme  de  l'utérus,  pratiqué  en  dehors  de  la 
grossesse  et  de  l'état  puerpéral,  détermine  quelquefois  des 
malaises,  de  Tangoisse,  des  troubles  de  la  vue,  et  une  ten- 
dance à  la  lipothymie  et  à  la  syncope.  Il  s'agit  évidemment 
là  de  phénomènes  réflexes  partant  de  l'utérus. 

Du  reste,  des  phénomènes  graves  peuvent  encore  se  produire 
à  la  suite  d'instillations  de  quelques  gouttes  de  liquide  dans 
l'utérus,  comme  j'en  ai  observé  un  cas  dans  des  circonstances 
que  je  n'oublierai  jamais.  Chez  une  malade  que  je  soignais 
pour  une  métrite,  j'instillai  un  jour,  dans  la  cavité  utérine, 
avec  une  sonde  de  petit  diamètre,  doucement  et  avec  les 
plus  grandes  précautions,  trois  gouttes  d'une  solution  de 
nitrate  d'argent.  L'opération  se  ht  sans  la  moindre  difliculté, 
et  cependant,  à  peine  les  trois  gouttes  furent-elles  injec-" 
tées,  que  la  femme  accusa  une  vive  douleur  dans  le  ventre, 
pâlit,  se  refroidit,  se  sentit  défaillir,  et  tomba  dans  un  état 
de  faiblesse  syncopale  qui  m'inspira  les  plus  vives  inquié- 

(1)  BoNVALOT.  De  la  mort  suMte.  Phénomènes  (l'inhibition  ayant  pour  point 
de  départ  l'utérus.  Thèse  de  Paris,  1892. 

(2)  François-B'eanck.  Recherches  sur  le  mécanisme  des  accidents  cardiaques 
causés  par  lesimpressions  douloureuses.  Gaz.  hehdoni.  de  méd.et  de  chir.,  187G,p.773^ 
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tudes  et  se  prolongea  plusieurs  heures.  J'avais  pratiqué 
l'injection  à  dix  heures  du  matin,  et  à  six  heures  du  soir  j'étais 
encore  auprès  de  la  malade  ;  à  ce  moment  enfin,  tous  les  acci- 
dents avaient  progressivement  disparu,  et  le  lendemain  cette 
dame  était  en  excellent  état  ;  elle  se  rétablit  ensuite  sans  inci- 
dents. 

Ce  que  je  viens  de  dire  des  accidents  nerveux,  survenant  à 
la  suite  des  excitations  portées  dans  la  cavité  utérine  en  dehors 
de  la  grossesse,  peut  évidemment  s'appliquer  aux  injections 
intra-utérines  pratiquées  pendant  la  délivrance  ou  les  suites 
de  couches  ;  ici,  cependant,  il  semble  que  l'irritabilité  de 
l'utérus  est  moins  grande,  et  l'on  pourrait  peut-être  dire  que 
cet  organe  est  devenu  plus  tolérant,  parce  qu'il  a  pris  l'habi- 
tude d'être  excité  par  le  contact  de  Tœuf  et  les  mouvements 
du  fœtus. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  phénomènes  d'inhibition  sont  très  rares 
chez  les  nouvelles  accouchées  ;  je  l'affirme  sans  hésitation,  en 
m'appuyant  sur  les  milliers  d'observations  dans  lesquelles  j'ai 
fait  faire  des  injections  intra-utérines,  et  je  vous  dirai  bientôt 
à  quelle  autre  cause  il  faut  le  plus  souvent,  à  mon  avis,  attri- 
buer les  accidents  que  l'on  observe  quelquefois. 

2^  Refluxdu  liquide  dansle  péritoineparlestrompes. — 
Les  premiers  accidents  que  Ton  observa  en  pratiquant  des 
injections  intra-utérines,  furent  attribués  aupassagedu  liquide 
dans  les  trompes,  et  à  son  irruption  dans  le  péritoine.  Cette 
explication  concordait  assez  bien  avec  les  divers  trouilles 
observés  :  coliques,  nausées  et  vomissements,  frissons,  lipothy- 
mies, douleur  plus  ou  moins  vive  au  niveau  du  fond  de  l'utérus 
et  dans  les  fosses  iliaques,  péritonite  ou  du  moins  péritonisme. 
Cependant,  les  recherches  entreprises  sur  le  cadavre  pour 
vérifier  si  réellement  le  liquide  injecté  dans  la  cavité  utérine 
pouvait  passer  dans  le  péritoine  par  les  trompes,  donnèrent 
des  résultats  négatifs  ou  contradictoires,  que  je  tiens  à  vous 
faire  connaître. 
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Les  premières  expériences  furent  [.faites,  en  1840,  par 
Vidal  (de  Cassis)  qui  venait  de  préconiser  les  injections  intra- 
utérines  iodées  dans  le  traitement  de  quelques  maladies  de  la 
matrice  ;  mais  elles  ne  portèrent  que  sur  des  utérus  recueillis 
en  dehors  de  la  puerpéralité  (1).  Dans  ces  conditions,  le  liquide 
injecté  ne  traversait  que  très  difficilement  les  trompes;  encore 
fallait-il  que  le  museau  de  tanche  fût  très  étroitement  serré  sur 
la  canule  par  une  ligature,  et  que  Finjection  fût  poussée  avec 
force;  quelquefois  même  le  liquide  refluait  plus  facilement  par 
les  veines  utérines  que  par  les  trompes.  Enfin,  quand  le  col 
n'était  pas  fortement  lié  sur  la  canule,  le  liquide  ressortait  par 
le  vagin  sans  jamais  traverser  les  trompes. 

A  la  même  époque,  Hourmann,  médecin  comme  Vidal  (de 
Cassis)  à  Fhopital  de  Lourcine,  commençait  à  peine  une  injec- 
tion intra-utérine  de  feuilles  de  noyer  chez  une  jeune  fille, 
lorsque  celle-ci  poussa  un  cri  aigu,  et  accusa  dans  le  ventre 
une  très  vive  douleur  qui  dura  deux  jours.  Hourmann  mit  la 
douleur  sur  le  compte  d'une  métro-péritonite  causée  par  fir- 
ruption  d'une  certaine  quantité  de  liquide  dans  le  péritoine  (2), 
et  pour  élucider  la  question,  il  entreprit  quelques  expériences 
cadavériques.  Il  fit  pratiquer  des  injections  intra-utérines 
sur  neuf  cadavres  :  or,  huit  fois  le  liquide  injecté  n'arriva 
point  dans  le  péritoine  ;  une  fois  seulement,  on  lui  vit  tra- 
verser immédiatement  la  trompe  (cadavre  d'une  femme  multi- 
pare avec  utérus  et  dépendances  normaux).  Dans  une  de  ces 
expériences,  le  liquide  ne  passa  pas  dans  le  péritoine,  mais,  à 
un  moment  donné,  on  le  vit  pénétrer  dans  une  veine  du  liga- 

(1)  Vidal  (de  Cassis).  Injections  intra-utérines.  Communication  à  l'Académie 
de  médecine.  Gazette  mcdieale,  1840,  p.  445.  —  Essai  sur  un  traitement  métho- 
dique de  quelques  maladies  de  la  matrice  ;  injections  intra-utérines  et  intra- 
vaginales.  (Brochure  de  40  pages.  Paris,  1840.)  Analysé  dans  la  Gazette  médicale, 
1840,  p.  52(5.  —  Lettre  sur  l'emploi  des  injections  intra-utérines.  Gazette 
médicale,  1840,  p.  G32. 

(2)  HOURMAXN.  Note  sur  les  dangers  des  injections  faites  dans  l'utérus.  Expé- 
riences curieuses  pratiquées  à  l'hôpital  de  l'Oursine.  Journal  des  conmissances 
vicdico-chtnn'fi ical es.  juillet  1840,  p.  22. 
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ment  large,  ce  qui  montre,  dit  Hourmann,  la  possibilité  d'un 
nouvel  accident  plus  redoutable  que  le  passage  de  l'injection 
utérine  dans  le  péritoine,  c'est-à-dire  sa  pénétration  dans  le 
système  veineux  hypogastrique. 

Comme  Vidal  (de  Cassis)  objectait  que  ces  dernières  expé- 
riences n'étaient  pas  faites  dans  des  conditions  comparables  à 
celles  que  l'on  rencontre  en  clinique,  Hourmann  entreprit  des 
expériences  nouvelles  dont  il  chargea  M.  Sappey,  qui  était 
alors  son  interne  (1).  Il  se  servit  cette  fois  de  la  canule  et  de 
la  seringue  employées  par  Vidal,  eut  toujours  soin  de  pousser 
le  liquide  avec  lenteur  et  douceur  et  ne  lia  plus  le  col  sur  la 
canule  de  la  seringue.  Onze  expériences  furent  ainsi  faites 
sur  des  utérus  séparés  du  cadavre  et  six  fois  le  liquide  reflua 
par  les  trompes  ;  mais  dans  ces  derniers  cas,  il  s'était  agi 
presque  toujours  de  cols  résistants  qui  d'eux-mêmes  s'appli- 
quaient étroitement  sur  la  canule  de  la  seringue.  Deux  des 
utérus  en  expérience  provenaient  de  femmes  récemment  accou- 
chées et,  ni  dans  l'un  ni  dans  l'autre  cas,  il  n'y  eut  de  reflux 
par  les  trompes. 

11  conclut  de  ses  recherches  que  «  toutes  les  fois  que  la  cavité 
utérine  sera  libre ^  et  que  les  trompes,  exemptes  de  toute  adhé- 
rence et  saines  dans  leurs  parois,  s'y  ouvriront  sans  obstacle, 
l'injection  parvenue  dans  l'utérus  pourra  passer  dans  le  péri- 
toine ». 

A  propos  d'une  discussion  sur  les  injections  utérines  sou- 
levée par  Lenoir  à  la  Société  de  chirurgie,  Danyau  rappela 
qu'il  avait  fait,  en  1840,  quatre  expériences  sur  des  cadavres 
de  femmes  nouvellement  accouchées,  et  qu'il  ne  lui  avait 
jamais  été  possible  de  faire  pénétrer  la  matière  de  l'injection 
dans  les  trompes,  tandis  que  souvent  il  l'avait  vue  refluer 
dans  les  veines  de  l'utérus  (2). 

(1)  Hourmann.  Expériences  nouvelles  sur  l'injection  de  l'utérus.  Journal  des 
connaissances  méd.-Ghirurg.,  octobre  1840,  p.  139. 

(2)  Danyau.  Compte  rendu  de  la  Société  de  chirurgie  du  11  novembre  1846. 
Gazette  des  hôpitaux,  1846,  p.  563.  (Ces  expériences  sont  rapportées,  page  143, 
dans  le  mémoire  de  Hourmann,  cité  plus  haut.) 


654  ANTISEPSIE  PENDANT  LES   SUITES  DE  COUCHES 


Toutes  ces  discussions  eurent  pour  effet  de  discréditer  les 
injections  intra-utérines,  et  les  accoucheurs,  pas  plus  que  les 
gynécologues,  ne  furent  tentés  d'y  avoir  recours.  Gomment,  du 
reste,  auraient-ils  osé  pratiquer  des  injections  intra-utérines 
pendant  les  suites  de  couches,  alors  que,  quelques  années  plus 
tard,  Vidal  (de  Cassis),  le  promoteur  ou  le  vulgarisateur  de 
ces  injections,  disait  encore  :  «  Ce  qu'il  faut  éviter  avant  tout, 
c'est  d'injecter  (l'utérus)  après  les  couches,  quand  les  veines 
sont  encore  largement  béantes  dans  l'utérus  »  (1). 

En  1858,  Jules  Guérin  soutenait  qu'après  l'accouchement 
les  trompes  sont  perméables  et  établissent  une  communication 
facile  entre  la  cavité  utérine  et  la  cavité  péritonéale,  de  sorte 
que  les  liquides  contenus  dans  l'utérus  puerpéral  peuvent 
s'épancher  dans  le  péritoine  (2). 

En  1868,  M.  Alphonse  Guérin  voulut  vérifier  sur  le  cadavre 
si  réellement,  comme  venait  encore  de  l'avancer  Jules  Guérin 
dans  une  discussion  à  TAcadémie  de  médecine  sur  l'aspiration 
utérine,  la  trompe  était  perméable  ;  mais  il  ne  fit  qu'une  seule 
expérience  sur  l'utérus  d'une  femme  paraissant  accouchée 
depuis  deux  mois.  Il  lia  le  col  de  l'utérus  sur  la  sonde,  et  poussa 
fortement  une  injection  avec  la  seringue  d'amphithéâtre  :  le 
liquide  pénétra  dans  la  trompe  et  s'échappa  par  le  pavillon, 
lentement  et  goutte  à  goutte.  M.  Alphonse  Guérin  en  conclut, 
comme  Jules  Guérin,  que  les  injections  intra-utérines  sont 
dangereuses  (3). 

Cependant,  la  question  avait  été  jugée  sans  preuves  suffi- 
santes, puisque  Hourmann  et  Danyau,  ainsi  que  je  viens  de 
vous  le  dire,  étaient  les  seuls  qui  eussent  fait  des  expériences, 
mais  en  petit  nombre  et  comme  par  hasard,  sur  des  cadavres  de 
femmes  mortes  en  couches,  et  vous  vous  rappelez  que,  dans  ces 

(1)  Vidal  (de  Cassis).  2^  lettre  chirurgicale  à  Gensoul.  Union  médicale,  1849, 
p.  362. 

(2)  Jules  Guérin.  Discussion  sur  la  fièvre  puerpérale.  Bulletin  de  V  Acadé- 
mie de  médecine,  t.  XXIII,  1858,  p.  775. 

(3)  Alphonse  Guérin,  Bulletin  de  V Académie  de  médecine,  1868,  p.  872. 
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cas,  le  liquide  des  injections  intra-utérines  n'avait  pas  reflué 
par  les  trompes  dans  le  péritoine.  La  question  méritait  donc 
d'être  étudiée  à  nouveau  et,  pour  l'élucider,  il  convenait  d'ex- 
périmenter sur  des  utérus  de  femmes  mortes  pendant  la  puer- 
péralité.  C'est  dans  ce  sens  que  furent  dirigées  les  recherches 
de  quelques  expérimentateurs  dont  je  vais  maintenant  vous 
parler. 

En  1869,  M.  Delore  (de  Lyon)  fit  une  injection  dans  l'utérus 
d'une  femme  morte  de  fièvre  puerpérale:  le  liquide  s'accumula 
dans  l'utérus  et  ne  s'écoula  pas  par  les  trompes.  Sa  seconde 
expérience  fut  exécutée  sur  une  jument  :  «  Je  suis  arrivé,  dit- 
il,  au  même  résultat  en  expérimentant  à  l'École  vétérinaire  sur 
une  jument  que  M.  Arloing  a  bien  voulu  mettre  à  ma  dispo- 
sition »  (1). 

M.  Fontaine,  pendant  qu'il  était  interne  à  la  Maternité  de 
Paris,  entreprit  de  nombreuses  expériences  qui  ont  pour  les 
accoucheurs  le  double  mérite  d'avoir  été  bien  conduites,  et 
d'avoir  été  exécutées  sur  des  cadavres  de  femmes  mortes  en 
couches  (2).  Il  résulte  de  ces  expériences  que  le  liquide  peut 
passer,  quoique  difficilement,  dans  les  trompes  et  le  péritoine, 
si  une  ligature  très  serrée  étreint  le  col  sur  la  canule  d'injec- 
tion, mais  que  si  on  enlève  la  ligature,  le  liquide  cesse  de  tra- 
verser les  trompes  et  ressort  par  le  vagin.  A  cet  égard,  la 
première  expérience  recueillie  par  lui  est  très  démonstrative. 
Aussi  M.  Fontaine  se  montre-t-il  grand  partisan  des  injections 
intra-utérines  qu'il  a  souvent  pratiquées  dans  le  service  de  son 
maître  M.  Hervieux,  et  il  résume  ses  recherches  de  la  façon 
suivante  :  «  Sur  le  cadavre,  le  reflux  par  les  trompes  n'est 
«  possible  qu'en  se  plaçant  dans  des  conditions  spéciales  et 
«  irréalisables  pendant  la  vie.  » 

J'ai  fait  aussi  avec  mon  chef  de  clinique,  M.  Tissier,  quelques 

(1)  Delore.  Perméabilité  des  trompes  (communication  à  la  Société  médicale). 
Lyon  médical,  1869,  t.  I,  p.  247. 

(2)  Fontaine.  Étude  sur  les  injections  utérines  ajjrès  V accouchement.  Thèse 
de  Paris,  1869. 
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constatations  cadavériques  du  même  genre,  et  voici  ce  que 
nous  avons  observé  (i)  :  Notre  première  expérience  fut  faite 
avec  l'utérus  d'une  femme  morte  d'éclampsie  le  lendemain  de 
son  accouchement.  Les  organes  génitaux  étant  retirés  du 
cadavre,  on  introduisit  dans  l'utérus  une  sonde  sur  laquelle  le 
col  fut  lié,  de  façon  à  intercepter  le  retour  du  liquide.  La 
canule  fut  mise  en  communication  avec  un  vase  à  injection 
porté  à  4  mètres  au-dessus  du  plan  de  la  table  d'amphithéâtre. 
Or,  rien  ne  s'écoula  par  les  trompes.  Mais  l'utérus  s'arrondit 
comme  un  ballon  ;  puis,  au  bout  d'une  minute  environ,  toutes 
les  veines  du  ligament  large  se  remplirent,  comme  si  une 
injection  avait  été  poussée  directement  dans  chacune  d'elles; 
de  plus,  sur  les  deux  côtés,  par  les  surfaces  de  section  des 
ligaments  larges,  de  véritables  jets  d'eau  s'échappèrent. 

Dans  une  deuxième  expérience,  faite  également  avec  Tutérus 
d'une  éclamptique  morte  le  lendemain  de  son  accouchement, 
on  procéda  de  la  même  façon,  mais  on  injecta  de  l'eau  tiède  et 
non  de  l'eau  froide,  après  avoir  pris,  en  outre,  la  précaution 
de  faire  baigner  l'utérus  pendant  un  certain  temps  dans  de 
l'eau  à  38°.  On  éleva  la  pression  du  liquide  successivement  à 
2  mètres,  à  3™,  10,  puis  à  3'",50,  mais  il  ne  passa  rien  par  les 
trompes,  tandis  que,  comme  cela  s'était  d'ailleurs  produit  dans 
l'expérience  précédente,  toutes  les  veines  do  l'utérus  et  du 
ligament  large  se  laissèrent  traverser  par  le  liquide,  et  celui-ci 
s'écoula  en  jet  parles  surfaces  de  section.  Quand  la  pression 
atteignit  3  mètres,  on  aperçut  un  flot  de  liquide  jaillissant 
derrière  l'utérus  qui  reposait  sur  la  table,  si  bien  que  je  crus 
tout  d'abord  que  l'utérus  venait  de  crever,  et  que  le  liquide 
s'en  échappait  par  l'orifice  de  rupture  ;  il  n'en  était  rien  :  ce 
flux  venait,  en  effet,  de  la  veine  cave  dans  laquelle  le  liquide, 
amené  par  les  veines  utérines  et  iliaques,  s'était  accumulé. 

La  troisième  expérience  concerne  l'utérus  d'une  brightique 

(1)  TissiER.  Eecherches  expérimentales  sur  la  pénétration  des  liquides  d'injec- 
tion dans  les  veines  de  l'utérus  puerpéral.  Annales  de  la  Société  obstétricale  de 
France,  Toulouse,  1892,  p.  223. 
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morte  cinq  jours  après  la  délivrance.  On  laissa  les  organes  en 
place,  et  bien  que  la  pression  de  l'injection  atteignit  i™,50, 
rien  ne  pénétra  dans  les  trompes.  ^lais  nous  pûmes,  dans  cette 
expérience,  constater  un  autre  fait  :  des  ouvertures  en  forme 
de  boutonnières  ayant  été  pratiquées  sur  la  veine  cave  et  les 
veines  utéro-ovariennes,  nous  voyions  le  liquide  de  l'injection 
sortir  par  ces  boutonnières  dès  que  le  réservoir  d'eau  était 
élevé  à  30  ou  35  centimètres  ;  si  on  abaissait  l'injecteur,  l'écou- 
lement cessait,  pour  reprendre  dès  qu'on  élevait  cet  injecteur 
à  nouveau.  C'était  presque  une  expérience  de  vases  com- 
muniquants où  l'on  constatait  qu'en  versant  de  l'eau  dans  la 
cavité  utérine,  elle  passait  directement  dans  le  système 
veineux. 

La  quatrième  expérience  nous  donna  des  résultats  sembla- 
bles :  le  liquide  injecté  sous  une  pression  de  40  centimètres 
ne  traversa  pas  les  trompes,  et  pénétra  facilement  dans  les 
veines. 

Il  semble  donc  résulter  de  ces  expériences  que,  dans  les 
conditions  normales,  cliez  la  femme  en  couches,  il  n'y  a  à 
redouter  aucun  reflux  du  liquide  par  les  trompes  pendant  une 
injection  intra-utérine,  et  que,  par  conséquent,  les  accidents 
consécutifs  aux  injections  ne  doivent  pas,  malgré  les  asser- 
tions contraires,  être  attribués  au  passage  du  liquide  dans 
le  péritoine. 

Nous  devons  cependant  tirer  de  ces  expériences  l'enseigne- 
ment suivant  : 

Puisque  de  nombreux  expérimentateurs  ont  vu,  loin  de  la 
puerpéralitéilest  vrai,  le  liquide  injecté  refluer  dans  les  trompes 
et  dans  les  veines  utérines,  quand  ils  plaçaient  une  ligature 
sur  le  col  et  la  canule,  ou  quand  la  canule  ne  pénétrait  dans  le 
col  qu'à  frottement  dur  (Hourmann),  nous  devons  par  prudence , 
en  clinique  obstétricale,  nous  mettre  en  garde  contre  toutes 
les  éventualités  qui  pourraient  gêner  le  libre  retour  du 
liquide  par  le  col.  Ainsi,  par  exemple,  nous  savons  que  lorsque 
Tutérus  se  contracte  puissamment,  ilétreint  si  bien  la  canule, 
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que  le  retour  du  liquide  est  arrêté,  comme  si  une  ligature  était 
placée  sur  le  col;  nous  devons  donc,  dans  ces  conditions,  inter- 
rompre immédiatement  l'afflux  du  liquide,  en  abaissant  le 
récipient  de  l'injecteur.  C'est,  d'ailleurs,  ce  que  j'ai  précé- 
demment dit  (voyez  p.  631),  en  y  insistant.  En  agissant  ainsi, 
on  n'aura  pas  à  redouter  le  passage  du  liquide  dans  les 
trompes,  ni  son  reflux  dans  le  péritoine. 

3°  Introduction  de  l'air  dans  les  veines.  —  Plusieurs 
fois,  à  l'autopsie  de  femmes  mortes  subitement,  pendant  le 
travail,  après  la  délivrance  ou  dans  les  suites  de  couches,  on 
a  trouvé  des  gaz  dans  les  veines  utérines,  les  veines  iliaques, 
la  veine  cave  inférieure,  le  cœur  droit,  et  l'on  a  pensé  que 
la  présence  de  ces  gaz  dans  l'appareil  circulatoire  avait  été 
la  cause  de  la  mort  subite.  Quelle  est  la  nature  de  ces  gaz  ? 
D'où  proviennent-ils?  Ce  sont  autant  de  questions  du  plus 
grand  intérêt^  mais  je  ne  veux  pas  les  traiter  ici,  et  je  m'en 
tiendrai  exclusivement  à  ce  qui  concerne  les  injections  intra- 
utérines. 

Je  dois  vous  dire  cependant  que  Ton  s'accorde,  en  général, 
pour  admettre  que  ces  bulles  de  gaz  ne  sont  autre  chose  que 
de  l'air  atmosphérique,  qui  a  pénétré  spontanément  dans  la 
cavité  utérine,  ou  y  a  été  introduit  pendant  un  examen  ou  une 
opération,  et  qui,  de  là,  est  passé  dans  les  sinus  utérins 
d'abord,  dans  le  système  circulatoire  ensuite.  Rien  n'est  plus 
facile,  en  effet,  que  de  comprendre  le  passage  de  l'air  dans  les 
sinus  utérins,  béants  après  la  délivrance,  et  son  ascension  le 
long  des  veines. 

Si  l'introduction  de  l'air  dans  les  veines  peut  se  produire 
spontanément,  elle  est  encore  plus  à  craindre  pendant  une 
injection  intra-utérine,  surtout  si  celle-ci  n'est  pas  faite  avec 
toutes  les  précautions  désirables.  Supposez,  par  exemple, 
que  l'appareil  à  injection  contienne  de  l'air,  celui-ci  sera  pro- 
jeté dans  l'utérus,  d'où  il  pourra  ensuite  pénétrer  dans  le  sys- 
tème veineux.  Il  est  possible  aussi  que  la  canule  à  injec- 
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tion  vienne  précisément  rencontrer  un  sinus  utérin,  de  telle 
sorte  que,  dans  ce  cas,  l'air  sera  pour  ainsi  dire  injecté  direc- 
tement dans  les  veines. 

C'est  ce  qui  est  probablement  arrivé  dans  une  observation 
publiée  par  M.  Hervieux  (1)  :  on  fait  une  injection  intra- 
utérine,  avec  une  infusion  de  camomille,  chez  une  femme 
accouchée  depuis  onze  jours,  mais  dont  les  lochies  étaient 
fétides.  Immédiatement  après  l'injection,  il  survient  un  vio- 
lent frisson  avec  claquement  de  dents,  et  il  se  produit  une 
perte  de  sang  évaluée  approximativement  à  750  gr.  Peu  après, 
la  malade  est  prise  d'une  agitation  excessive  et  d'un  véritable 
accès  de  fureur,  elle  pousse  des  cris  effrayants,  et  succombe 
brusquement  quatre  heures  et  demie  après  Finjection.  A  T au- 
topsie, enFabsence  de  toute  localisation  infectieuse,  on  trouva 
le  cœur  et  la  veine  cave  inférieure  distendus  par  des  gaz. 
On  découvrit,  en  outre,  à  la  face  interne  de  l'utérus,  au  niveau 
du  fond  de  l'organe,  deux  petites  érosions,  chacune  du  diamètre 
d'une  téte  d'épingle,  et  auxquelles  adhéraient  encore  de  petits 
caillots  d'un  rouge  vif;  vraisemblablement,  c'est  par  ces 
érosions  qu  avait  dû  se  faire  l'hémorrhagie  qui  était  survenue 
après  l'injection.  M.  Hervieux  pensa  que  les  gaz  trouvés  dans 
le  cœur  et  la  A  cine  cave  n'y  avaient  pas  été  introduits  par  l'in- 
jection, car  on  lui  a  assuré  que  la  seringue  dont  on  avait  fait 
usage  avait  été  bien  privée  d'air  avant  l'opération  ;  il  est 
cependant  rationnel  d'admettre,  en  s'en  tenant  strictement 
aux  résultats  de  l'examen  cadavérique,  que  la  canule  à  injec- 
tion avait  déterminé  une  lésion  delamuqueuse  utérine  et  ouvert 
un  ou  deux  sinus  utérins,  par  lesquels  le  sang  s'était  écoulé 
en  grande  quantité,  mais  dans  lesquels  de  l'air  aussi  avait 
pu  être  injecté  directement. 

Les  mêmes  réflexions  peuvent  s'appliquer  à  une  observa- 
tion publiée  par  Bessems  2).  Il  s'agit  d'une  mort  subite  sur- 

(1)  Heevieux.  Quelques  cas  de  mort  subite  dans  l'état  puerpéral.  Gazette 
des  hôj}Uau.r,  1864,  p.  31. 

(2)  Bessems.  Observation  de  mort  subite  à  la  suite  d'une  injection  d'eau 
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venue  dès  le  début  d'une  injection  intra-utérine  d'eau  chlorée, 
faite  avec  une  seringue  à  lavements.  A  l'autopsie,  on  trouva 
une  grande  quantité  de  gaz  dans  le  cœur  droit  et  la  veine  cave 
inférieure. 

Il  semble  aussi  que  dans  le  cas  de  mort  subite  observé  par 
Smyly  (1),  et  survenue  immédiatement  après  une  injection 
vaginale  au  permanganate  de  potasse  faite  par  une  sage- 
femme,  la  mort  ait  été  causée  par  la  pénétration  de  l'air  dans 
les  veines,  car,  à  l'autopsie,  on  ne  trouva  rien  autre  d'anor- 
mal que  la  présence  de  sang  spumeux  dans  le  cœur  et  une 
dilatation  considérable  des  veines  iliaques  par  des  gaz. 

Il  y  a  encore  plusieurs  autres  observations  d'injections 
intra-utérines  suivies  de  mort  et  dans  lesquelles,  à  l'examen 
cadavérique,  on  constata  la  présence  de  gaz  dans  le  système 
veineux  ;  mais  j'omets  avec  intention  de  vous  les  citer,  parce 
que  ces  injections  ont  été  faites  avec  des  liquides  contenant 
en  dissolution  du  perchlorure  de  fer,  de  l'acide  phénique,  etc., 
et  que  la  mort  peut  être  attribuée  à  ces  dernières  substances 
(voir  plus  loin  :  Action  toxique  du  liquide  injecté). 

Le  mécanisme  de  la  mort  par  le  passage  de  l'air  dans  les 
veines  à  la  suite  d'une  injection  intra-utérine  est,  du  reste,  ana- 
logue à  celui  de  la  mort  subite  qui  a  parfois  été  observée 
pendant  l'administration  de  la  douche  de  Kiwiscli,  si  fort  en 
honneur  autrefois  pour  provoquer  l'accouchement. 

L'une  des  observations  les  plus  démonstratives  à  cet  égard 
est  due  à  Olsliausen  (2).  Il  s'agissait  d'une  secondipare  chez 
laquelle  on  voulut  accélérer  la  marche  du  travail  à  l'aide  de  la 
douche.  La  troisième  douche,  administrée  par  une  sage-femme, 
était  commencée  depuis  huit  minutes,  quand  la  parturiente  se 
plaignit  tout  à  coup  de  douleurs  de  ventre  et  d'oppression  ;  elle 

chlorée  dans  la  matrice.  Présence  de  l'air  dans  les  veines.  Gazette  médicale, 
1849,  p.  583. 

(1)  Smyly.  To  what  extent  are  utero- vaginal  injections  advisable  in  child- 
bed  /  Duhlhi  Journal  of  med.  .sc'teyices,  1881,  t.  LXXT,  p.  241). 

(2)  Olshausen.  Ueber  Lufteintritt  in  die  Uterusvenen.  Monatschrift  fiir 
GehnrtsTi.  n.  Fraucnh'.,  1864,  p.  350. 
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se  souleva  sur  son  lit,  mais  retomba  aussitôt  et  succomba  en 
moins  d'une  minute.  L'autopsie  fut  faite  huit  heures  après  la 
mort.  Le  cœur  gauche  était  très  rétracté,  mais  le  cœur  droit 
était  mou  et  avait  la  consistance  d'un  intestin  à  parois  épaisses. 
Dans  les  vaisseaux  coronaires,  on  trouva  une  grande  quantité 
de  bulles  d'air  et  le  cœur  droit  contenait  du  sang  spumeux. 
L'utérus  était  très  distendu  ;  à  sa  surface,  on  distinguait,  à 
travers  le  péritoine,  une  multitude  de  vaisseaux  remplis  d'air 
et  de  sang.  Le  ligament  large  était,  à  droite,  gonflé  par  de 
l'air,  comme  s'il  avait  été  insufllé  ;  Temphysème  s'étendait 
jusqu'au  cul-de-sac  rétro-péritonéal,  à  la  partie  interne  du 
rein  droit  et  jusque  sous  le  foie.  La  veine  cave  était  également 
distendue  par  des  gaz.  En  ouvrant  l'utérus,  on  y  constata  la 
présence  de  deux  fœtus  jumeaux  occupant  deux  loges  dis- 
tinctes. Le  placenta,  inséré  à  droite,  était  décollé  dans  une 
assez  grande  étendue,  et  il  est  vraisemblable  que  ce  décolle- 
ment avait  été  produit  par  la  douche  et  avait  rendu  possible 
l'irruption  de  l'air  dans  le  torrent  circulatoire. 

Je  me  rappelle,  il  y  a  déjà  longtemps  de  cela,  qu'une  femme 
enceinte  mourut  subitement ,  en  ville ,  entre  les  mains  du 
professeur  Depaul,  qui,  pour  provoquer  l'accouchement,  admi- 
nistrait lui-même  une  douche  de  Kiwisch.  Depaul  pratiqua 
immédiatement  l'opération  césarienne  pour  sauver  l'enfant  et 
trouva,  en  incisant  la  matrice,  les  sinus  utérins  remplis  de 
bulles  de  gaz.  De  l'air  avait  donc  pénétré  dans  les  veines,  et, 
dans  ce  cas,  l'introduction  de  l'air  dans  les  sinus  utérins  ne 
pouvait  être  révoquée  en  doute  comme  cause  de  la  mort  subite. 

J'ai  d'ailleurs  fait  quelques  expériences  qui  démontrent 
le  danger  de  l'introduction  de  l'air  dans  les  veines.  Les  deux 
premières  ont  déjà  été  publiées  (1)  : 

Première  expérience  (13 avril  1892),  —  Lapin  de  2,500  grammes.  On 
injecte  dans  la  veine  de  l'oreille,  d'un  seul  coup  et  assez  rapidement, 

(1)  Taenier.  De  l'étiologie  des  accidents  immédiats  provoqués  par  les  injections 
intra-utérines  employées  en  obstétrique.  Annales  de  la  Société  obstétricale  de 
Fraiice.  Toulouse,  I8i)2,i\  219. 
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2  centimètres  cubes  et  demi  d'air.  L'injection  était  à  peine  achevée,  que 
l'animal  s'agita  violemment  sur  le  plateau  à  expériences  ;  il  fit  de  profondes 
et  rapides  inspirations  et  cessa  bientôt  de  respirer.  Il  mourut  une 
minute  et  demie  après  l'injection. 

Deuxième  expérience  (13  avril  1892). —  Lapin  de  2,100  grammes.  On 
injecte  de  l'air  dans  la  veine  de  l'oreille  de  ce  lapin,  comme  dans  l'expé- 
rience précédente  ;  mais,  au  lieu  de  l'injecter  rapidement,  on  l'injecte 
lentement,  de  façon  à  ne  produire  que  de  petites  bulles.  Pendant  l'injec- 
tion, l'animal  s'agite  à  plusieurs  reprises,  et  lorsqu'on  le  détache,  il 
reste  immobile  ;  mais  il  se  remet  vite  et  reste  en  bonne  santé. 

D'autres  expériences,  analogues  aux  deux  précédentes,  m'ont 
donné  les  mêmes  résultats. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'accident  que  je  viens  de  décrire  se  produit 
très  rarement  en  clinique,  pendant  les  injections  intra-utérines  ; 
mais  il  suffit  qu'il  soit  possible,  —  et  les  observations  que  je 
vous  ai  rappelées  vous  montrent  qu'il  l'est  en  effet,  —  pour 
que  nous  fassions  tous  nos  efforts  pour  y  soustraire  les 
accouchées.  Dans  ce  but,  deux  précautions  essentielles  doivent 
être  prises.  D'abord,  les  injections  intra-utérines  ne  doivent 
jamais  être  faites  qu'avec  de  l'eau  récemment  bouillie,  car 
l'ébullition  chasse  les  gaz  que  l'eau  tient  en  dissolution  ;  ensuite, 
il  ne  faut  jamais  introduire  une  sonde  dans  l'utérus  avant  d'avoir 
bien  débarrassé  cette  sonde  et  l'injecteur  de  tout  l'air  qu'ils 
contenaient,  ce  qu'on  obtient  facilement  en  faisant  couler  un 
peu  de  liquide  par  la  sonde  (voyez  p.  627)  ;  de  là.  la  supério- 
rité des  canules  en  verre,  parce  que  les  bulles  d'air  y  sont 
visibles.  J'ajouterai  que  les  injections  ne  seront  pratiquées 
ni  avec  des  seringues,  ni  avec  des  irrigateurs,  —  qu'il  serait 
d'ailleurs  difficile  de  purger  d'air,  et  qui  ont  une  trop  grande 
force  de  propulsion,  —  mais  avec  de  simples  récipients  d'où 
l'eau  s'échappe  seulement  par  sa  pesanteur. 

4°  Action  toxique  du  liquide  injecté,  consécutive  a  son 
irruption  dans  les  sinus  uterins  et,  de  la,  dans  le  tor- 
RENT CIRCULATOIRE.  —  A  uioii  avis,  on  n'a  pas  prêté  une 
attention  suffisante  à  la  possibilité  de  l'irruption  dans  le  tor- 
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rent  circulatoire  des  liquides  injectés  dans  l'utérus,  et  je  crois 
qu'il  faut  attribuer  à  cette  cause  la  plupart  des  accidents 
immédiats  produits  par  les  injections  intra-utérines  ;  aussi, 
je  veux  entrer  à  ce  propos  dans  les  développements  néces- 
saires pour  vous  convaincre. 

La  possibilité  du  passage,  dans  les  veines,  du  liquide  injecté 
dans  la  cavité  utérine  a  été  démontrée  il  y  a  longtemps  déjà, 
et  vous  vous  rappelez  que  les  premiers  expérimentateurs, 
qui  cherchèrent  à  déterminer  sur  le  cadavre  le  degré  de  per- 
méabilité des  trompes,  constatèrent  que  les  liquides  qu'ils 
poussaient  dans  l'utérus  sortaient  en  partie  par  les  orifices  des 
veines  du  ligament  large,  et  que  l'écoulement  du  liquide  se 
faisait  même  souvent  bien  mieux  par  cette  voie  que  par  la 
trompe.  C'est  ce  que  constatèrent  Vidal  (de  Cassis)  (p.  652), 
Hourmann  (p.  652),  Danyau  (p.  653),  dont  je  vous  ai  rapporté 
les  expériences  ;  c'est  également  ce  que  j'ai  constaté  moi-même 
avec  M.  Tissier  (p.  656). 

11  résulte  de  toutes  ces  expériences  que  sur  le  cadavre, 
lorsqu'on  a  lié  le  col  par-dessus  la  canule  à  injection,  le  liquide 
injecté  dans  la  cavité  utérine  passe  dans  le  système  veineux 
et  y  pénètre  avec  une  facilité  et  une  rapidité  vraiment  extraor- 
dinaires, même  sous  la  pression  minime  de  35  à  40  centimètres 
d'eau. 

Les  conditions  réalisées  dans  ces  expériences  diffèrent,  il 
est  vrai,  beaucoup  de  celles  qu'on  rencontre  en  clinique  ;  mais 
il  arrive  souvent  que,  sur  le  vivant,  un  certain  nombre  des 
conditions  précédentes  se  trouvent  réunies.  Vous  vous  rap- 
pelez, en  effet,  qu'en  vous  parlant  des  injections  intra-utérines 
consécutives  à  la  délivrance  et  des  injections  des  suites  de 
couches,  je  vous  ai  dit  qu'on  voyait  quelquefois  Técoulement 
du  liquide  au  dehors  s'arrêter  au  moment  d'une  contraction 
utérine.  Que  survient-il  alors?  Le  col  de  l'utérus  s'appliqua 
étroitement  sur  la  sonde,  comme  dans  les  expériences  que  je 
vous  ai  citées  ;  dès  lors,  le  liquide  ne  pouvant  sortir  par  le  col, 
et  étant  soumis,  du  fait  de  la  contraction  utérine,  àune  pression 
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assez  forte,  va  tendre  à  s'échapper  par  une  autre  voie.  Refluera- 
t-il  par  la  canule,  ou  pénètrera-t-il  soit  dans  les  trompes,  soit 
dans  les  sinus  utérins?  C'est  ce  que  je  vais  examiner. 

Si  l'injection  est  faite  par  une  personne  expérimentée,  dès  que 
l'utérus  se  contractera,  le  récipient  à  injection  sera  abaissé 
jusqu'au  niveau  des  organes  génitaux,  et  le  liquide  pourra 
refluer  facilement  dans  la  canule  de  l'injecteur,  à  moins  que 
cette  canule  ne  soit  obstruée  par  un  caillot  ou  un  débris  mem- 
braneux et  c'est  là,  il  faut  le  reconnaître,  une  éventualité 
possible. 

Supposons  maintenant  que  le  récipient  à  injection  n'ait  pas 
été  abaissé  assez  vite  ou  que  la  canule  soit  obstruée,  alors  le 
liquide  va  faire  effort  sur  l'orifice  des  trompes  et  des  sinus  uté- 
rins. Or,  les  expériences  que  je  vous  ai  rapportées  démontrent 
que,  sur  le  cadavre  de  femmes  mortes  en  couches,  ce  liquide 
passera  beaucoup  plus  facilement  dans  les  sinus  utérins  que 
dans  les  trompes. 

11  est  facile  de  comprendre,  en  outre,  que  si  l'utérus  est 
flasque,  et  si  une  injection  y  est  poussée  sous  une  pression 
supérieure  à  la  résistance  alors  faible  des  sinus  utérins,  le 
liquide  s'écoulera  parles  veines  utérines,  aussi  facilement  que 
cela  s'est  produit  dans  mes  expériences  avec  M.  Tissier 
(voyez  p.  656),  sans  même  qu'il  soit  besoin  pour  cela  d'un  ob- 
stacle à  l'écoulement  de  ce  liquide  siégeant  au  niveau  du  col. 

De  plus,  il  faut  remarquer  que,  chez  les  femmes  épuisées  par 
des  hémorrhagies  ou  par  déchéance  organique,  la  pression 
sanguine  étant  moins  élevée,  l'injection  aura  aussi  plus  de 
tendance  à  pénétrer  dans  les  veines.  Je  dois  ajouter  enfin 
qu'une  canule  à  ])Out  trop  pointu  risquerait  plus  qu'une  canule 
large  de  s'enfoncer  dans  un  orifice  veineux  utérin.  Par  consé- 
quent, l'emploi  d'un  pareil  instrument  exposerait  beaucoup  à 
l'injection  intraveineuse  ;  il  est  donc  préférable  de  faire  usage 
de  sondes  intra-utérines  assez  larges.  Il  est  bon  également 
que  ces  sondes  ne  présentent  pas  d'orifice  à  leur  extrémité 
terminale. 


ANTISEPSIE   DANS   l'iNFECTION  PUERPERALE 


G65 


Sur  le  vivant,  dans  la  plupart  des  cas  de  mon  service  où 
j'ai  observé  des  accidents  subits  au  moment  même  d'une  injec- 
tion intra-utérine,  nous  avons  remarqué,  mes  élèves  et  moi, 
que  ces  accidents  avaient  presque  toujours  coïncidé  avec  une 
contraction  utérine  énergique,  et  je  pense  que  le  col  vient  alors 
s'appliquer  si  étroitement  sur  la  canule  que  le  retour  du 
liquide  au  dehors  devient  impossible,  ou  qu'il  se  fait  si  dif- 
ficilement et  si  lentement,  que  Futérus,  en  se  contractant 
brusquement,  comprime  tout  à  coup  le  liquide  qui  a  déjà 
pénétré  dans  sa  cavité,  et  le  pousse  avec  impétuosité  dans  les 
sinus  utérins.  On  pourrait  objecter  à  cette  manière  de  voir 
que  les  contractions  utérines  ayant  pour  effet  habituel 
d'aplatir  les  sinus  utérins,  et  de  fermer  leurs  ouvertures  utéro- 
placentaires,  doivent  au  contraire  les  protéger  contre  l'irrup- 
tion du  liquide  de  l'injection  intra-utérine  ;  mais  je  répondrai 
qu'il  suffit  qu'une  partie  de  l'utérus  se  contracte  moins  fortement 
que  le  reste  de  l'organe,  pour  que  l'équilibre  soit  rompu,  et 
que  le  liquide  injecté  pénètre  dans  les  sinus  utérins  ;  c'est  ce 
qui  arrive,  par  exemple,  lorsque  autour  de  ces  sinus  la  paroi 
utérine  est  moins  épaisse,  les  fibres  musculaires  moins  nom- 
breuses, ou  plus  faibles  et  moins  contractiles  que  dans  le  reste 
de  l'organe. 

En  pénétrant  dans  le  torrent  circulatoire,  le  liquide  injecté 
y  entraine  la  substance  antiseptique  qu'il  contient  et  celle-ci, 
une  fois  introduite  dans  le  sang,  peut  déterminer  des  accidents 
qui  dépendront  de  sa  nature,  de  sa  toxicité,  etc.;  mais 
jusqu'ici  on  n'a  prêté  à  cette  question  qu'une  attention  insuffi- 
sante. 

Cependant,  Ktistner  avait  observé  des  phénomènes  généraux 
graves  dans  le  cours  d'injections  intra-utérines  pratiquées 
avec  l'acide  pliénique  (1).  Dans  deux  observations  qu'il  rap- 
porte, il  avait  employé  la  solution  pliéniquée  à  5  p.  100  et, 
pendant  l'injection,  les  malades  perdirent  subitement  connais- 

(1)  KusTXEE.  Ueber  Carbolintoxicationen  nach  Ausspiilungen  des  piierperalen 
Utérus.  Ct'titralh.  f.  Gi/nak.,  1878,  p.  313. 
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sance,  furent  prises  de  convulsions,  et  leur  état  devint  si  alar- 
mant qu'on  craignit  de  les  voir  succomber  presque  immédiate- 
ment. L'une  mourut  de  fièvre  puerpérale  le  quatrième  jour 
après  l'injection,  mais  Tautopsie  ne  révéla  aucune  lésion  capable 
d'expliquer  les  accidents  comateux  et  convulsifs  observés  ; 
l'autre  guérit.  Dans  les  deux  cas,  il  se  produisit,  en  outre, 
tout  de  suite  après  l'injection,  une  hémorrhagie  assez  impor- 
tante, preuve,  dit  Kûstner,  qu'un  sinus  utérin  a  été  ouvert  et 
que  du  liquide  d'injection  a  pu  pénétrer  dans  le  torrent  circu- 
latoire ;  d'ailleurs,  les  urines  émises  une  heure  après  Tinjec- 
tion  étaient  déjànoires,  ce  qui  indiquait  qu'il  y  avait  eu  absorp- 
tion rapide  de  l'acide  phénique.  Pour  l'accoucheur  allemand, 
les  accidents  doivent  être  iaterprétés  de  la  façon  suivante  : 
passage  d'une  certaine  quantité  de  solution  phéniquée  dans 
les  veines,  et  empoisonnement  phéniqué  aigu.  Aussi,  pour  les 
injections  intra-utérines,  conseille-t-il  de  renoncer  aux  solu- 
tions fortes  d'acide  phénique,  et  recommande-t-il  de  n'em- 
ployer que  des  solutions  à  2  p.  100,  ou  même  d'abandonner 
tout  à  fait  cet  acide,  pour  revenir  aux  désinfectants  ancienne- 
ment employés. 

Presque  en  même  temps,  Fritsch  appela  également  l'atten- 
tion sur  les  accidents  observés  pendant  les  injections  intra- 
utérines.  Il  rapporte  trois  faits  plus  ou  moins  analogues  à 
ceux  de  Kûstner  (1). 

Dans  le  premier  cas,  il  avait  employé  Facide  phénique  cà 
2  p.  100,  et  les  accidents  ayant  été  tout  à  fait  comparables  à 
ceux  qu'il  avait  vus  se  produire,  quelques  jours  auparavant, 
dans  le  cours  d'une  transfusion  do  sang  d'agneau,  il  pensa 
que  du  liquide  d'injection  avait  passé  dans  le  torrent  circu- 
latoire. Dans  le  deuxième  cas,  il  fut  appelé  quarante-huit 
heures  après  l'accouchement,  parce  qu'il  y  avait  de  la  fièvre 
et  des  hémorrhagies.  Il  introduisit  la  main  dans  l'utérus,  mais 
il  n'y  trouva  ni  membranes,  ni  cotylédons  placentaires  ;  il  fit 

(1)  Feitsch.  Ueber  das  Einfliessen  von  Desinticientien  in  die  Uterusvenen 
bel  der  Irrigation.  Centralh.f.  Gyndk.,  1878,  p.  341. 
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alors  une  injection  intra-utérine  avec  une  solution  d'acide 
salicylique  et,  au  milieu  de  celle-ci,  la  malade  perdit  connais- 
sance et  son  pouls  devint  fdiforme.  Peu  à  peu  le  collapsus  se 
dissipa,  pour  faire  place  à  du  délire  et  à  des  accès  de  manie 
qui  durèrent  plusieurs  heures.  Dans  la  troisième  observation^ 
il  s'agissait  d'une  injection  prophylactique  faite  immédiate- 
ment après  la  délivrance,  avec  une  solution  pliéniquée. 

Fritsch  est  d'a^ds  que,  dans  tous  ces  cas,  une  partie  du 
liquide  antiseptique  injecté  est  passée  dans  le  système  veineux 
par  un  sinus  utérin  encore  ouvert,  mais  il  se  refuse  à  croire, 
contrairement  à  Kûstner,  que  les  accidents  soient  dus  à  un 
empoisonnement  phéniqué,  puisqu'ils  ont  été  observés  égale- 
ment à  la  suite  d'une  injection  d'acide  salicylique  ;  il  pense 
même  que  tous  les  antiseptiques  pourraient  donner  lieu  aux 
mêmes  phénomènes. 

Plus  tard,  il  fit  quelques  expériences  sur  les  animaux 
pour  se  rendre  compte  de  l'action  de  l'acide  phénique  et  pour 
savoir  si  les  particules  de  cet  antiseptique,  qui  ont  pénétré 
dans  l'appareil  circulatoire,  n'y  provoquent  pas  la  coagulation 
du  sang  (1). 

Chez  un  chien,  il  injecta  5  grammes  d'une  solution  d'acide 
phénique  à  2,5  p.  100  dans  la  veine  jugulaire  droite  ;  au  bout 
d'un  temps  très  court,  «  le  pouls  devint  fort  irrégulier  ;  il  sur- 
vint de  la  dyspnée  ainsi  que  des  contractions  cloniques  géné- 
ralisées, s'étendant  même  aux  muscles  moteurs  de  l'œil  ;  les 
pupilles  étaient  énormément  dilatées  ».  Une  injection  sem- 
blable répétée  sur  le  même  chien  reproduisit  les  mêmes  phé- 
nomènes, mais  l'animal  se  rétablit  très  bien.  Dans  une  seconde 
expérience,  il  injecta  10  grammes  d'une  solution  de  sublimé 
corrosif  à  1  p.  1000  à  un  chien  de  même  poids.  Il  n'y  eut  pas 
de  contraction  clonique,  mais  les  pupilles  se  dilatèrent  beau- 
coup. L'animal  ne  présenta  aucun  autre  symptôme  et  sa  santé 
resta  excellente.  La  même  quantité  de  sublimé  à  1  p.  1000  fut 

(1)  FB.ITSCH..  Pathologie  et  traitement  des  affections  puerpérales.  Tracl.  franç.^ 
Paris,  1885,  p.  230. 
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injectée  dans  la  veine  d'un  autre  chien  qui  n'en  ressentit  pas 
le  moindre  déranp-ement. 

Fritsch  conclut  de  ces  expériences  qu'une  minime  quantité 
de  solution  phéniquée  introduite  dans  le  système  vasculaire 
du  chien  n'y  provoque  pas  de  coagulation  du  sang,  mais 
qu'elle  détermine  les  mêmes  symptômes  que  chez  l'homme  : 
des  couA^ulsions,  des  signes  d'excitation  du  grand  sympa- 
thique, l'arythmie  du  pouls,  etc.  Et  il  ajoute  :  «  L'innocuité 
du  sublimé  corrosif,  mise  en  regard  de  Faction  de  l'acide  phé- 
nique,  est  des  plus  étonnantes.  » 

A  mon  avis,  le  passage  des  antiseptiques  dans  le  torrent 
circulatoire  doit  dominer  la  question  des  accidents  rapides 
observés  pendant  les  injections  intra-utérines,  et  je  pense 
que  la  plupart  de  ces  accidents,  jusqu'ici  attribués  àl'inhibition 
ou  au  reflux  du  liquide  dans  les  trompes  et  le  péritoine,  ne 
reconnaissent  le  plus  souvent  pas  d'autre  cause  que  la  péné- 
tration d'une  certaine  quantité  de  substance  antiseptique  dans 
les  sinus  utérins  et,  de  là,  dans  la  grande  circulation.  Je  ne 
suis,  du  reste,  arrivé  àcette  conviction  que  par  l'examen  atten- 
tif et  la  critique  de  ce  qui  s'était  passé  dans  mon  service,  ainsi 
que  je  l'ai  dit  à  la  Société  obstétricale  de  France  dans  une  com- 
munication que  je  crois  devoir  reproduire  ici  (1). 

«  Dans  mon  service,  ai-je  dit.  toute  femme  qui  vient  d'être 
délivrée  reçoit  une  injection  intra-utérine  ;  j'y  ai  de  nouveau 
recours  pendant  les  suites  de  couches,  lorsque  celles-ci  sont 
pathologiques. 

J'ai  suivi  cette  pratique  à  la  Maternité  de  Paris,  de  1882  à 
1886,  sans  observer  d'accidents  d'aucun  genre  ;  je  me  servais 
alors  de  liqueur  alcoolique  de  Van  Swieten,  mais  la  dépense 
en  alcool  était  si  grande  que  je  dus  remplacer  l'alcool  par  le 
chlorhydrate  d'ammoniaque  comme  dissolvant  du  sublimé.  En 

(1)  Taenier.  De  l'étiologie  des  accidents  immédiats  provoqués  par  les  injec- 
tions intra-utérines  employées  en  obstétrique.  Annales  de  la  Soc.  obs.  de  France^ 
1892,  p.  219. 
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1886,  survint  dans  mes  salles  un  cas  de  mort  par  intoxication 
mercurielle  (1).  J'abaissai  alors  le  titre  de  la  solution  de 
sublimé  à  0  gr.  20  par  litre  d'eau  ;  la  série  heureuse  recom- 
mença, et  j'espérais  qu'avec  cet  abaissement  de  dose,  je  n'au- 
rais plus  d'intoxication  à  déplorer.  Aussi,  lorsque  je  quittai 
la  Maternité  pour  la  Clinique  d'accouchements,  où  je  venais 
d'être  nommé  professeur,  je  mis  en  pratique,  dans  ce  dernier 
hôpital,  les  mêmes  injections.  Malheureusement,  il  y  survint, 
en  1891,  un  nouveau  cas  mortel  d'intoxication  produite  par 
des  injections  intra-utérines  chez  une  femme  dont  les  suites 
de  couches  étaient  pathologiques  (2). 

Je  renonçai  alors  complètement  au  sublimé  en  injections 
intra-utérines,  et  pour  faire  celles-ci,  j'employai  différents 
autres  antiseptiques:  acide  phénique,  iode,  sulfate  de  cuivre, 
permanganate  de  potasse,  etc.  A  partir  de  ce  moment,  je  vis 
apparaître  plusieurs  accidents  graves,  survenant  pendant 
l'injection  même,  et  que  je  n'avais  jamais  observés  lorsque  je 
me  servais  de  sublimé,  l^'une  de  mes  malades  mourut  rapide- 
ment après  une  injection  faite,  quelques  instants  après  la 
délivrance,  avec  du  sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1000.  L'autopsie 
ne  révéla  aucune  lésion,  et  la  mort  fut  attribuée  à  une  syn- 
cope ;  mais  je  dois  dire  que  des  doutes  restaient  dans  mon 
esprit,  malgré  les  résultats  négatifs  de  l'autopsie. 

Cinq  autres  femmes,  injectées  avec  une  solution  d'acide  phé- 
nique à  20  p.  1000,  présentèrent  immédiatement  du  malaise, 
des  vertiges,  un  état  syncopal ;  quelques  minutes  plus  tard, 
leur  urine  était  noirâtre  et  donnait  la  réaction  de  l'acide 
phénique.  Chez  Tune  d'elles,  les  accidents  furent  très  alar- 
mants, et  j'en  fus  témoin,  car  ils  se  produisirent  pendant  que 
j'étais  à  l'hôpital:  au  début  de  l'injection,  la  malade  fut  prise 
de  vertio-e,  de  mouvements  convulsifs  sans  analoo-ie  avec  les 
convulsions  de  l'éclampsie,  et  resta  inanimée  sur  son  lit  ;  on 
m'appela  en  toute  hâte,  et  je  trouvai  cette  malade  avec  la 
face  congestionnée,  violacée,  gontlée,  les  yeux  largement 

(1)  Bekthod.  Gazette  médicale  de  Paris,  7  mai  1887,  p.  219. 

(2)  Sebillotte.  TItèse  de  Paris,  1891. 
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ouverts  et  saillants,  la  respiration  très  embarrassée  par  de 
gros  râles,  en  état  de  mort  imminente,  paraissant  à  l'agonie. 
Que  faire  ?  Je  la  mis  sur  le  côté  pour  essayer  de  faire  couler 
les  glaires  qui  lui  obstruaient  la  bouche,  le  larynx,  la  trachée 
et  les  bronches.  J'y  réussis  en  partie,  et  la  respiration  devint 
un  peu  moins  embarrassée.  Au  bout  d'un  quart  d'heure,  la 
menace  de  mort  avait  disparu,  mais  les  urines  étaient  noires, 
et  l'analyse  y  montra  de  l'acide  phénique.  Le  lendemain, 
cette  malade  était  à  peu  près  en  état  normal. 

Je  pensai  que  ces  divers  accidents  immédiats,  que  je 
n'avais  jusqu'alors  jamais  observés,  étaient  dus  à  ce  que  le 
liquide  injecté  pénétrait  dans  le  torrent  circulatoire  par  les 
sinus  utérins,  et  comme  ils  s'étaient  produits  pendant  le  cours 
même  d'injections  faites  avec  le  sulfate  de  cuivre  et  Facide 
phénique,  tandis  que  rien  de  pareil  ne  s'était  produit  avec  le 
sublimé,  l'iode  ni  le  permanganate  de  potasse,  j'incriminai 
les  deux  premières  substances.  Dans  ma  pensée,  certains  anti- 
septiques employés  en  injections  intra-utérines  exposaient 
donc  aux  accidents  immédiats  qu'on  n'aurait  pas  à  craindre 
avec  d'autres  antiseptiques,  bien  que  quelques-uns  de  ceux-ci, 
le  sublimé  par  exemple,  puissent  produire  de  l'intoxication  à 
longue  échéance.  Pour  savoir  si  ma  supposition  était  vraie, 
j'eus  recours  à  l'expérimentation,  et  je  fis  faire  par  mon  prépa- 
rateur, M.  Vignal,  des  injections  dans  la  veine  de  l'oreille  de 
plusieurs  lapins,  avec  les  principaux  liquides  antiseptiques 
employés  en  injections  intra-utérines.  Je  tiens  à  remercier 
publiquement  ^I.  Vignal  du  soin  avec  lequel  il  a  fait  ces 
expériences,  et  à  remercier  aussi  MM.  Malassez,  Galippe  et 
Parmentier,  qui  ont  bien  voulu  remplacer  M.  Vignal  pendant 
qu'il  était  malade. 

Ce  sont  ces  expériences  que  je  veux  vous  faire  connaître. 

Acide  phénique.  —  Première  expérience  (28  novembre  1891).  — 
Lapin  de  3  kil.  350  grammes. 

On  lui  injecte  dans  la  veine  d'une  oreille  3<^'^.5  d'une  solution  d'acide 
phénique  à  20  p.  1000,  ou  0  gr.  02  d'acide  phénique  par  kilogramme 
d'animal. 
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Le  lapin  est  pris,  pendant  l'injection,  de  tremblement  de  tout  le  corps; 
on  le  détache,  il  tombe  sur  le  côté.  La  respiration  est  très  rapide, 
courte;  le  tremblement  est  continu.  L'animal  reste  dans  cet  état  dix 
minutes  environ,  puis  il  revient  peu  à  peu  à  lui;  au  bout  d'une  demi- 
heure,  il  était  rentré  dans  son  état  normal. 

Deuxième  expérience  (4  décembre  1891).  — Môme  lapin.  Injection  pra- 
tiquée de  la  même  manière  avec  7  c.  c.  d'acide  phénique  à  20  p.  1000, 
soit  0  gr.  04  d'acide  phénique  par  kilogramme  d'animal. 

Les  mêmes  phénomènes  que  le  28  novembre  se  produisent  ;  ils  sont 
seulement  un  peu  plus  intenses  et  durent  quinze  minutes  environ  ; 
l'animal  se  rétablit  au  bout  d'une  demi-heure. 

Troisième  expérience  (10  décembre  1891).  —  Injection,  de  la  môme 
manière,  de  10  c.  c.  de  solution  phéniquée  à  20  p.  1000  ou  de  0  gr.  06 
•d'acide  phénique  par  kilogramme  d'animal. 

Mêmes  phénomènes  que  les  fois  précédentes,  mais  l'animal  reste  sur 
le  côté  ;  la  respiration  est  excessivement  rapide  ;  bientôt  les  bronches 
se  remplissent  de  mucus,  qui  s'échappe  au  dehors  et  l'on  remarque 
qu'il  est  sanguinolent.  L'animal  meurt  dans  cet  état  une  heure  et  demie 
après  l'injection. 

Quatrième  expérience  (9  avril  1892).  —  Lapin  du  poids  de  2  kil. 
200  grammes. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  6  c.  c.  d'une  solution  phéni- 
quée à  20  p.  1000,  soit  0  gr.  OG  d'acide  phénique  par  kilogramme 
d'animal. 

Ce  lapin  présente  les  mêmes  phénomènes  que  ceux  qui  avaient  été 
observés  dans  la  première  expérience  ;  il  a  donc  été  gravement 
atteint,  puis  il  est  revenu  à  l'état  normal,  bien  que  chez  lui  on  ait 
injecté  de  l'acide  phénique  à  la  dose  (0,06)  qui  avait  tué  l'animal  de  la 
troisième  expérience. 

Cinquième  expérience  (13  avril  1892).  —  Même  lapin  que  dans  la 
quatrième  expérience.  On  lui  injecte  dans  la  veine  de  l'oreille  9  c.  c, 
d'une  solution  d'acide  phénique  à  20  p.  1000,  soit  0  gr.  09  d'acide 
phénique  par  kilogramme  d'animal. 

Pendant  l'injection,  ce  lapin  est  pris  d'un  tremblement  général  du 
corps  ;  lorsqu'on  le  détache,  il  tombe  sur  le  côté  ;  la  respiration  est  très 
rapide  ;  un  peu  de  mucus  sanguinolent  sort  par  ses  narines  et  sa  bou- 
che ;  il  reste  ensuite  dans  cet  état,  mais  on  remarque  que  sa  respiration, 
tout  en  restant  courte,  devient  petit  à  petit  moins  rapide.  Il  meurt  un 
peu  moins  d'une  demi-heure  après  l'injection. 

Sulfate  de  cuivre.  —  Première  expérience  (3  décembre  1891).  — 
Lapin  du  poids  de  3  kil.  200  grammes. 
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On  injecte  dans  la  veine  de  l'oreille  de  cet  animal  3cc,2  d'une  solu- 
tion de  sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1000,  soit  0  g-r.  005  de  ce  sel  par 
kilogramme  de  lapin. 

Immédiatement  après  l'injection,  il  se  produit  un  thrombus  dans  la 
base  de  la  veine  auriculaire;  l'animal  garde  son  aspect  normal;  on  le 
laisse  libre  ;  il  meurt  subitement  deux  heures  et  demie  après  l'injection. 
Rien  n'avait  été  fait  pour  déplacer  le  caillot. 

Deuxième  expérience  (10  avril  1892).  —  Lapin  de  2  kil.  700  grammes. 

On  lui  injecte  dans  la  veine  de  l'oreille,  près  de  la  base  de  l'oreille, 
2cc,7  d'une  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  5  p.  1003,  soit  0,005  de  ce 
sel  par  kilogramme  de  lapin. 

L'injection  à  peine  terminée,  l'animal  pousse  un  cri  aigu,  a  quelques 
mouvements  rapides  et  violents  de  tout  le  corps  (il  était  encore  attaché), 
et  meurt  subitement,  avant  qu'on  ait  pu  le  détacher  du  plateau  à  expé- 
riences. 

Il  est  probable  que,  dans  ce  cas,  la  mort  a  été  extrêmement  rapide 
parce  que  l'injection  avait  été  faite  à  la  base  de  la  veine  auriculaire, 
de  telle  sorte  que  le  caillot  a  pu  se  former  près  de  la  veine  jugulaire 
externe  ou  même  dans  cette  veine. 

Perchlorure  de  fer.  — ■  Première  expérience  (28  avril  1892).  — 
Lapin  de  1  kil.  700  grammes. 

On  injecte  par  une  veine  de  l'oreille  un  dixième  de  centimètre  cube 
d'une  solution  au  cinquième  de  perchlorure  de  fer  ofïïcinal  à  30°. 

L'animal  est  immédiatement  pris  de  convulsions  avec  mouvements 
respiratoires  très  rapides.  Il  meurt  au  bout  de  trois  minutes. 

Deuxième  expérience  (28  avril  1892).  —  Lapin  de  1  kil.  700  grammes. 

On  lui  injecte,  par  une  veine  de  l'oreille,  un  demi-centimètre  cube 
d'une  solution  au  centième  de  perchlorure  de  fer  officinal  à  30°. 

Pendant  qu'on  le  détache,  l'animal  est  pris  de  mouvements  respira- 
toires très  rapides,  puis  de  convulsions;  il  meurt  au  bout  de  quatre 
minutes. 

Biiodure  de  mercure.  —  Première  expérience  (7  décembre  1891). 
—  Lapin  de  2  kil.  450  grammes. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  5  c.  c.  d'une  solution  de 
biiodure  de  mercure  à  0,25  pour  1000,  soit  0  gr.  0005  de  sel  mercuriel 
par  kilogramme  d'animal. 

Ce  lapin  ne  présente  absolument  rien  d'anormal  pendant  plusieurs 
semaines. 

Deuxième  expérience  (3  janvier  1892).  — Lapin  de  2  kil.  470  grammes. 
Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  20  c.  c.  d'une  solution  à  0,25 
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p.  1000  de  biiodure  de  mercure,  soit  0  gr.  002  de  ce  sel  par  kilo- 
gramme d'animal. 

Immédiatement  après  l'injection,  l'animal  est  un  peu  somnolent,  mais 
cette  somnolence  disparaît  rapidement,  et  le  lapin  court  dans  le  la- 
boratoire et  mange.  Les  jours  suivants,  il  paraît  en  bonne  santé  et 
reste  dans  cet  état  tout  le  temps  qu'on  le  garde  en  observation. 

Troisième  expérience  (faite  le  29  février  1892,  par  M.  Malassez).  — 
Lapin  pesant  2kil.  330  gr. 

A  une  heure  et  demie,  injectionlente,  par  une  veinule  del'oreille,  de 
13*=", 9  d'une  solution  de  biiodure  de  mercure  et  d'iodure  de  potassium 
dont  voici  la  formule  : 


soit  6  c.  c.  par  kilogramme  d'animal  ou  6  milligr.  de  biiodure. 

Un  peu  d'assoupissement,  puis  état  normal  ;  l'animal  mange  même 
un  peu  de  son  dans  la  mangeoire.  Vers  3  heures,  agitation,  urines  san- 
guinolentes. A  5  heures,  après  quelques  convulsions,  mort  (arrêt  de  la 
respiration  ;  le  cœur  battait  encore). 

Autopsie  :  Rigidité  cadavérique  en  une  heure  et  demie,  le  corps 
étant  encore  chaud.  Urines  sanguinolentes  (raies  de  l'oxyhémoglobine), 
cylindres,  pas  de  globules  rouges.  —  Sang  du  cœur  :  non  coagulé  dans  le 
ventricule  droit;  globules  rouges  crénelés  ;  gros  amas  de  granulations  ; 
plasma  un  peu  coloré,  à  ce  qu'il  semble;  certains  globules  perdent  ra- 
pidement leur  hémoglobine.  —  Reins  :  le  gauche  est  d'aspect  normal  ; 
le  droit  est  congestionné  dans  sa  partie  inférieure  (hémorrhagie  ?)  — 
Foie  :  net.  —  Poumons  ;  rouges  à  la  base;  le  reste  est  normal.  —  Cer- 
veau et  bulbe  ;  rien  d'anormal  en  apparence. 

Quatrième  expérience  (9  avril  1892).  —  Lapin  du  poids  de  2  kil. 
250  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  0  gr.  005  de  biiodure  de  mercure 
par  kilogramme  d'animal. 

Ce  lapin,  immédiatement  après  l'injection,  est  un  peu  somnolent, 
mais  il  se  remet  vite. 

Le  11.  L'animal  reste  pelotonné  dans  le  fond  de  sa  cage  et  réagit 
peu  quand  on  le  touche  ;  cependant,  il  mange. 

Le  12.  L'animal  paraît  un  peu  mieux. 

Le  13.  Même  état. 

Le  14.  Il  est  retombé  dans  l'état  du  11  ;  il  a  peu  mangé  depuis  la 
veille. 

Le  15.  On  le  trouve  mort  dans  sa  cage. 

TABXIEIt.  43 


Biiodure  de  mercure 
lodure  de  potassium. 


1 

2 

1000 


Eau 
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Autopsie  :  Cœur  dilaté,  plein  de  sang.  —  Poumons  congestionnés. — 
Rate  normale.  —  Foie  :  paraît  un  peu  paie;  au  microscope,  on  constate 
une  grande  quantité  de  granulations  graisseuses  dans  les  cellules.  — 
Reins,  gros,  pâles  ;  l'examen  microscopique  montre  que  les  cellules  des 
tubes  renferment  un  grand  nombre  de  granulations  graisseuses.  — 
Vessie  distendue  par  une  urine  louche  ;  au  microscope,  on  y  trouve  des  > 
tubes  urinifères,  et  on  constate  une  grande  quantité  d'albumine. 

Cinquième  expérience  (11  avril  1892).  —  Dans  l'oreille  d'un  lapin,  on 
injecte  0  gr.  006  de  biiodure  de  mercure  par  kilogramme  d'animal, 
alin  de  savoir  si  cette  dose  est  rapidement  mortelle,  comme  dans  la 
troisième  expérience. 

L'animal,  après  avoir  passé  par  la  somnolence  et  l'agitation  violente, 
comme  dans  l'expérience  faite  par  M.  Malassez,  est  mort  trois  heures 
après  l'injection.  Son  autopsie  a  donné  les  mêmes  résultats  que  ceux 
qui  avaient  été  constatés  par  M.  Malassez. 

Remarques.  —  Dans  les  deux  premières  expériences,  avec  des  doses 
de  0,0005  et  de  0,002  de  sel  mercuriel  par  kilogramme  d'animal,  les 
animaux  sont  restés  bien  portants,  ou  ont  été  à  peine  indisposés;  des 
expériences  ultérieures  m'ont  montré  qu'il  en  était  de  même  pour  les 
doses  de  0  gr.  0030  et  de  0  gr.  0035  par  kilogramme  d'animal. 

Avec  une  dose  de  0  gr.  005  (quatrième  expérience),  relativement 
forte  pour  un  kilogramme  d'animal,  la  mort  est  survenue  lentement,  le 
sixième  jour  après  l'injection. 

Dans  la  troisième  et  la  cinquième  expérience,  la  mort  est  surveniie 
trois  heures  ou  trois  heures  et  demie  après  l'injection  avec  une  dose 
de  0  gr.  006  par  kilogramme  d'animal. 

On  pourrait  se  demander  si,  dans  ces  cas  de  mort  lente  ou  rapide, 
l'iode  ou  l'iodure  de  potassium  n'ont  pas  joué  un  certain  rôle  ;  mais  il 
n'en  est  rien,  ainsi  que  le  démontrent  les  expériences  faites  avec  l'iode 
et  l'iodure  de  potassium  (voir  plus  loin). 

Bichlorure  de  mercure.  —  Première  expérience  (20  décembre 
1891).  —  Lapin  de  2  kil.  500  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  2°°, 5  de  solution  de  biclilornre 
à  0  gr.  25  p.  1000,  soit  0  gr.  00025  de  sel  mercuriel  par  kilogramme 
d'animal. 

Ce  lapin  ne  présente  rien  d'anormal  ni  après  l'injection,  ni  dans  les 
semaines  pendant  lesquelles  on  le  garde  en  observation. 

Deuxième  expérience  (28  décembre  1891).  —  Lapin  de  2  kil.  100  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  8'^",4  de  solution  de  bichlorure 
de  mercure  à  0,25  p.  1030,  soit  0  gr.  001  de  sol  mercuriel  par  kilogramme 
de  lapin. 
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L'animal  resta  bien  portant  pendant  plusieurs  semaines  où  on  le 
srarda  en  observation. 

Troisième  expérience  (3  janvier  1892). —  Lapin  de  'ikil.SûO  g-r. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  18'^^,4  de  solution  de  bichlorure 
de  mercure  à  0,25  p.  1000,  soit  0  gr.  002  de  sel  mercuriel  par  kilo- 
gramme d'animal. 

Un  peu  de  somnolence  après  l'injection;  puis  l'animal  se  rétablit  vite 
et  reste  bien  portant  pendant  plusieurs  semaines  que  dure  l'observation. 

Quatrième  expérience  (faite  le  19  février  1892  par  M.  Malassez).  — 
Lapin  de  2  kil.  570  gr. 

A  1  heure,  injection  de  8", 9  de  solution  de  bichlorure  de  mercure 
à  1  p.  1000,  soit  0  gr.  0035  de  sublimé  par  kilogramme  d'animal. 

A  3  heures,  un  peu  de  diarrhée. 

A  6  heures,  l'animal  reste  immobile  dans  sa  cage  ;  quand  on  l'en 
sort,  il  ne  se  sauve  pas. 

1er  mars.  Animal  toujours  somnolent;  il  semble  cependant  qu'il  soit 
un  peu  mieux. 

2  mars.  Animal  très  somnolent,  immobile;  cuisses  écartées;  téle 
basse  ;  il  ne  mange  pas. 
•1  mars  :  mort  le  matin. 

Autopsie  :  Vessie  très  dilatée  ;  urine  claire.  —  Reins  un  peu  gros, 
non  congestionnés,  plutôt  un  peu  pâles.  L'examen  microscopique 
montre  que  les  cellules  épithéliales  des  tubes  sont  chargées  de  granu- 
lations graisseuses.  —  Rate  :  de  grosseur  normale  ;  quelques  granula- 
tions blanchâtres  disséminées.  —  Foie  :  dans  un  des  lobes  surtout, 
traînées  et  granulations  jaunâtres.  — Poumons  normaux,  sauf  en  quel- 
ques points  de  la  base,  où  la  couleur  est  plus  foncée,  et  le  tissu  pul- 
monaire revenu  sur  lui-même,  comme  atélectasié.  —  Cœur  :  mou, 
presque  vide  de  sang. 

Cinquième  expérience  (8  avril  1892K  —  Lapin  de  2  kil.  700  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  8''*',2  de  solution  de  bichlorure 
de  mercure  à  1  p.  1000,  soit  0  gr.  0035  de  sel  mercuriel  par  kilogramme 
d'animal. 

Immédiatement  après  l'injection,  l'animal  est  un  peu  somnolent  ;  au 
bout  d'une  heure,  il  paraît  remis. 

Le  9  avril,  il  a  mangé,  mais  reste  immobile  dans  le  fond  de  sa  cage, 
et  ne  remue  pas  quand  on  le  touche. 

Le  10.  Même  état;  diarrhée. 

Le  11.  Idem  ;  l'animal  mange  un  peu. 

Le  12.  Idem. 

Le  13.  Il  meurt  le  matin,  vers  10  heures,  sans  quitter  sa  position 
accroupie. 
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Autopsie  :  Cœur  vide  de  sang.  —  Poumons  pâles  et  revenus  sur  eux- 
mêmes.  —  Foie  :  dans  quelques  points,  traînées  jaunâtres  ;  au  micros- 
cope, on  constate  que,  dans  ces  traînées  jaunâtres,  les  cellules  hépa- 
tiques sont  fortemennt  chargées  de  granulations  graisseuses.  —  Reins  ; 
gros,  pâles,  surtout  à  la  périphérie;  l'examen  microscopique  montre 
que  les  cellules  des  tubes  urinifères  sont  chargées  de  granulations 
graisseuses.  —  Rate  normale.  —  Intestin  :  dans  deux  ou  trois  points 
de  l'intestin  grêle,  on  remarque  des  taches  de  congestion  sanguine 
intense,  allant  presque  jusqu'à  l'hémorrhagie. 

Sixième  EXPÉRIENCE  (13  avril  1892). —  Injection  dans  la  veine  de 
l'oreille  d'un  lapin  de  la  même  dose  (0  gr.  0035)  de  bichlorure  de  mer- 
cure par  kilogramme  d'animal. 

Le  16.  Ce  lapin  paraît  fort  malade  et  commence  à  avoir  de  la  diarrhée. 

Mort  le  20. 

Septième  expérience  (faite  par  M.  le  docteur  Galippe,  le  20  juillet  1892). 
—  Lapin  de  2  kil.  380  gr. 

On  injecte  à  ce  lapin,  par  une  veine  de  l'oreille,  0  gr.  014  de 
sublimé  corrosif,  dont  la  solution  était  préparée  à  1  p.  1000,  soit 
0  gr.  006  de  sublimé  par  kilogramme  d'animal. 

A  la  suite  de  l'injection,  ce  lapin  a  été  agité  d'un  tremblement  qui  a 
persisté  toute  la  journée. 

21  juillet.  Le  tremblement  a  disparu,  mais  l'animal  ne  mange  pas. 

Le  22.  Diarrhée  abondante;  anhélation  ;  l'animal  ne  mange  pas. 

Le  23.  La  diarrhée  a  diminué  ;  même  état  pour  le  reste. 

Le  24.  L'animal  est  moins  abattu  ;  il  n'a  plus  de  diarrhée,  mais  il  ne 
mange  pas. 

Le  25.  Le  manque  d'appétit  persiste.  L'animal  a  de  la  conjonctivite  ; 
son  abattement  est  profond  ;  il  meurt  à  4 heures. 

Autopsie  :  Au  moment  de  sa  mort,  l'animal  ne  pesait  plus  que  1  kil. 
930  gr.;  il  avait  donc  diminué  de  450  gr.  —  En  ouvrant  la  cavité 
abdominable,  on  constate  qu'il  s'y  est  fait  une  hémorrhagie  en  nappe, 
et  que  les  caillots  recouvrent  les  organes  abdominaux  auxquels  ils 
adhèrent.  La  face  postérieure  du  foie  paraît  être  le  point  de  départ 
de  cette  hémorrhagie  ;  mais  il  n'a  pas  été  possible  de  trouver  par  quel 
point  exact  cette  hémorrhagie  s'était  faite.  — Le  foie  est  rouge  et  volu- 
mineux. La  vésicule  biliaire  est  tendue  et  complètement  remplie.  — 
Les  poumons  sont  d'un  rose  uniforme  ;  il  n'y  a  pas  de  liquide  dans 
les  plèvres. —  Le  cœur  ne  présente  rien  de  particulier  ;  le  ventricule 
gauche  ne  renferme  pas  de  caillots  ;  il  n'y  a  point  d'ecchymoses  sous- 
endocardiques  ;  les  fibres  musculaires  paraissent  plutôt  anémiées. — 
L'estomac  contient  une  petite  quantité  de  matières  alimentaires  ;  il  pré- 
sente une  petite  tache  ecchymotique  au  niveau  de  la  grande  courbure. 
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—  L'intestin  renferme  des  matières  fécales  liquides  ;  on  n'y  remarque 
point  d'ulcération.  —  Les  vaisseaux  du  péritoine  sont  très  dilatés, 
mais  il  n'y  a  point  de  liquide  dans  la  cavité  péritonéale.  —  La  rate 
est  très  congestionnée.  — La  vessie  est  contractée  et  ne  renferme  point 
d'urine.  —  Les  reins  sont  gros  et  d'un  bleu  jaunâtre. 

Remarques. —  Avec  une  dose  de  0  gr.  0035  de  sublimé  par  kilogramme 
d'animal  (quatrième  et  cinquième  expériences),  la  mort  est  survenue  le 
quatrième  et  le  cinquième  jour  après  l'injection. 

A  la  dose  de  0  gr.  006  de  sublimé  pour  1  kilogr.  d'animal,  la  mort 
n'a  pas  été  rapide,  mais  lente,  puisque  l'animal  n"a  succombé  que  le 
sixième  jour. 

Iode  et  iodure  de  potassium.  —  Premiîire  expérience.  —  Avec 
une  solution  contenant  1  p.  100  d'iode  et  2  p.  100  d'iodure  de  potas- 
sium, on  injecte  dans  la  veine  de  l'oreille  d'un  lapin  la  quantité  de 
cette  solution  qui  équivaut  à  0  gr.  005  d'iode  et  0  gr.  01  d'iodure  de 
potassium.  —  L'animal  est  resté  calme  et  bien  portant. 

Deuxième  expérience.  —  A  un  autre  lapin,  on  injecte  dans  la  veine  de 
l'oreille  une  dose  quatre  fois  plus  forte  que  dans  la  précédente  expé- 
rience, soit  0  gr.  02  d'iode  et  0  gr.  04  d'iodure  de  potassium.  Rien 
d'anormal  ne  survient  non  plus  chez  cet  animal. 

Permanganate  de  potasse. —  Première  expérience  (20  octobre  1891). 
Lapin  de  2  kil.  500  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  10  c.  c,  d'une  solution  de 
permanganate  de  potasse  à  Ogr.  25  pour  1000,  soit  0  gr.  001  de  ce  sel 
par  kilogramme  d'animal. 

Ce  lapin  ne  présente  rien  de  notable. 

Deuxième  expérience  (5  décembre  1891).  —  Même  animal.  On  lui 
injecte  20  c,  c.  de  la  même  solution,  soit  0  gr.  002  de  permanganate 
par  kilogramme  de  lapin. 

L'animal  ne  présente  rien  de  particulier. 

Troisième  expérience  (10  décembre  1891).  —  Même  animal.  On  lui 
injecte  30  c.  c.  de  la  même  solution,  soit  0,003  de  permanganate  par 
kilogramme  de  lapin.  —  L'animal  est  bien  portant. 

On  fait,  avant  et  après  l'injection,  la  numération  des  globules  du 
sang,  et  l'on  trouve  : 

Avant  l'injection,  5,250,000  globules  rouges. 

Une  heure  après  l'injection,  4,720,000  globules  rouges  (530,000  en 
moins). 

Quatrième  expérience  (17  décembre  1891).  —  Même  animal.  On  lui 
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injecte  40  c.  c.  de  la  même  solution,  soit  0  gr.  004  de  permanganate 
de  potasse  par  kilogTamme  de  lapin. 

L'animal  ne  paraît  être  nullement  affecté  par  cette  injection. 

On  fait,  avant  et  après  l'injection,  la  numération  des  globules  du 
sang  : 

Avant  l'injection:  5,200,000  globules  rouges. 

Une  heure  après  l'injection  :  4,300,000  globules  rouges  (900,000  en 
moins). 

On  les  compte  de  nouveauté  lendemain,  et  l'on  trouve  4,900,003 
globules  rouges  (300,000  en  moins,  comparativement  au  nombre  de 
ces  globules  avant  l'injection,  et  600,000  en  plus,  si  on  compare  leur 
nombre  à  celui  qui  a  été  trouvé  après  l'injection). 

Cinquième  expérience  (8  avril  1892). —  On  augmente  le  titre  de  la  solu- 
tion de  manière  à  injecter  à  l'animal  0  gr,  060  de  permanganate  de 
potasse  par  kilogramme  de  lapin. 

L'animal  n'a  jamais  paru  souffrir  de  cette  injection  et  se  porte  très 
bien. 

Remarques.  —  La  numération  des  globules  rouges  du  sang  montre 
que  le  nombre  de  ces  globules  diminue  après  une  injection  faite  avec 
le  permanganate  de  potasse,  mais  la  réparation  numérique  se  fait  très 
rapidement. 

Acide  salicylique.  —  Première  expérience  (8  avril  1892).  —  Lapin 
de2  kil.  500  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  5  c.  c.  d'une  solution  d'acide 
salicylique  à  3  p.  1000,  portée  à  37»,  soit  0  gr.  006  d'acide  salicylique 
par  kilogramme  d'animal. 

Après  l'injection,  l'animal  conserve  son  aspect  ordinaire.  Il  en  est 
de  même  pendant  plusieurs  jours. 

Deuxième  expérience  (8  avril  1892).  —  Lapin  de  2  kilogr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  12  c.  c.  de  la  même  solu- 
tion que  dans  l'expérience  précédente,  soit  0  gr.  018  d'acide  salicy- 
lique par  kilogramme  d'animal. 

Après  l'injection,  l'animal  conserve  son  aspect  ordinaire  et  reste 
absolument  en  état  normal  pendant  plusieurs  jours  qu'on  le  garde  en 
observation. 

Troisième  expérience  (10  avril  1892).  —  Lapin  de  3  kil.  100  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  36  c.  c.  de  la  solution  employée 
dans  les  expériences  précédentes,  soit  0  gr.  034  d'acide  salicylique 
par  kilogramme  d'animal. 

Rien  de  particulier  pendant  l'injection,  et  l'animal  reste  en  bonne 
santé. 
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Micro cidine.  —  Première  expérience  (30  décembre  1891).  — 
Lapin  de  3  kil.  100  g-r. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  9  c.  c.  d'une  solution  à  4  p.  1000 
de  microcidine,  soit  0  gr.  012  de  microcidine  par  kilogramme 
d'animal. 

Rien  de  notable,  et  l'animal  reste  en  bonne  santé. 

Deuxième  expérience  (6  janvier  1892).  —  Cette  expérience  est  faite 
dans  les  mêmes  conditions  que  la  précédente,  avec  le  même  lapin,  mais 
on  compte  les  globules  du  sang  avant  et  après  l'injection. 

Avant  l'injection  :  4,950,000  globules  rouges. 

Après  l'injection  :  4,120,000  globules  rouges  (830,000  en  moins). 

Troisième  expérience  (12  janvier  1892).  — Au  même  animal,  qui  paraît 
bien  portant,  on  injecte  dans  la  veine  de  l'oreille  18  c,  c.  d'une 
solution  à  4  p.  1000  de  microcidine,  soit  0  gr.  004  de  ce  sel  par 
kilogramme  de  lapin. 

L'animal  ne  paraît  pas  se  ressentir  de  l'injection,  mais  la  numération 
des  globules  donne  les  résultats  suivants  : 

Avant  l'injection  :  4,640,000  globules  rouges. 

Après  l'injection:  3,560,000  globules  rouges  (en  moins  1,080,000  glo- 
bules). 

Le  14  janvier,  4,120,000  globules  rouges. 

Le  16,  4,470,000  globules  rouges  (170,000  de  moins  seulement 
qu'avant  l'injection). 

Dans  cette  expérience,  il  y  a  donc  eu,  après  l'injection,  une  diminu- 
tion rapide  et  considérable  du  nombre  des  globules,  mais  cette  dimi- 
nution a  été  bientôt  suivie  d'une  tendance  très  marquée  à  la  récupération 
du  nombre  normal  des  globules,  car  le  16  janvier,  la  diirérence  en 
moins  est  presque  insignifiante. 

Lysol.  —  J'ai  récemment  fait  quelques  expériences  avec  le  lysol  qui 
a  été  fort  employé  depuis  plusieurs  années.  Il  semble  résulter  de  ces 
expériences  que  le  lysol  injecté  dans  la  veine  de  l'oreille  d'un  lapin 
sous  forme  de  solution  à  1  p.  100  peut  amener  rapidement  la  mort 
(expérience  I)  ;  tandis  que  la  même  quantité  de  lysol,  ou  même  une 
quantité  un  peu  plus  forte  mais  diluée  dans  un  volume  double  de  liquide 
et  injectée  de  même  dans  les  veines  de  l'oreille  d'un  lapin  (expé- 
rience III),  détermine  des  accidents  graves  qui  se  dissipent  assez 
rapidement,  ainsi  que  cela  s'observe  avec  l'acide  phénique.  Une  fois, 
en  ville,  j'ai  vu  les  mêmes  accidents  graves  se  produire  avec  le  lysol, 
chez  une  nouvelle  accouchée. 

Première  expérience  (faite  le  16  avril  1894  par  mon  préparateur, 
M.  Létienne).  —  Lapin  de  2  kil.  360. 
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Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  d'une  solution  de  lysol  à  1  p.  100, 
Au  17«  c.  c.  l'animal  présente  du  tremblement  qui  ne  tarde  pas  à  se 
généraliser  ;  soubresauts  musculaires  très  intenses.  Puis  les  mouve- 
ments deviennent  de  plus  en  plus  faibles  ;  pupille  dilatée. 

Au  40«  c.  c,  mort. 

La  toxicité  du  lysol  est  donc  de  0.  gr.  1694  par  kilogr.  de  lapin. 
Deuxième  expérience  (faite  le  16  avril  1894  par  M.  Létienne).  —  Lapin 
de  2  kil.  260. 

On  injecte  dans  la  cavité  péritonéale  de  ce  lapin  40  c.  c.  de  solution 
de  lysol  à  1  p.  100.  L'animal  n'en  est  pas  incommodé.  Bon  état. 

Troisième  expérience  (faite  le  17  avril  1894  par  M.  Létienne). —  Lapin 
de  2  kil.  550. 

L'injection  est  faite  dans  la  veine  de  l'oreille  de  ce  lapin  avec  une 
solution  de  lysol  à  0,5  p.  100,  c'est-à-dire  avec  une  solution  deux  fois 
moins  forte  que  la  précédente. 

Au  30e  c.       frissonnement,  tremblement  généralisé. 

• —    45«  c.  c,  convulsions  oculaires. 

—  60^  c.  c,  soubresauts  très  intenses  dans  les  muscles  du  tronc  ; 

pupille  dilatée. 

—  100^  c.  c,  l'animal  est  détaché. llreste  couché  sur  le  flanc.  Trem- 

blement continu.  Spasmes  violents  de  tous  les  muscles 
extenseurs  du  tronc  et  des  membres.  Salivation. 
Trois  quarts  d'heure  après,  cessation  des  tremblements.  L'animal 
se  met  sur  ses  pattes.  Pupille  normale. 

Le  lendemain,  il  ne  mange  pas  ;  reste  pelotonné  dans  un  coin  de  sa 
cage. 

Le  20  avril,  état  à  peu  près  normal. 

La  dose  injectée  a  été  de  39", 21  par  kilogr.,  soit  0  gr.  19605  de 
lysol  par  kilogr.  de  lapin. 

Appendice  relatif  à  quelques  nouveaux  antiseptiques.  — 
Antiseptiques  composés;  phéno-salyl.  —  Il  résulte  de  divers 
travaux  relativement  récents,  qu'en  mélangeant  certains  antiseptiques 
dans  des  proportions  déterminées  par  des  tâtonnements,  on  obtient  des 
substances  microbicides  beaucoup  plus  actives,  à  poids  égal,  que  les 
antiseptiques  qui  entrent  eux-mêmes  dans  le  mélange.  Parmi  les  nou- 
veaux antiseptiques  composés,  le  phéno-salyl  a  particulièrement  attiré 
mon  attention. 

Sous  le  nom  de  phéno-salyl,  le  docteur  Christmas  a  récemment  fait 
connaître  une  préparation  caractérisée  par  l'association  de  plusieurs 
antiseptiques  qui,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  deviennent,  par 
leur  réunion,  plus  actifs  que  s'ils  étaient  employés  isolément.  Le  profes- 
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seur  Coriiil  a  fait  un  rapport  très  favorable  sur  l'activité  et  l'innocuité  du 
iphéno-salyl  [Bulletin  de  r Académie  de  médecine,  àécQmhve  1892,  p.  873). 

Mais  la  composition  du  phéno-salyl  ayant  quelque  peu  variéje  crois 
utile  d'indiquer  la  formule  que  suit  M.  Grimbert,  pharmacien  en  chef 
de  la  Clinique  d'accouchements,  pour  la  préparation  du  phéno-salyl 
destiné  à  mon  service.  Voici  cette  formule  : 


Acidej'phénique   9 

Acide  salicylique   1 

Acide  lactique    2 

Menthol  0,01. 

Essence  d'eucalyptus   0,05 

Glycérine   4 


16,06 

La  préparation  se  fait  en  chauffant  ensemble  les  trois  acides  jusqu'à 
liquéfaction,  on  y  ajoute  ensuite  la  glycérine,  puis  le  menthol  et 
l'essence  d'eucalyptus.  Le  phéno-salyl  se  présente  sous  la  forme  d'un 
liquide  de  consistance  sirupeuse;  très  soluble  dans  la  glycérine,  et 
soluble  dans  l'eau  jusqu'à  la  proportion  de  30  p.  1000.  Il  est  presque 
incolore;  aussi  pour  prévenir  les  méprises,  M.  Grimbert  le  colore  avec 
de  l'orangé  Poirier  n°  3.  Pur,  le  phéno-salyl  est  caustique  ;  en  injections, 
on  l'emploie  à  la  dose  de  10  p.  1000,  et,  à  cette  dose,  sa  puissance  anti- 
septique est  «  plus  que  sulfisante  pour  la  stérilisation  des  surfaces  » 
(Cornil).  A  poids  égal,  il  est  au  point  de  vue  antiseptique,  au  moins 
trois  fois  plus  puissant  que  l'acide  phénique,  bien  qu'il  soit  beaucoup 
moins  toxique. 

Première  expérience  (faite  le  1^''  mars  1893  par  M.  Parmentier).  — 
Lapin  de  2  kil.  050  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  4  c.  c.  d'une  solution  de  phéno- 
salyl  à  2  p.  100,  soit  4  centigr.  de  phéno-salyl  par  kilogramme  d'animal. 
Aucun  accident. 

Deuxième  expérience  (faite  le  1'=''  mars  1893  par  M.  Parmentier).  — 
Lapin  de  2  kil.  100  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  6  ce.  3  d'une  solution  de  phéno- 
salyl  à  2  p.  100,  soit  6  centigr.  de  phéno-salyl  par  kilogramme  d'animal. 
Aucun  accident  consécutif  à  cette  injection. 

Troisième  expérience  (faite  le  l^^"  mars  1893  par  M.  Parmentier).  — 
Lapin  de  1  kil.  950  gr. 

Injection  dans  la  veine  de  l'oreille  de  8  c.  c.  7  de  phéno-salyl  à 
2  p.  100,  soit  9  centigr.  de  phéno-salyl  par  kilogramme  d'animal.  Aucun 
accident  consécutif  à  cette  injection. 
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Quatrième  expérience  (faite  le  1^^  mars  1893  par  M.  Parmentieij.  — 
Lapin  de  2  kil.  750  gr. 

Injection  dons  la  veine  de  l'oreille  de  24  c.  c,  75  d'une  solution  de 
phéno-salyl  à  2  p.  100,  soit  18  centig-r.  de  phéno-salyl  par  kilogramme 
d'animal.  Aucun  accident  consécutif  à  cette  injection. 

Remarque,  —  En  m'appuyant  sur  les  expériences  qui  précèdent,  j'ai 
employé  le  phéno-salyl  en  clinique.  J'en  suis  très  satisfait  pour  les 
injections  vaginales,  mais  j'ai  quelquefois  observé  pendant  les  injec- 
tions intra-utérines  des  accidents  analogues  à  ceux  que  provoque 
l'acide  phonique,  quoique  atténués;  aussi  ai-je  renoncé  au  phéno-salyl 
pour  les  injections  intra-utérines. 

D'après  les  expériences  qui  précèdent,  on  peut  classer  en 
trois  groupes  les  principaux  antiseptiques  expérimentés  : 

1^  Agents  dont  Fintroduction  par  injection  dans  la  veine  de 
l'oreille  d'un  lapin  peut  produire  la  mort  rapide  ou  subite, 
avec  les  doses  suivantes  par  kilogramme  d'animal  : 

Lysol   169  milligr. 

Acide  phénique   60  — • 

Biiodure  de  mercure   6  — 

Sulfate  de  cuivre   5  — 

Perchlorure  de  fer   (Un  demi-centimètre  cube  de 

la  solution  officinale  à  30° 
étendue  de  100  parties  d'eau.) 

2^  Agents  dont  Fintroduction  par  injection  dans  la  veine  de 
l'oreille  d'un  lapin  peut  produire  lentement  Fintoxication  et 
même  la  mort,  avec  les  doses  suivantes  par  kilogramme 
d'animal  : 

Sublimé  corrosif   3     milligr.  1/2. 

Biiodure  de  mercure   5  — 

3^*  Agents  dont  l'introduction  par  injection  dans  la  veine  de 
Foreille  d'un  lapin  est  inoffensive  aux  doses  suivantes  par 
kilogramme  d'animal  : 

Iode   20  milligr. 

Microcidine   24  — 

Acide  salicylique   36  — 

Permanganate  de  potasse   60  — 

Phéno-salyl   180  — 
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Or,  si  Ton  compulse  les  observations  relatant  les  accidents 
graves  survenus  pendant  une  injection  intra-utérine  ou  immé- 
diatement après,  chez  les  femmes  nouvellement  accouchées, 
accidents  suivis  quelquefois  de  mort  rapide  ou  subite,  on  trouve 
que  presque  toujours  ces  accidents  ont  été  produits  par  l'un 
des  antiseptiques  appartenant  au  premier  groupe,  le  biiodurc 
excepté,  c'est-à-dire  par  l'un  des  antiseptiques  suivants  : 
acide  phénique^  sulfate  de  cuivre.  percJilorure  de  fer  ;  on 
trouve  aussi  que  dans  quelques  autres  cas  la  mort  a  été  attri- 
buée à  la  pénétration  de  l'air  dans  les  sinus  utérins,  et  de  là 
dans  le  cœur. 

L'observation  clinique  et  l'expérimentation  sont  donc  en 
parfait  accord,  et  dictent  en  quelque  sorte  la  conduite  à  tenir. 

Du  choix  d'un  antiseptique  pour  les  injections  intra- 
utérines.  —  Pour  se  mettre  à  Tabri  des  accidents  immédiats 
produits  par  les  injections  intra-utérines,  il  faut,  d'une  part, 
renoncer  à  l'emploi  de  l'acide  phénique,  du  lysol,  du  phéno-salyl, 
du  sulfate  de  cuivre  et  du  perchlorure  de  fer  ;  d'autre  part, 
veiller  avec  grand  soin  à  ce  que  l'appareil  injecteur  soit 
complètement  purgé  d'air. 

Avec  le  sublimé  corrosif  et  le  biiodure  de  mercure,  on  expo- 
serait les  nouvelles  accouchées  à  une  intoxication  lente,  par- 
fois mortelle;  il  convient,  par  conséquent,  de  renoncer  éga- 
lement à  l'emploi  de  ces  deux  antiseptiques  dans  la  pratique 
des  injections  intra-utérines. 

Pour  ces  injections,  il  reste  donc  Tiode  à  2  ou  3  p.  1000, 
le  permanganate  de  potasse  à  0,25  ouà  0,50  p.  1000,  lamicroci- 
dine  à  4  p.  1000,  Tacide  salicylique  à  3  ou  à  5  p.  1000.  Parmi 
ces  antiseptiques,  riode  est  à  ce  point  de  vue  d'une  puissante 
efficacité,  et,  à  mon  avis,  il  doit  être  placé  au  premier  rang.  Le  per- 
manganate de  potasse  est  un  peu  moins  efficace  comme  micro- 
bicide,  et  vient  au  second  rang.  La  microcidine  et  l'acide  sali- 
cylique leur  sont  inférieurs.  Quant  à  Tacide  borique  et  au 
naphtol,  dont  je  n'ai  pas  recherché  la  toxicité,  ce  sont  des  anti- 
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septiques  de  très  médiocre  valeur,  qui  doivent  être  réservés 
pour  quelques  cas  particuliers  dans  lesquels  une  raison  quel- 
conque s'oppose  à  l'emploi  de  tous  les  autres  antiseptiques. 

De  tous  les  antiseptiques  que  j^ai  employés  en  injections 
intra-utérines,  l'iode  est  celui  qui  m'a  donné  les  résultats  les 
plus  satisfaisants,  à  la  dose  de  3  ou  de  2  gr.  pour  1000,  que 
j'abaisse  même  à  2  gr.  pour  1500  quand  la  première  dose 
produit  des  cuissons  (voir  aussi  la  formule,  p.  309).  On  peut 
d'ailleurs  très  notablement  atténuer  ces  cuissons  en  lubrifiant 
la  vulve,  le  périnée  et  l'anus  avec  de  la  vaseline,  avant  de  pro- 
céder à  l'injection.  J'attribue  l'efficacité  de  l'iode,  non  seule- 
ment à  sa  puissance  antiseptique,  mais  encore  à  la  facilité 
avec  laquelle  il  pénètre  dans  l'épaisseur  des  tissus,  tandis  que 
le  sublimé  et  l'acide  phénique  n'agissent  guère  qu'en  surface. 

En  résumé,  certains  antiseptiques  (acide  phénique,  sulfate 
de  cuivre,  perchlorure  de  fer)  employés  en  injections  intra- 
utérines,  sont  fort  dangereux  et  peuvent  causer  la  mort  subite, 
tandis  qu'avec  des  précautions  pour  ne  pas  injecter  de  l'air 
dans  les  sinus  utérins,  et  un  choix  judicieux  des  antiseptiques 
(iode,  permanganate  de  potasse),  les  injections  intra-utérines 
sont  inoffensives  et  rendent  d'énormes  services.  C'est,  du 
moins,  ce  qui  me  paraît  nettement  résulter  de  ma  pratique 
hospitalière  corroborée  par  les  expériences  sur  lesquelles  j'ai 
appelé  votre  attention. 

En  effet,  dans  ma  pratique  hospitalière,  tant  à  la  Mater- 
nité qu'à  la  Clin" que  d'accouchements,  j'ai  fait  pratiquer  plus 
de  vingt  mille  injections  intra-utérines  chez  les  nouvelles 
accouchées,  et  je  n'ai  que  rarement  observé  d'accidents 
graves.  En  voici  d'ailleurs  l'énumération  :  deux  femmes  sont 
mortes  d'intoxication  causée  par  le  sublimé  ;  une  femme  a 
succombé  presque  subitement  après  une  injection  au  sulfate 
de  cuivre  ;  cinq  femmes  ont  présenté  des  accidents  mena- 
çants pendant  une  injection  faite  avec  une  solution  phéniquée, 
mais  elles  ont  été  promptement  hors  de  danger;  quelques 
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autres  enfin  ont  éprouvé  du  malaise  ou  de  l'obnubilation 
après  une  injection  au  phéno-salyl.  Mais,  en  regard  de  ces 
accidents,  heureusement  rares,  il  faut  placer  les  bienfaits 
presque  constants  des  injections  intra-utérines,  ainsi  que 
vous  pouvez  le  constater  chaque  fois  que  nous  observons  une 
infection  puerpérale,  car  vous  savez  qu'au  début  d'une  infec- 
tion de  ce  genre,  une  injection  intra-utérine  antiseptique  (iode) 
est  vraiment  héroïque.  Si  on  ne  pratiquait  pas  d'injections 
intra-utérines  dans  ces  cas,  l'infection  irait  s'aggravant  et 
pourrait  entraîner  la  mort  de  la  malade,  comme  cela  arrivait 
si  souvent  autrefois,  quand  on  ne  savait  pas  encore  instituer 
le  traitement  local  de  la  fièvre  puerpérale  à  son  début. 

Grâce  à  la  thérapeutique  intra-utérine  par  les  injections, 
on  sauve  donc  nombre  de  femmes  qui,  sans  elles,  seraient 
mortes  infectées. 

Les  dangers  qui  peuvent  résulter  de  l'emploi  des  injections 
intra-utérines  sont  si  rares,  et  leurs  bienfaits  si  grands,  que  la 
conduite  à  tenir  n'est  pas  douteuse  ;  du  reste,  en  choisissant 
bien  vos  antiseptiques,  parmi  lesquels  je  ne  saurais  trop  vous 
recommander  Fiode,  en  purgeant  bien  la  canule  des  bulles  d'air 
qu'elle  pourrait  contenir,  vous  n'aurez  pas  d'accidents  ;  aussi, 
suis-je  convaincu  que  les  injections  utérines  continueront  à  être 
employées  couramment,  et  qu'elles  donneront,  dans  l'avenir, 
comme  par  le  passé,  les  meilleurs  résultats. 

3°  Drainage. 

Le  drainage  de  Futérus  dans  les  affections  puerpérales  n'a 
été  que  l'application,  au  traitement  de  ces  maladies,  de  la 
méthode  générale  du  drainage  des  plaies  imaginée  par 
Ghassaignac  (1),  et  qui  a  donné  en  chirurgie  de  si  brillants 
résultats.  Rien  d'ailleurs  ne  paraissait  mieux  justifié  que  cette 
nouvelle  application  du  drainage.  Puisque,  en  effet,  il  était 


(1)  Ghassaignac.  Traité  pratique  de  la  suppuration  et  du  drainage,  1859, 
Paris,  in-S». 
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admis  que  le  point  de  départ  de  l'infection  puerpérale  est 
l'utérus,  et  que  dans  cet  organe  s'accumulent  des  produits 
septiques,  dont  la  résorption  détermine  des  accidents  infec- 
tieux, il  était  tout  naturel  qu'on  songeât  à  drainer  l'utérus, 
dans  le  double  but  de  rendre  permanent  l'écoulement  des 
lochies,  et  de  pratiquer  facilement  des  lavages  destinés  à 
nettoyer  la  cavité  utérine,  et  à  entraîner  les  liquides  qu'elle 
renferme.  C'était,  en  somme,  assimiler  la  surface  interne  de 
l'utérus  à  une  plaie  profonde  infectée,  et  instituer  une  sorte 
de  traitement  chirurgical  de  la  fièvre  puerpérale. 

Il  semble  qu'il  faille  attribuer  à  Langenbuch  le  mérite 
d'avoir  le  premier  drainé  l'utérus  puerpéral  dès  1872  (1),  mais 
il  ne  publia  les  résultats  de  ses  essais  qu'après  Fritsch  (2)  et 
Schede  (3),  dont  les  premiers  travaux  datent  de  1876  et  1877. 

Ces  accoucheurs  introduisaient  jusqu'au  fond  de  l'utérus  un 
ou  deux  longs  et  forts  drains  fenêtrés,  qu'ils  coupaient  en 
avant  de  la  vulve  et  fixaient  solidement.  Ces  drains,  en 
gomme  ou  en  caoutchouc,  étaient  de  gros  volume,  et  immé- 
diatement après  leur  placement,  on  s'assurait  de  leur  bon 
fonctionnement,  comme  drains,  en  y  poussant  une  injection. 
Du  reste,  presque  toujours,  le  liquide  ressort  très  bien  de 
l'utérus  par  ces  tubes  à  drainage,  plus  facilement  même 
qu'il  ne  s'écoule  au  dehors  dans  le  cours  d'une  injection  intra- 
utérine  ordinaire,  ce  qui  a  fait  dire  à  Langenbuch  qu'en 
ayant  recours  aux  drains,  on  évite  le  passage  du  liquide 
dans  les  trompes  ou  les  veines  de  l'utérus.  C'est  qu'en  effet 
le  drainage  n'était  pas  employé  seul;  on  y  associait  les  injec- 
tions intra-utérines  phéniquées  à  1  ou  2  p.  100,  répétées 
deux  ou  trois  fois  par  jour.  Le  drain  était  maintenu  en  place 
tant  que  persistait  un  écoulement  purulent  ou  fétide,  et  que 

(1)  Langenbuch.  Die  Drainage  des  puerperalen  Utérus.  Zcitsch  f.  Gebui'tsh., 
1878,  m,  p.  83. 

.  (2)  Feitsch.  Ueber  das  Puerperalfieber  und  desseu  locale  Behandlung. 
Vollimanns  Samnilung  hl'm.  Vortrdge,  1876,  n»  107. 

(3)  Schede.  Ueber  die  Drainage  bei  puerperaler  Septiciimie.  Bevlincr  Jdin. 
Wochem.,  1877,  p.  321. 
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la  malade  présentait  de  la  fièvre  ;  ainsi,  dans  un  cas,  le  drain 
séjourna  dix-neuf  jours  dans  l'utérus,  ce  qui  ne  détermina 
pas  le  moindre  accident,  toutefois  on  le  retirait  de  temps 
en  temps  pour  le  nettoyer,  mais  on  le  réappliquait  immédia- 
tement. 

Le  drainage  employé  de  cette  façon  donna  de  bons  résultats  ; 
néanmoins  peu  d'accoucheurs  y  eurent  recours,  et  on  se  con- 
tenta presque  généralement  des  injections  intra-utérines 
intermittentes,  sans  drainage. 

Cependant,  en  1879,  J.  Yeit  plaida  de  nouveau  la  cause  du 
drainage  de  l'utérus  (1),  qu'il  croit  d'ailleurs  peu  efficace  pour 
assurer  un  écoulement  permanent  des  lochies,  mais  auquel  il 
reconnaît  trois  avantages  importants  :  En  premier  lieu,  dit-il, 
on  évite,  en  pratiquant  l'injection  à  l'aide  de  tubes  à  drainage 
laissés  à  demeure,  les  accidents  syncopauxet  convulsifs  causés 
quelquefois  par  les  injections  intra-utérines  ordinaires  ;  Veit 
attribue  ce  fait  à  la  dilatation  permanente  de  l'utérus,  qui  dimi- 
nue son  irritabilité  et  Tempêche  de  se  contracter  dans  le  cours 
de  l'injection;  aussi,  sur  450  injections  faites  avec  la  solution 
phéniquée  à  1  p.  100,  dans  des  utérus  drainés,  n'a-t-il  observé 
aucun  accident,  tandis  que,  sur  400  injections  pratiquées  aupa- 
ravant, il  s'était  produit  dix  fois  des  phénomènes  nerveux.  —  En 
second  lieu,  quand  l'accoucheur  est  obligé  de  pratiquer  à  plu- 
sieurs reprises  dans  une  journée  des  injections  intra-utérines 
pour  des  accidents  puerpéraux,  il  ne  peut  plus  se  désinfecter 
complètement  les  mains,  de  sorte  qu'il  est  obligé  de  renoncer 
à  la  pratique  obstétricale  pendant  ce  temps  ;  au  contraire,  si  un 
tube  à  drainage  est  laissé  à  demeure  dans  Tutérus,  les  injections 
intra-utérines  peuvent  être  données  par  raccoucheur  sans 
danger  pour  lui  de  s'infecter  les  doigts.  Dans  ces  conditions, 
il  peut  même  faire  faire  ces  injections  par  les  infirmières, 
ce  qui  constitue  un  avantage  très  appréciable;  ainsi,  Veit 
a  pu  pratiquer  GO  injections  intra-utérines  chez  la  môme 

(1)  J.  Veit.  Ueber  die  Drainage  des  puerpéral  erkrankten  Utérus.  Bcrl.  Idlii. 
Woche?is.,  1879,  p.  334. 
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femme,  en  n'introduisant  les  doigts  dans  les  organes  génitaux 
que  le  jour  où  il  a  appliqué  le  tube  à  drainage,  c'est-à-dire 
une  fois  seulement.  —  En  troisième  lieu,  on  évite  la  douleur 
causée  par  rintroduction  répétée  de  la  sonde  intra-utérine 
dans  l'utérus,  et  on  évite  également  les  solutions  de  continuité 
de  la  muqueuse,  que  Ton  produit  au  contraire  assez  souvent 
pendant  ces  introductions. 

J.  Yeit  se  sert,  comme  tube  à  drainage,  d'un  tube  en  verre 
fenêtré,  qu'il  trouve  plus  pratique  que  le  drain  en  gomme  et, 
comme  liquide,  de  la  solution  phéniquée  à  1  p.  100  qu'il 
emploie  froide,  pour  associer  à  Faction  antiseptique  de  l'injec- 
tion une  action  antithermique. 

Malgré  tout,  le  drainage  n'a  été  que  peu  employé.  Pourquoi? 
On  ne  se  l'explique  guère  ;  cependant,  on  peut  admettre  que 
les  critiques  formulées  par  Fritsch  contre  le  drainage  utérin, 
dans  le  mémoire  même  où  il  faisait  connaître  ce  mode  de  trai- 
tement, ont  eu  une  influence  contraire  à  sa  vulgarisation. 
Fritsch  dit,  en  effet,  que  le  drain  ne  laisse  pas  écouler  les 
sécrétions  utérines  d'une  matière  continue,  parce  qu'il  peut 
être  obturé  par  un  bouchon  muqueux,  des  lambeaux  de  mem- 
branes, un  caillot,  etc.,  et  surtout  parce  qu'étant  flexible,  il 
se  coude  au  niveau  du  col  de  l'utérus.  Gela  est  vrai,  mais  si  on 
pratique  des  injections  plusieurs  fois  par  jour,  il  n'y  a  plus 
à  craindre  la  rétention  des  liquides  dans  l'utérus,  et  les  corps 
étrangers  qui  obturent  les  drains  sont  ordinairement  entraînés. 
Il  est  évident  aussi  que  lorsqu'on  se  sert  de  drains  en  verre, 
comme  ceux  de  Veit,  ou  de  drains  en  caoutchouc  durci, 
leur  flexion  au  niveau  de  l'orifice  interne  n'est  plus  possible. 
Du  reste,  les  drains  sont  employés  moins  pour  assurer  le 
drainage,  que  pour  faciliter  les  injections  utérines. 

Quoi  qu'il  en  soit,  on  n'a  plus  recours  aujourd'hui  au  drai- 
nage utérin  dans  le  sens  où  l'entendaient  les  accoucheurs  qui 
ont  imaginé  ce  mode  de  traitement  de  la  fièvre  puerpérale.  Ce 
n'est  pas  à  dire  pour  cela  qu'on  ne  draine  plus  l'utérus  infecté, 
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bien  au  contraire.  Vous  vous  rappelez,  en  effet,  que  l'irriga- 
tion continue  réalise  un  drainage  permanent  de  Tutérus 
(voyez  p.  635).  Je  vous  dirai  aussi,  quand  nous  traiterons 
du  curettage  dans  les  suites  de  couches,  que  très  fréquem- 
ment on  fait  suivre  ce  curettage  du  drainage  utérin  avec  de 
la  gaze  iodoformée.  Parfois  même,  après  une  simple  injection 
intra-utérine,  on  introduit  dans  l'utérus  une  mèche  de  gaze 
iodoformée  trempée  dans  une  solution  antiseptique,  telle  que 
la  glycérine  créosotée  :  il  s'agit  là  encore  d'un  drainage 
avec  pansement  antiseptique  à  demeure.  Mais  ce  sont  là  les 
seules  variétés  de  drainage  qu'on  emploie  encore  à  l'heure 
actuelle. 

4°  Curettage. 

Les  injections  intra-utérines,  toutes  puissantes  qu'elles 
soient  dans  la  très  grande  majorité  des  cas  d'infection  puerpé- 
rale, surtout  quand  elles  ont  été  employées  dès  le  début  de 
la  maladie  et  sans  perte  de  temps,  sont  cependant  parfois 
insuffisantes;  cela  est  très  rare  si  j'en  juge  par  ce  qui  se  passe 
dans  mon  service,  mais  dans  ce  cas,  il  faut,  sans  hésitation, 
leur  associer  le  curettage. 

Si,  depuis  longtemps  déjà,  on  a  employé  la  curette  dans 
les  cas  de  rétention  placentaire,  ce  n'est  que  plus  récemment 
qu'on  a  songé  à  y  avoir  recours  dans  la  lièvre  puerpérale 
proprement  dite,  survenant  soit  après  la  fausse  couche,  soit 
après  Taccouchement  à  terme,  en  dehors  de  toute  rétention 
placentaire,  ainsi  que  MM.  Doléris  (i)  et  Charpentier  (2)  l'ont 
fait  en  France.  L'historique  du  curettage  envisagé  à  ce  point 
de  vue,  n'a  cependant  pas  été  séparé  de  celui  du  curettage 
dans  les  rétentions  placentaires,  et  vous  le  trouverez  exposé 

(1)  Doléris.  Curage  dans  le  traitement  de  la  métrite  puerpérale.  Journal  de 
médecine  de  Paris,  5  août  1888. 

(2)  Charpentier.  Du  curage  et  de  l'écouvillonnage  de  l'utérus  dans  l'endo- 
métrite  septique  puerpérale.  BuUtt.  de  V  Acad.  de  méd.,  1888,  p.  407. 
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dans  la  thèse  de  M.  Gliartier  (i)  et  dans  celle  de  M.  Audebert  (2). 
Mais  ce  n'est  guère  qu'à  partir  de  ces  huit  ou  dix  dernières 
années,  que  les  accoucheurs  ont  proposé  d'employer  la  curette 
dans  l'endométrite  septique  puerpérale,  c'est-à-dire  d'ajouter 
le  curettage  aux  autres  modes  de  traitement  de  la  fièvre 
puerpérale. 

Aujourd'hui,  les  succès  du  curettage  sont  assez  nombreux 
pour  qu'on  puisse  conseiller  sans  hésiter  l'emploi  de  la  curette 
dans  certains  cas  déterminés,  lorsque  les  injections  intra- 
utérines  n'arrivent  pas  à  faire  disparaître  les  symptômes 
d'infection.  Mais  je  m'empresse  d'ajouter  que  le  curettage,  à 
mon  avis,  ne  doit  pas  être  substitué  à  Finjection  intra-utérine, 
du  moins  dans  la  pratique  journalière. 

Pous  essayer  d'établir  dans  quels  cas  les  injections  intra- 
utérines  sont  suffisantes,  dans  quels  autres  cas  le  curettage 
devient  nécessaire,  il  convient,  d'une  part,  de  bien  savoir 
quelle  est  la  topographie  des  micro-organismes  dans  les  tuni- 
ques de  Tutérus  infecté,  et  de  connaître,  d'autre  part,  le  mode 
d'action  des  injections  intra-utérines  et  de  la  curette. 

Topographie  des  micro-organismes  dans  les  tuniques  de 
l'utérus  infecté.  —  L'étude  bactériologique  de  la  muqueuse 
utérine  dans  les  cas  d'infection  puerpérale,  fort  bien  faite  déjà 
par  M.  Widal  (3),  a  été  reprise  tout  dernièrement  par  Bumm  (4) 
et  Gartner  (5)  qui  se  sont  attachés  surtout  à  rechercher  dans 
quelles  parties  de  la  muqueuse  les  microbes  se  multiplient,  et 
de  quelle  façon  l'organisme  réagit  en  leur  présence. 

(1)  Chartier.  Traitement  de  la  septicènùe puerpérale  par  le  curarjc  de  l'uté- 
rus. Thèse  de  Paris,  1889. 

(2)  Audebert.  De  Vintervention  dans  Vinfection  puerpérale  post-ahortire. 
Thèse  de  Bordeaux,  1890. 

(3)  WiDAL.  Thèse  de  Paris,  1889. 

(4)  Bumm.  Kecherches  bactériologiques  sur  l'endométrite  puerpérale.  Annales 
de  gynécol.,  juin  1892,  p.  440. 

(5)  Gartner.  Infection  septique  et  pyémique  de  l'utérus.  Annales  de  gynécol., 
septembre  1893,  p.  198. 
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Sur  plusieurs  utérus  puerpéraux,  examiués  histologique- 
ment  et  bactériologiquement,  afin  de  déterminer  la  topographie 
des  lésions  microbiennes,  Bumm  a  reconnu  au  niveau  de  la  mu- 
queuse utérine  Texistence  de  deux  zones  distinctes. 

La  première,  superficielle,  est  semée  de  nombreux  micro - 
organismes,  qui  iniiltrent  la  substance  fondamentale  de  la  mu- 
queuse dont  le  tissu  est  frappé  de  nécrose,  et  dont  les  cellules 
ont  subi  la  dégénérescence  vitreuse.  Presque  toujours,  il 
s'agit  de  streptocoques  formant  des  chaînettes  plus  ou  moins 
longues;  c'est  alors  la  forme  pure  de  Fendométrite  septique, 
la  fièvre  puerpérale  proprement  dite. 

Quelquefois  cependant  on  ne  rencontre  pas  de  streptocoques, 
et  Ton  ne  découvre  dans  la  muqueuse  que  des  bactéries,  et  de 
longs  filaments  de  microbes  saprophytes  auxquels  la  majorité 
des  bactériologistes  ne  reconnaissent  pas  de  propriétés  patho- 
gènes. C'est  à  cette  forme  d'endométrite  puerpérale  que  Bumm 
donne  le  nom  d'endométrite  putride  (voyez  p.  612),  et  il  insiste 
sur  ce  fait  que  la  métrite  putride  vraie  est  assez  rare,  car 
sur  onze  cas  de  métrite  puerpérale  qui,  d'après  les  symp- 
tômes cliniques,  paraissaient  être  nettement  putrides,  il  a  a'u 
huit  fois  se  développer  du  streptocoque  dans  les  cultures.  Du 
reste,  dans  un  grand  nombre  de  cas,  les  streptocoques  existent 
en  même  temps  que  les  bactéries  septiques,  et  Tinfection  est 
mixte. 

A  la  zone  qui  correspond  à  la  pullulation  bactérienne,  fait 
suite  une  zone  cT infiltration  cellulaire^  zone  de  réaction^ 
formée  de  cellules  qui  n'ont  aucun  rapport  avec  les  éléments 
fixes  de  la  caduque,  et  qui  ne  sont  autres  que  des  leucocytes 
sortis  des  vaisseaux  par  diapédèse.  «  La  zone  de  réaction, 
dit  Bumm,  peut  atteindre  une  épaisseur  de  6  millim.,  et  affecter 
les  couches  les  plus  profondes  dé  la  caduque,  et  les  plus  super- 
ficielles de  la  musculeuse...  Les  microbes  ne  pénètrent  jamais 
dans  la  couche  de  granulation  ainsi  formée.  Cette  couche  joue 
le  rôle  d'une  barrière  de  protection  contre  les  streptocoques 
et  contre  les  germes  de  la  putréfaction.  Il  faut  donc  attri- 
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buer  la  fièvre  observée  dans  les  cas  d'eiidométrite  septique 
circonscrite,  à  la  résorption  des  substances  chimiques  fabri- 
quées au  niveau  de  la  couche  nécrotique  par  les  streptocoques 
ou  les  staphylocoques.  )> 

Enfin,  au  delà  de  la  zone  de  réaction,  se  trouve  la  portion 
non  malade  de  la  caduque,  et  la  tunique  musculaire  utérine 
restée  saine. 

Quand  il  s'agit  d'une  endométrite  bénigne,  la  séparation 
entre  les  parties  malades  et  les  parties  saines  de  la  muqueuse 
est  nettement  accusée,  et  nulle  part  il  n'y  a  d'interruption 
dans  la  couche  des  cellules  migratrices,  qui  paraissent  agir 
à  la  façon  des  phagocytes.  Le  mal  est  alors  localisé,  et  l'orga- 
nisme est  en  quelque  sorte  indépendant  du  foyer  infectieux, 
exactement  comme  s'il  s'agissait  d'un  phlegmon  ou  d'un  abcès 
circonscrit.  Dans  ces  conditions,  les  phénomènes  généraux 
que  détermine  l'endométrite  sont  uniquement  dus  à  l'absorp- 
tion, au  niveau  des  organes  génitaux,  des  produits  solubles 
sécrétés  par  les  microbes,  ou  de  ceux  qui  résultent  de  la 
décomposition  des  tissus. 

Mais  quand  la  maladie  est  plus  grave,  et  surtout  quand  il 
s'agit  d'une  forme  généralisée  de  la  fièvre  puerpérale,  la  topo- 
graphie des  lésions  est  différente.  Il  peut  encore  y  avoir  une 
zone  protectrice  formée  par  des  leucocytes,  mais  elle 
n'est  pas  continue  et  manque  par  places,  de  sorte  que  les 
couches  profondes  de  la  paroi  utérine  ne  sont  plus  entièrement 
protégées  ;  on  voit  alors,  là  où  les  cellules  migratrices  font 
défaut,  les  streptocoques  s'enfoncer  dans  les  espaces  lympha- 
tiques et  le  long  des  libres  musculaires,  sous  forme  de  traînées 
plus  ou  moins  étendues.  D'autres  fois  enfin,  on  ne  trouve  plus 
trace  de  la  zone  de  réaction;  dans  ce  cas.  toute  la  muqueuse 
utérine  et  toute  la  tunique  musculaire  sont  farcies  de  micro- 
organismes. Ceux-ci  envahissent  également  les  veines,  sur  les 
parois  desquelles  ils  se  greffent  et  se  multiplient,  en  même 
temps  qu'ils  s'insinuent  dans  les  caillots  dont  ils  amènent 
ultérieurement  la  désintégration  et  la  purulence.  De  l'utérus, 
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les  microbes  gagnent  progressivement  les  régions  voisines, 
ligaments  larges,  ovaires,  trompes,  ainsi  que  les  lymphatiques, 
les  ganglions  et  les  veines  ;  charriés  par  le  sang,  ils  vont 
ensuite  porter  Finfection  dans  les  divers  organes,  et  détermi- 
ner la  formation  d'abcès  dits  métastatiques. 

La  zone  de  réaction  semble  donc  être  une  zone  d'arrêt,  de 
défense,  produite  par  l'organisme  pour  s'opposer  à  la  marche 
en  avant  des  microbes.  Cette  zone  est  continue  si  l'organisme 
a  pu  réagir  avec  une  énergie  suffisante;  elle  manque,  au  con- 
traire, quand  la  réaction  est  trop  faible. 

Mais  pour  expliquer  ces  différences  dans  la  réaction  de  l'or- 
ganisme, il  semble  que  la  virulence  et  le  nombre  des  microbes 
qui  ont  pénétré  dans  l'utérus,  ont  une  importance  beaucoup 
plus  grande  que  la  puissance  de  résistance  du  terrain  orga- 
nique. C'est  ce  qui  fait  qu'aujourd'hui,  où  grâce  à  l'antisepsie 
les  microbes  ont  perdu  une  partie  de  leur  virulence,  nous 
n'observons  plus  que  rarement  les  formes  quasi-foudroyantes 
de  la  fièvre  puerpérale,  alors  que  la  résistance  des  individus 
ne  parait  certainement  pas  avoir  augmenté. 

Mode  d'action  des  injections  intra-utérines  et  de  la 
curette.  —  Le  premier  effet  des  injections  intra-utérines  est 
d'entraîner  au  dehors,  par  action  purement  mécanique,  les 
liquides  accumulés  dans  l'utérus,  les  débris  de  caduque,  les 
caillots,  etc.,  devenus  libres  dans  la  cavité  utérine.  En  outre, 
elles  ont  une  action  antiseptique  qui  s'exerce  à  la  surface 
interne  de  l'utérus,  et  amène  la  destruction  des  microbes  qui 
pullulent  dans  la  couche  la  plus  superficielle  de  la  caduque  ; 
il  se  peut  même,  si  l'injection  est  pratiquée  avec  un  antisep- 
tique diifusible,  tel  que  l'iode,  que  cet  agent  antiseptique,  en 
pénétrant  dans  l'épaisseur  de  la  muqueuse  et  dans  la  tunique 
musculaire,  étende  son  action  microbicide  jusque-là,  c'est-à- 
dire  très  profondément.  En  dehors  de  leur  action  locale  qui 
est  constante,  les  injections  intra-utérines  peuvent  encore 
agir  directement  sur  l'organisme,  quand  l'antiseptique  avec 
lequel  elles  ont  été  préparées  est  absorbé  et  passe  dans  le  sang. 
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On  est  égalemsnt  autorisé  à  admettre  que  pendant  une  injec- 
tion intra-utérine  prolongée,  même  lorsqu'elle  est  faite  avec  de 
Feau  chargée  d'un  antiseptique  faible,  ou  simplement  avec  de 
Feau  stérilisée,  il  se  produit  une  véritable  imbibition  des  parois 
utérines  par  le  liquide  injecté;  celui-ci  dissout  alors  une  partie 
des  ptomaïnes  qui  infdtrent  les  tuniques  de  l'utérus,  et  entraine 
ces  ptomaïnes  au  dehors,  ce  qui  en  débarrasse  l'organisme. 

En  définitive,  outre  leur  action  antiseptique,  les  injections 
intra-utérines  lavent  et  balaient  en  quelque  sorte  Futérus  ;  mais 
ce  balayage,  qui  n'est  pas  toujours  suffisant  pour  entraîner  les 
mucosités  très  adhérentes,  est,  à  plus  forte  raison,  impuissant 
à  détacher  les  débris  de  membranes  ouïes  lambeaux  de  caduque. 
L'insuffisance  des  injections,  dans  ces  cas,  est  d'ailleurs  démon- 
trée par  les  résultats  des  autopsies  où  l'on  trouve  la  cavité  uté- 
rine, tantôt  tapissée  par  une  matière  putrilagineuse  comparable 
à  de  la  boue  splénique,  tantôt  baignée  par  des  liquides  épais, 
sanieux  ou  purulents,  disséminés  ou  collectés  dans  les  anfrac- 
tuosités  de  la  muc[ueuse,  quelquefois  enfin  recouverte  de  lam- 
beaux de  membranes  ou  de  villosités  placentaires  répandant 
une  odeur  fétide  de  putréfaction.  Il  est  alors  évident  que  non 
seulement  les  injections  antiseptiques  n'ont  pu  entraîner  au 
dehors  tous  ces  putrilages,  mais  encore  qu'elles  ont  été  impuis- 
santes à  empêcher  la  décomposition  du  contenu  utérin.  Il  est 
d'ailleurs  une  forme  rare  de  septicémie  puerpérale,  la  forme 
diphtéritique,  sur  les  fausses  membranes  de  laquelle  les  liquides 
d'injection  restent  sans  grand  effet,  car  ils  glissent  sans  les 
détacher  ni  les  ramollir. 

De  là  résulte  que,  dans  ces  circonstances,  il  convient  d'agir 
plus  énergiquement  et  plus  profondément  qu'on  ne  peut  le  faire 
avec  des  injections  antiseptiques,  et  qu'il  faut  par  conséquent 
enlever  mécaniquement  les  produits  mortifiés  qui  recouvrent  la 
muqueuse  utérine,  et  au  besoin  même,  attaquer  les  diverses 
couches  de  cette  dernière,  lorsqu'elles  sont  envahies  par  le  mal. 

Pour  atteindre  ce  but,  il  n'est  pas  de  meilleur  instrument 
que  la  curette,  qui  ira  enlever  par  grattage,  dans  tous  les 
points  de  Futérus,  les  parties  ramollies  et  infectées,  et  trans- 
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formera  la  surface  interne  de  l'utérus  en  une  plaie  régulière  et 
propre,  sinon  aseptique,  sur  laquelle  les  antiseptiques  et  les 
caustiques  pourront  dorénavant  agir  avec  énergie. 

Lorsque  la  marche  de  l'affection  est  extrêmement  rapide, 
et  que  les  microbes  ont  déjà  envahi  les  lymphatiques  et  les 
veines,  il  est  évidemment  fort  à  craindre  qu'un  traitement  intra- 
utérin,  même  avec  la  curette,  reste  insuffisant.  Mais  il  en  est 
tout  autrement  dans  les  formes  plus  lentes  de  la  fièvre  puer- 
pérale, qui  procèdent  par  poussées  successives  et  qui,  au- 
jourd'hui, sont  heureusement  les  plus  communes;  dans  ces 
dernières,  le  traitement  local  sera  efficace.  Assurément,  ni 
le  curettage  ni  les  injections  intra-utérines  ne  pourront 
attaquer  les  foyers  septiques  profondément  situés  dans  la 
tunique  musculeuse,  dans  le  tissu  cellulaire  péri-utérin,  etc.  ; 
mais  c'est  déjà  beaucoup  d'avoir  supprimé  une  des  sources  de 
l'infection,  et  en  réalité  la  plus  importante,  celle  qui  siège  dans 
la  muqueuse  utérine. 

En  somme,  il  est  rationnel  de  traiter  Futérus  puerpéral 
infecté,  comme  on  traite  une  plaie  infectée  ouverte  à  l'exté- 
rieur. Quand  on  est  en  présence  de  plaies  à  ciel  ouvert, 
on  ne  se  contente  pas  de  les  laver  avec  des  liquides  antisep- 
tiques, et  pour  peu  qu'elles  aient  mauvais  aspect,  on  en  fait 
une  toilette  minutieuse,  on  enlève  avec  la  curette  les  détritus 
putrides,  les  fausses  membranes  diphtéroïdes,  etc.  Or,  quand 
il  s'agit  de  l'utérus,  la  nécessité  d'un  traitement  actif  est 
encore  plus  grande  que  lorsqull  s'agit  de  la  plaie  d'un 
membre  par  exemple,  car,  d'une  part,  les  surfaces  d'absorption 
sont  presque  toujours  plus  étendues  dans  l'utérus,  et,  d'autre 
part,  les  infections  secondaires  qui  se  produisent  du  côté  des 
annexes  de  Futérus,  des  ligaments  larges,  du  péritoine  surtout, 
sont  bien  plus  graves  que  les  simples  complications  phlegmo- 
neuses  du  tissu  cellulaire  des  membres. 

Manuel  opératoire  du  curettage.  —  J'ai  déjà  décrit  avec 
quelques  détails  la  technique  du  curettage  dans  Favortement 
(voyez  p.  521),  ce  qui  me  permettra  d'être  ici  assez  bref. 
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Avant  Topération,  lavement  évacuant,  toilette  antiseptique 
savonneuse  de  la  vulve,  injection  vaginale  au  sublimé  accom- 
pagnée de  frottage  du  vagin  et  du  col  avec  deux  doigts,  puis 
catliétérisme  de  la  vessie.  L'anestliésie  n'est  pas  indispensable, 
car  l'opération  n'est  pas  très  douloureuse  ;  l'administration  du 
chloroforme  pourrait  même  présenter  des  inconvénients  chez 
les  femmes  déjà  affaiblies  par  des  hémorrhagies  ;  cependant, 
on  l'emploiera  chez  les  malades  par  trop  pusillanimes  ou  par 
trop  agitées,  surtout  si  Tutérus  n'est  pas  facilement  perméable, 
et  si  Ton  pense  qu'il  sera  nécessaire  de  le  dilater  artificiel- 
lement. 

La  malade,  mise  en  travers  du  lit.  dans  la  posture  obsté- 
tricale, et  deux  valves  vaginales  étant  appliquées  en  avant  et 
en  arrière,  l'opérateur  implante  une  pince  de  Museux  dans 
chacune  des  lèvres  du  col  ou  seulement  dans  lalè^Te  antérieure  ; 
il  abaisse  alors  l'utérus  le  plus  possible  et,  au  besoin,  pour 
faciliter  cet  abaissement,  il  demande  à  un  assistant  d  appuyer 
sur  le  fond  de  Torgane  par  la  paroi  abdominale.  Puis,  il  fait  une 
injection  intra-utérine  antiseptique  et,  si  l'utérus  n'est  pas 
suffisamment  perméable,  il  le  dilate  extemporanément  à  l'aide 
des  bougies  de  Hegar. 

L'opérateur  introduit  alors  la  curette  doucement,  lentement, 
comme  s'il  s'agissait  d'un  véritable  cathétérisme,  et  il  l'enfonce 
en  suivant,  sans  dé^-ier,  l'axe  de  la  ca^'ité  utérine,  de  façon  à 
éviter  la  moindre  fausse  route.  Il  est  donc  absolument  nécessaire 
de  connaître  auparavant  très  exactement  la  direction  et  la  lon- 
gueur de  la  cavité  utérine,  ce  qu'on  détermine  rigoureusement 
avec  rhj'stéromètre.  On  reconnaît  que  la  curette  est  bien  dans 
la  cavité  utérine,  quand  on  peut  lui  faire  exécuter  facilement 
des  mouvements  de  circumduction  ;  on  la  dirige  ensuite 
jusque  dans  le  fond  de  l'organe. 

On  peut  se  servir  de  la  curette  de  Récamier.  des  curettes 
de  Simon  ou  de  Sims  terminées  par  des  cuillers  ou  des  anneaux 
tranchants  ou  mousses.  Les  curettes  tranchantes  ont  l'avantage 
d'enlever  les  parties  sur  lesquelles  elles  appuient  sans  exercer 
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de  tiraillements,  ni  produire  d'arrachements,  mais  on  leur 
préfère,  en  général,  les  curettes  mousses  avec  lesquelles  on 
est  moins  exposé  à  perforer  Futérus. 

Il  faut  racler  toute  la  cavité  utérine  sans  en  excepter  un 
seul  point,  car  il  est  indispensable  d'enlever  partout  Tenduit 
putride  qui  la  tapisse  ;  il  faut  même  racler  assez  profondé- 
ment, car  il  est  nécessaire  d'étendre  Tabrasion  à  la  muqueuse. 
On  voit  alors  sortir  par  Forifîce  externe  une  quantité  plus 
ou  moins  grande  de  détritus  grisâtres  ou  sanieux,  de  lam- 
beaux de  membranes  ou  de  villosités  choriales,  qui  entraînent 
avec  eux  des  myriades  de  microbes.  Du  reste,  pour  faciliter 
l'expulsion  de  ces  débris,  on  retire  l'instrument  à  plusieurs 
reprises,  et  on  en  profite  pour  faire  chaque  fois  une  injection 
intra-utérine. 

Au  début  de  l'opération,  la  curette  rencontre  des  tissus 
ramollis  qu'elle  détache  ;  puis,  au  fur  et  à  mesure  que  l'action 
de  l'instrument  se  prolonge,  le  tissu  utérin  resté  sain,  ayant 
par  conséquent  conservé  sa  dureté,  oppose  à  la  curette  une 
résistance  plus  grande.  La  main  qui  manœuvre  l'instrument 
sent  alors  que  la  curette  racle  des  parois  dures,  et  c'est  à  ce 
moment  que  le  cri  utérin  peut  être  perçu  (voyez  p.  522).  Il 
faut  alors  s'arrêter  et  ne  pas  aller  plus  loin,  car  on  est  arrivé 
sur  les  tissus  qu'il  serait  dangereux  d'entamer. 

Tout  d'abord,  la  curette  gratte  en  allant  de  haut  en  bas 
la  face  antérieure,  la  face  postérieure  et  les  parties  latérales  de 
l'utérus.  Puis,  quand  le  grattage  est  terminé  dans  ces  régions, 
on  passe  au  fond  de  l'utérus  qu'on  racle  de  droite  à  gauche 
et  d'arrière  en  avant.  Restent  les  cornes  de  l'utérus  qui  sont 
moins  accessibles,  et  au  niveau  desquelles  une  grosse  curette  ne 
peut  arriver.  On  a  conseillé, pour  pénétrer  jusqu'aux  cornes 
utérines,  de  se  servir  de  curettes  plus  étroites;  c'est  très 
rationnel,  mais  il  faut  manœuvrer  ces  curettes  avec  une  très 
grande  attention  pour  éviter  la  perforation  de  l'utérus. 

Un  opérateur  rompu  aux  difhcultés  du  curcttage  distingue 
très  nettement  les  portions  malades,  des  portions  saines  de 
l'utérus.  Les  premières  sont  mollasses,  et  la  curette  s'y  enfonce 
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avec  une  grande  facilité  comme  dans  des  fongosités.  C'est  là 
que  l'instrument  doit  poursuivre  son  action,  mais  avec  beau- 
coup de  douceur,  car  la  paroi  utérine  risquerait  d'être  traver- 
sée si  on  opérait  avec  trop  de  force.  Aussi,  je  vous  donne  le 
conseil  de  toujours  appliquer  votre  main  libre  sur  l'utérus 
pendant  que  vous  pratiquez  le  curettage,  de  façon  à  vous 
rendre  compte,  à  chaque  instant,  de  l'épaisseur  de  paroi  qui 
sépare  votre  instrument  du  péritoine.  Mieux  vaut  laisser  un 
peu  de  tissu  malade  que  de  s'exposer  à  perforer  l'utérus. 

Quand  toute  la  surface  interne  de  l'utérus  crie  sous  la 
curette,  l'opération  est  terminée.  11  faut  alors  la  compléter 
par  un  nettoyage  parfait,  et  une  désinfection  aussi  complète  que 
possible  de  la  cavité  utérine.  Pour  cela,  on  fait  dans  Futérus 
une  injection  antiseptique,  un  écouvillonnage  et  une  cauté- 
risation. 

La  plus  grande  partie  des  lambeaux  détachés  par  la 
curette  s'échappe  au  dehors  dans  le  cours  de  l'opération,  et 
principalement  chaque  fois  qu'on  retire  la  curette.  Mais  presque 
toujours  il  en  reste  une  certaine  quantité  dans  l'utérus  ;  une 
injection  intra-utérine  abondante  doit  donc  être  pratiquée  de 
toute  nécessité  après  le  curettage.  Pendant  cette  injection,  on 
voit  tout  d'al)ord  le  liquide  revenir  chargé  d'un  véritable 
limon  qui  diminue  rapidement,  de  sorte  qu'assez  tôt  le  liquide 
s'écoule  au  dehors  à  peu  près  limpide.  L'injection  de  balayage 
entraine  les  débris  tout  à  fait  libres  ou  peu  adhérents,  et  assure, 
dans  une  certaine  mesure,  l'asepsie  de  la  cavité  utérine  ; 
mais  comme  on  est  en  droit  de  supposer  que,  même  après  cette 
irrigation,  il  reste  encore  dans  l'utérus  des  tissus  infectés, 
il  est  indispensable  de  nettoyer  la  paroi  utérine  plus  com- 
plètement, en  la  frottant  soit  avec  du  coton  ou  de  la  gaze,  soit 
avec  un  écouvillon. 

Le  frottage  peut  être  fait  avec  un  petit  bourdonnet  d'ouate 
stérilisée  ou  de  gaze  iodoformée  porté  sur  une  longue  pince  ; 
Touate  ou  la  gaze  entraîne  en  sortant  une  quantité  variable 
de  débris  de  muqueuse  ou  de  caillots,  et  l'on  suspend  le 
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nettoyage  quand  il  ne  sort  plus  rien  de  sale.  C'est  un  moyen 
fort  simple  de  faire  la  toilette  de  l'utérus  ;  je  préfère  cepen- 
dant employer  dans  ce  but  Fécouvillon  à  crins  durs  de  M.  Do- 
léris,  qui  est  excellent  pour  entraîner  et  au  besoin  détacher  les 
mucosités  et  les  débris  membraneux  qui  tapissent  la  paroi 
utérine. 

On  pourrait  môme,  a-t-on  affirmé,  substituer  à  la  curette 
Técouvillon  à  crins  durs,  et  remplacer  par  conséquent  le  curet- 
tage  utérin  par  récouvillonnage,  mais,  comme  je  vous  l'ai  déjà 
dit  (voyez  p.  523),  je  pense  que  Fécouvillon  est  tout  à  fait 
insuffisant  pour  cet  objet,  qu'il  peut  bien  décoller  des  lam- 
beaux membraneux  ou  des  débris  cotylédonaires  ramollis  par 
la  putréfaction,  et  à  peine  adhérents  à  la  paroi  interne  de 
l'utérus,  mais  qu'il  ne  parviendrait  en  aucune  façon  à  abra- 
ser  la  muqueuse  utérine  malade.  Du  reste,  Fécouvillon  n'a 
guère  été  employé  que  pour  parfaire  le  nettoyage  des  cavités 
utérines  qui  venaient  d'être  curettées,  et  je  vous  engage  à 
vous  en  servir  dans  ce  but. 

La  toilette  de  Futérus  terminée,  on  complète  l'opération 
par  une  cautérisation  de  la  cavité  utérine  avec  de  la  teinture 
d'iode,  de  la  glycérine  créosotée  au  tiers  ou  à  parties  égales, 
ou  encore  avec  une  solution  de  chlorure  de  zinc  au  dixième  ou 
au  cinquième  ;  le  caustique  sera  d'ailleurs  porté  dans  la  ma- 
trice soit  sur  un  tampon  de  coton  ou  de  gaze,  soit  à  Faide  d'un 
écouvillon  à  crins  souples.  Finalement,  on  introduit  dans 
l'utérus  une  lanière  de  gaze  iodoformée,  non  pas  pour  faire 
un  tamponnement,  mais  pour  assurer  le  drainage  et  laisser  en 
permanence,  au  contact  de  la  muqueuse  utérine,  un  antiseptique 
capable  de  neutraliser  les  microbes  qui  auraient  pu  rester 
dans  Futérus  malgré  le  curettage  ;  en  dernier  lieu,  on  remplit 
le  vagin  de  gaze  iodoformée.  On  enlève  ce  pansement  au  bout 
de  vingt-quatre  heures,  ou  même  plus  tôt,  si  on  constate  une 
élévation  de  température  ;  on  injecte  et  on  écouvillonne  à  nou- 
veau la  cavité  utérine,  et  au  besoin  même  on  y  introduit  une 
nouvelle  lanière  de  gaze  iodoformée. 
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Le  pansement  intra-utérin  peut  être  supprimé  au  bout  de 
deux  ou  trois  jours,  mais  il  faut  continuer  le  pansement  vagi- 
nal à  la  gaze  iodoformée  pendant  une  semaine  environ,  à 
moins  qu'il  ne  se  produise  des  phénomènes  d'intoxication  par 
Fiodoforme. 

Des  accidents  qui  peuvent  se  produire  pendant  le  curet- 
tage  et  des  inconvénients  de  cette  opération.  —  Si  Ton  a  for- 
mulé des  objections  contre  la  pratique  des  injections  intra- 
utérines,  il  en  a  été  de  même,  à  plus  forte  raison,  à  propos  du 
curettage  de  l'utérus  dans  les  cas  d'infection;  on  Fa  accusé,  en 
effet,  de  n'être  pas  toujours  suffisamment  efficace,  et  même  d'ex- 
poser les  femmes  à  de  gros  dangers  :  la  perforation  de  l'utérus, 
les  hémorrhagies  utérines,  l'extension  de  l'infection  puerpérale. 

La  perforation  de  Tutérus  est  certainement  possible  ;  elle 
est  d'ailleurs  signalée  dans  plusieurs  observations.  Il  faudra 
donc  que  la  curette  soit  introduite  bien  attentivement  dans 
la  cavité  utérine,  et  qu'une  fois  introduite,  elle  soit  maniée 
avec  douceur  et  prudence,  pour  qu'un  pareil  accident  ne  se 
produise  pas.  On  se  rappellera  aussi  que  c'est  au  niveau 
du  segment  inférieur  que  l'épaisseur  de  l'utérus  est  la  plus 
faible,  et  que,  par  conséquent,  c'est  en  ce  point  qu'on  devra 
gratter  avec  le  moins  de  force.  Au  surplus,  le  curettage  utérin 
n'ayant,  en  général,  pour  but  que  de  détacher  les  parties  super- 
ficielles d'une  muqueuse  malade,  il  suffira  d'abraser  cette  mu- 
queuse jusqu'à  une  faible  profondeur,  et  on  ne  s'exposera  pas 
alors  à  perforer  l'utérus . 

L'hémorrhagie  utérine  est  plus  à  craindre  que  la  perfo- 
ration, et  presque  toujours  elle  est  beaucoup  plus  importante 
que  celle  qui  se  produit  pendant  le  curettage  de  l'utérus  non 
puerpéral  ;  néanmoins  elle  ne  présente  ordinairement  que  peu 
de  gravité.  Elle  est  causée  par  l'ouverture  de  sinus  utérins 
dont  les  caillots  obturateurs  ont  été  enlevés  par  la  curette. 
Si  l'utérus  se  rétracte  bien,  l'écoulement  sanguin  est  peu 
abondant,  car  les  fibres  musculaires  péri-vasculaires  resser- 
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rent  les  orifices  béants  des  vaisseaux  ;  mais  si  l'utérus  est 
inerte,  il  n'en  est  plus  de  même  et  l'hémorrhagie  peut  devenir 
inquiétante.  Quand  Técoulement  sanguin  est  de  moyenne  inten- 
sité, il  faut  ne  pas  s'en  préoccuper  et  compléter  rapidement  le 
curettage  ;  il  est  même  remarquable  que  l'hémorrhagie  cesse 
habituellement  à  la  fm  de  l'opération,  sans  qu'on  ait  rien  fait 
de  particulier  pour  cela.  Mais  si  le  sang  s'écoule  à  flots,  il 
faut  surseoir  au  curettage,  pratiquer  immédiatement  une 
injection  très  chaude  à  48^  ou  50**,  tamponner  la  cavité  utérine 
avec  de  la  gaze  iodoformée,  et  faire  une  injection  sous-cutanée 
d'ergotine  ou  d'ergotinine. 

Je  dois  dire  toutefois  que  les  hémorrhagies  graves  sont 
exceptionnelles,  et  que  la  possibilité  de  leur  production  ne 
suffit  pas  à  faire  rejeter  la  pratique  du  curettage,  d'autant  plus 
que  des  hémorrhagies  de  même  intensité  surviennent  quelque- 
fois pendant  les  injections  intra-utérines,  et  même  pendant  les 
suites  de  couches,  en  dehors  de  toute  intervention. 

On  a  encore  accusé  la  curette  de  trop  aviver  la  muqueuse 
utérine  et,  en  ouvrant  ainsi  de  nouvelles  portes  d'entrée  à  l'in- 
fection, d'aller  à  l'encontre  du  but  qu'on  se  propose.  Cette 
critique  parait  fondée;  mais,  si  avant  de  commencer  le  curet- 
tage, on  prend  soin  de  faire  une  injection  intra-utérine,  on  débar- 
rasse l'utérus  d'une  partie  des  microbes  qui  s'y  trouvent;  si, 
en  second  lieu,  dans  le  cours  d'un  curettage  de  longue  durée, 
on  renouvelle  à  plusieurs  reprises  le  lavage  utérin  ;  si  enfin, 
l'opération  terminée,  on  procède  à  un  nettoyage  sévère  de 
l'utérus  et  à  un  badigeonnage  de  sa  cavité  avec  un  antisep- 
tique puissant,  on  se  mettra  dans  les  meilleures  conditions 
possibles  pour  éviter  une  nouvelle  inoculation. 

Malgré  toutes  ces  précautions,  il  n'est  pas  rare  de  voir  se 
produire,  peu  après  le  curettage,  un  frisson  suivi  d'une  grande 
élévation  de  température,  indice  d'infection;  mais  combien 
plus  funeste  ne  serait  pas  une  abstention  complète  ! 

On  a  dit  aussi  que  le  curettage  pouvait  être  insuffisant 
et  devait  quelquefois  être  renouvelé  ;  rien  n'est  plus  exact, 
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mais  il  en  est  de  même  des  injections  et  de  tous  les  autres 
traitements  appliqués  à  la  fièvre  puerpérale.  Aucun  remède 
n'est  infaillible,  aucune  opération  n'est  sûrement  exempte  de 
complications. 

Je  ne  parlerai  pas  du  reproche  adressé  à  la  curette  de  ne 
pas  enlever  avec  certitude  tous  les  corps  étrangers  contenus 
dans  la  cavité  utérine,  et  d'y  laisser,  par  exemple,  des  cotylé- 
dons placentaires,  car  j'ai  déjà  traité  longuement  cette  ques- 
tion à  propos  du  curettage  dans  la  rétention  du  placenta  (voyez 
p.  488  et  518). 

En  résumé,  quand  elle  est  maniée  avec  attention,  la  curette 
n'expose,  en  général,  à  aucun  accident  important;  de  plus,  si  on 
la  dirige  avec  méthode,  sur  tous  les  points  de  la  cavité  uté- 
rine successivement,  en  abrasant  toute  l'étendue  de  la  mu- 
queuse malade,  et  en  s 'arrêtant  au  niveau  des  parties  résistantes 
et  saines  de  la  paroi,  on  obtiendra  d'excellents  résultats  dans 
nombre  de  cas. 

Indications  du  curettage.  —  Si  j'ai  approuvé  l'emploi  de  la 
curette,  je  veux  aussi  vous  mettre  en  garde  contre  l'engoue- 
ment dont,  à  l'heure  actuelle,  le  curettage  est  l'objet  de  la 
part  de  quelques  chirurgiens  et  accoucheurs.  A  les  entendre, 
il  faudrait  curetter  toute  femme  qui,  pendant  les  suites  de 
couches,  présenterait  la  plus  petite  élévation  de  température, 
la  plus  légère  fétidité,  la  plus  insignifiante  hémorrhagie  uté- 
rine (1). 

En  vérité,  il  y  a  là  une  exagération  qui,  si  elle  entrait  dans 
la  pratique  courante,  serait  la  cause  de  nombreux  accidents, 
parce  que  le  curettage  n'est  pas  toujours  inoffensif.  Tl  ne  faut 
donc  y  recourir  que  dans  les  cas  d'absolue  nécessité,  et,  si  j'en 
crois  mon  expérience  personnelle,  ces  cas  sont  tout  à  fait 
exceptionnels,  puisque  dans  mon  service  où  il  se  fait  en  moyenne 

(1)  E.Braun  V.  Fernwald.  Ueber  die  antiseptische  Escochleatio  Uteri  bei 
Endometritis  puerperalis.  Arch.  f.  Gynàli.,  1890,  t.  XXXVII,  p.  452.  — 
Charrier.  Du  curettage  précoce  dans  l'infection  puerpérale,  envisagé  comme 
moyen  thérapeutique  et  prophylactique.  ArclUces  de  toculofjie,  1801,  p.  GOl. 
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1,400  accouchements  par  an,  et  où  la  mortalité  est  relative- 
ment faible,  je  n'ai  trouvé  que  rarement  l'occasion  de  prati- 
quer le  CLirettage.  11  est  vrai  que  j'ai  fait  faire  un  très  grand 
nombre  d'injections  intra-utérines  antiseptiques,  car  j'ai  établi 
comme  règle  que  toute  femme  qui  présente  une  température 
supérieure  à  38",  dont  on  ne  peut  trouver  la  cause  en  dehors 
des  organes  génitaux,  doit  recevoir  une  injection  intra-uté- 
rine antiseptique,  et  de  préférence  une  injection  iodée.  Je 
crois  donc  que  c'est,  d'une  part,  à  la  pratique  des  injec- 
tions intra-utérines  précoces,  et,  d'autre  part,  à  l'emploi  de 
l'iode  pour  ces  injections,  que  je  dois  mes  excellents  résul- 
tats. En  faisant  comme  moi,  vous  aurez  les  mêmes  succès, 
et  vous  n'aurez  presque  jamais  besoin  de  recourir  au  curettage 
de  l'utérus  puerpéral. 

Cela  dit,  et  dit  très  haut,  je  reconnais  que  le  curettage  sera 
indiqué  toutes  les  fois  que  les  injections  intra-utérines  antisep- 
tiques, quoique  répétées  à  plusieurs  reprises  pendant  vingt- 
quatre  ou  quarante-huit  heures,  n'auront  pas  amendé  les  acci- 
dents d'infection,  et  qu'il  ne  se  sera  produit  qu'une  modifica- 
tion insuffisante  de  l'état  général,  de  la  température,  de  la  fré- 
quence du  pouls,  des  lochies,  etc. 

Le  curettage  sera  surtout  utile  dans  les  cas  où  il  y  a,  en 
même  temps  que  des  phénomènes  infectieux,  des  hémorrhagies 
plus  ou  moins  graves,  accompagnées  d'écoulements  purulents 
et  fétides.  En  effet,  il  s'agit  alors  presque  toujours  de  réten- 
tion de  quelques  débris  ovulaires,  qui  se  putréfient,  ou  qui  se 
décollent,  et  occasionnent  des  pertes  de  sang.  Enlever  ces 
débris  ovulaires  avec  la  curette,  c'est  donc  supprimer  du  même 
coup  la  source  de  l'infection  et  celle  de  l'hémorrhagie.  C'est, 
du  reste,  surtout  pour  les  cas  de  ce  genre  que  le  curettage 
est  vraiment  indiqué,  et  qu'il  donne  les  plus  beaux  succès,  à 
quelque  période  de  l'état  puerpéral  qu'il  soit  pratiqué. 

Néanmoins,  il  serait  contraire  à  la  saine  clinique  de  se  laisser 
absorber  par  le  curettage  de  la  muqueuse  utérine,  au  point  de 
négliger  l'état  des  autres  organes,  et  les  localisations  infec- 
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lieuses  qui  s'y  peuvent  produire  et  qui  réclament  un  traite- 
ment particulier,  tels  sont,  par  exemple,  les  abcès  métasta- 
tiques,  la  péritonite,  la  pleurésie,  etc.  Cependant  Texistence 
de  phénomènes  de  périmétrite,  de  phlébite,  etc.,  ne  doit  pas  être 
considérée  comme  une  contre-indication  au  curettage.  Il  y  a 
au  contraire  avantage  à  supprimer  au  plus  vite  le  foyer  sep- 
tique  utérin,  qui  est  le  point  de  départ  des  accidents,  et  il  ne 
peut  qu'être  utile  d'enlever  les  matériaux  septiques  qui 
encombrent  l'utérus,  et  dont  la  résorption  ne  fait  qu'aggraver 
l'état  de  la  malade. 

La  péritonite  elle-même,  surtout  lorsqu'elle  est  encore  au 
début,  n'est  pas  une  contre-indication  absolue  au  curettage, 
mais  lorsqu'elle  est  généralisée,  il  y  a  peu  de  bénéfices  à 
espérer  de  cette  intervention.  Toutefois,  si  on  pratique  la 
laparotomie,  on  pourra  y  adjoindre  le  curettage. 

50  Provocation  d'abcès  artificiels. 

La  méthode  du  traitement  des  formes  graves  de  la  fièvre 
puerpérale  par  la  provocation  d'abcès  artificiels  sous-cutanés 
est  d'origine  toute  récente,  et  cette  innovation  est  due  au 
professeur  Fochier,  de  Lyon  (1).  Voici  comment  il  s'explique  à  ce 
sujet  : 

«  Il  y  a  des  cas  de  fièvre  puerpérale,  qui  sont  Texception  sans 
être  absolument  rares,  dans  lesquels  on  voit  une  infection  géné- 
ralisée, sans  lésion  importante  appréciable,  subir  une  amé- 
lioration soudaine  en  même  temps  que  se  manifestent  les  signes 
d'une  suppuration  localisée,  par  exemple  un  phlegmon  du  sein 
ou  de  la  fosse  iliaque  ou  du  tissu  cellulaire  sous-cutané,  ou 
bien  une  mono-arthrite,  une  péritonite  localisée  tardive,  une 
salpingo-ovarite.  L'abcès  ou  les  abcès  qui  se  forment  alors  mé- 
ritent le  nom  à! abcès  de  fixation.  Ils  sont  parfois  des  abcès 
critiques,  au  sens  ancien  du  mot,  mais  ils  s'en  distinguent  le 

(1)  Fochier.  Thérapeutique  des  infections  pyogènes  généralisées.  Lyon 
médical,  23  août  1891. 
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plus  souvent  et  constituent  à  eux  seuls  une  affection  grave... 
Ils  sont  cependant  le  salut  d'une  façon  bien  manifeste,  s'ils 
sont  traités  chirurgicalement  en  cas  de  marche  aiguë,  et  si  on 
les  laisse  évoluer  en  cas  de  développement  chronique  ou 
subaigu. 

((  A  côté  de  ces  faits,  il  en  est  d'autres,  où  l'on  voit  non 
seulement  des  inflammations  viscérales  se  révéler,  puis  rétro- 
céder rapidement  sans  qu'il  y  ait  amélioration  de  l'état  général, 
mais  où  l'on  voit  aussi  des  phlegmons  diffus  sous-cutanés 
affecter  la  même  mobilité... 

«  C'est  en  comparant  ces  deux  types,  le  premier  où  l'amélio- 
ration coïncide  avec  une  localisation  suppuréc,  le  second  où 
la  mobilité  des  Uuxions  est  au  contraire  d'un  fâcheux  pro- 
nostic, que  je  suis  arrivé  à  me  poser,  comme  indication  théra- 
peutique, la  nécessité  de  provoquer  des  abcès  faciles  à  traiter 
dans  les  formes  graves  d'infection  puerpérale.  )> 

Ainsi,  l'épuration  du  sang  peut  se  faire,  pense  M.  Fochier, 
par  le  moyen  d'une  large  poche  abcédée  ;  à  défaut  de  cette 
suppuration  salutaire,  le  sang  reste  chargé  d'humeurs  mau- 
vaises, humeurs  peccantes  d'autrefois,  qui,  séjournant  dans 
le  torrent  circulatoire,  continuent  d'empoisonner  l'organisme 
et  tuent  la  malade  (1). 

Pour  provoquer  la  formation  d'abcès,  M.  Fochier  a  utilisé 
successivement  les  injections  sous-cutanées  de  sulfate  de 
quinine  et  de  nitrate  d'argent,  mais  aujourd'hui  il  se  sert  ex- 
clusivement d'essence  de  térébenthine,  qui  produit  bien  plus 
rapidement  et  plus  sûrement  de  volumineux  abcès.  Avec  la 
seringue  de  Pravaz,il  injecte  1  c.  c.  d'essence  de  térébenthine 
dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané,  et  il  fait  ainsi  du  môme 
coup,  suivant  la  gravité  du  cas,  deux,  trois  ou  quatre  piqûres, 
en  des  points  éloignés. 

L'injection  est  suivie  rapidement  de  l'apparition  d'une  in- 
flammation très  vive,  et  s'accompagne  d'une  tuméfaction  avec 

(1)  FoCHiEE.  Traitement  de  la  fièvre  puerpérale  par  la  provocation  d'abcès 
artificiels.  A jmales  delà  Société  obstétr.  de  France,  1892,  p.  110. 
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roiig'cur  de  la  peau  qui  atteint  son  maximum  le  troisième  jour. 
L'abcès  prend  tantôt  les  allures  d\in  véritable  abcès  chaud, 
tantôt  celles  d'un  abcès  qui  n'a  aucune  tendance  à  ulcérer 
la  peau,  allures  que  l'on  retrouve  dans  certains  abcès  de  fixa- 
tion survenant  spontanément  dans  la  fièvre  puerpérale.  Ces 
abcès  sont  assez  lents  à  guérir;  dans  certains  cas,  il  faut  les 
inciser  largement  pour  pouvoir  explorer  et  panser  toute  la 
poclie  qui  est  souvent  anfractueuse.  M.  Fochier  recommande 
même,  pour  peu  qu'il  persiste  un  mauvais  état  général,  de 
provoquer  de  nouveaux  abcès  avant  l'incision  des  premiers  : 
de  cette  façon,  on  entretiendrait  une  fixation  continue  qui  lui 
parait  essentielle  pour  le  succès  de  la  méthode  dans  les  cas 
très  graves. 

Quelquefois  cependant,  les  injections  de  térébenthine  ne 
déterminent  pas  de  suppuration,  ni  même  de  réaction  locale  ; 
il  s'agit  alors  de  sujets  très  atteints,  dont  l'organisme  n'a  plus 
la  force  de  réagir  en  présence  des  irritations.  Alors  le  pro- 
nostic est  des  phis  graves;  mais  il  ne  faudrait  pas  croire  que 
les  injections  pyogènes  n'ont  qu'une  valeur  pronostique,  et 
qu'elles  renseignent  seulement  sur  le  degré  de  résistance  de 
la  malade.  Elles  auraient  au  contraire,  pense  ^l.  Fochier,  une 
action  thérapeutique  certaine,  comme  en  témoignent  les  résul- 
tats obtenus  par  M.  Fochier  et  par  M.  Thierry,  de  Rouen  (i  , 
dans  plusieurs  cas  de  fièvre  puerpérale  grave. 

La  méthode  de  provocation  d'abcès  de  fixation,  dans  les 
maladies  infectieuses,  a  été  appliquée  un  assez  grand  nombre 
de  fois  par  les  médecins,  surtout  dans  les  cas  de  pneumonie; 
mais  les  résultats  obtenus  ont  été  trop  différents  pour  qu'un 
accord  ait  pu  s'établir  relativement  à  leur  elficacité.  Vous 
pouvez  d'ailleurs  vous  en  rendre  compte  en  lisant  les  discus- 
sions qui  ont  eu  lieu  sur  ce  sujet  à  la  Société  médicale  des  hôpi- 
taux (2)  ;  vous  y  A^errez  que,  comme  toujours  quand  il  s'agit 

(1)  Thieery.  Traitement  de  la  septicémie  puerpérale  par  la  provocation 
cVabcès  liypodermiques.  Annales  de  la  Soc.  ubst.  de  France,  1892,  p.  li'B. 

(2)  liullctins  de   la  Société  médicale  des  liOjyltaur  de  Paris,  séances  des 
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d'une  chose  nouvelle,  quelques  médecins  se  sont  montrés 
enthousiastes,  d'autres  incrédules,  ce  qui  prouve  que  la  ques- 
tion n'est  pas  encore  arrivée  à  cette  période  d'éclectisme 
qui  remet  les  choses  au  point,  ainsi  que  le  fait  remarquer  avec 
raison  Revilliod,  de  Genève  (1). 

Gomment  agissent  les  abcès  de  fixation  ou  de  dérivation^ 
ainsi  que  ^I.  Dieulafoy  propose  de  les  nommer  ?  Est-ce  en  atti- 
rant au  niveau  de  l'abcès  les  microbes  de  Torganisme  ?  Mais, 
dans  la  plupart  des  cas  où  le  pus  de  ces  abcès  a  été  examiné,  il 
ne  contenait  pas  de  microbes,  et  ses  cultures  ont  démontré  qu'il 
était  stérile  (recherches  de  Fochier,  Dieulafoy,  Ghantemesse, 
Netter).  Est-ce  en  augmentant  la  leucocytose,  et  par  consé- 
quent en  multipliant  le  nombre  des  phagocytes  ?  Mais 
les  recherches  cliniques  et  les  expériences  entreprises  par 
MM.  Ghantemesse  et  Marie  (2)  semblent  prouver  que  les 
globules  blancs  du  sang  diminuent  pendant  les  deux  jours 
qui  suivent  l'injection,  pour  revenir  ensuite  au  chiffre  antérieur, 
sans  toutefois  le  dépasser.  Y  a-t-il  enfin,  au  niveau  du  foyer 
de  suppuration,  production  de  substances  solubles  qui  vacci- 
nent l'organisme?  G'est  l'explication  que  propose  M.  Fochier; 
aussi,  ajoute-t-il  qu'il  craint  de  donner  issue  au  pus  des  abcès 
artificiels,  parce  que,  ce  pus  étant  évacué,  il  lui  semble  que 
ses  propriétés  bienfaisantes  disparaissent,  et  il  conseille,  avant 
d'ouvrir  un  abcès,  d'en  créer,  au  préalable,  un  autre  dans  le 
voisinage. 

En  définitive,  la  question  est  encore  à  l'ordre  du  jour.  Pour 
ma  part,  je  ne  puis  guère  formuler  d'opinion  personnelle  au 
sujet  de  la  provocation  des  abcès  artificiels,  car  je  n'ai  presque 
aucune  expéi'ience  de  ce  mode  de  traitement  que  je  n'ai  eu 
qu'une  fois  l'occasion  d'appliquer,  et  ce  fut  sans  succès. 

25  mars,  13  mai  et  27  mai  1892 .  Communications  de  MM.  Dieulafoy,  Xetter, 
Ghantemesse,  Gingeot,  Eendu,  Siredey,  Laveran. 

(1)  Revilliod.  Des  abcès  de  fixation.  Revue  médicale  de  la  Suisse  romayide, 
20  septembre  1892, p.  573. 

(2)  Ghantemesse  et  René  Marie.  Sur  l'action  des  injections  sous-cutanées 
d'essence  de  térébenthine.  Bull,  de  la  Soc.  méd,  des  kôpitaux,21  mai  1892,  p.  37G. 
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G»  Traitement  antiseptique  de  la  péritonite  puerpérale. 

J'arrive  maintenant  au  traitement  antiseptique  de  la  plus 
importante  et  de  la  plus  grave  des  localisations  de  l'infection 
puerpérale,  la  péritonite. 

Autrefois,  en  présence  d'une  péritonite  puerpérale,  on  se 
contentait  presque  toujours  d'un  traitement  médical  (voyez 
p.  616)  qui  restait  ordinairement  impuissant.  Fort  heureuse- 
ment, il  semble  que  nous  soyons  entrés  aujourd'hui  dans  une 
voie  meilleure,  et  que,  grâce  au  traitement  antiseptique  et  à 
l'intervention  chirurgicale,  nous  puissions  lutter  mieux  que 
nos  devanciers  contre  l'inflammation  de  la  séreuse  abdominale. 

Le  traitement  de  la  péritonite  puerpérale  doit,  à  mon  avis, 
être  décrit  d'une  façon  distincte,  suivant  qu'il  s'adresse  à  une 
péritonite  localisée  ou  à  une  péritonite  généralisée;  mais 
auparavant,  je  désire  vous  dire  quelques  mots  de  la  théra- 
peutique spéciale  au  météorisme,  parce  que  celui-ci  réclame 
un  traitement  particulier. 

Traitement  du  météorisme.  —  Parmi  les  symptômes  de  la 
péritonite,  se  place  le  météorisme,  qui  apparaît  souvent  dès  le 
début  de  la  maladie,  acquiert  rapidement  un  développement 
considérable,  et  oppose  aux  mouvements  du  diaphragme  un 
obstacle  mécanique  de  plus  en  plus  grand.  Il  en  résulte  une 
gêne  respiratoire  qui  produit  la  cyanose,  l'asphyxie  et  consécu- 
tivement des  troubles  delà  circulation,  dont  les  effets  s'ajoutent 
à  ceux  de  la  septicémie,  pour  aggraver  sensiblement  l'état  de  la 
malade. 

On  a  depuis  longtemps  cherché  à  combattre  le  météorisme 
par  les  poudres  absorbantes,  mais  elles  sont  rarement  efTicaces  ; 
on  a  aussi  utilisé  les  purgatifs,  mais  ordinairement  ils  restent 
impuissants.  Aussi,  je  crois  qu'il  est  préférable  de  recourir  à 
des  moyens  mécaniques,  employés  d'ailleurs  depuis  longtemps, 
et  qui  sont  quelquefois  couronnés  de  succès  :  ce  sont  l'intro- 
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duction  d  une  sonde  dans  l'estomac  ou  dans  le  r(;ctum,  et  la 
ponction  de  l'intestin. 

Vous  emploierez  à  cet  effet  les  gl^osses  sondes  stomacales  ou 
rectales,  en  caoutchouc  rouge,  et  vous  les  enfoncerez  profondé- 
ment, ce  qui  pourra  donner  issue  à  une  certaine  quantité  de  gaz, 
et  les  malades  seront  soulagées.  Rien  n'est  plus  simple  ni  plus 
inoffensif,  en  particulier,  que  l'introduction  de  la  sonde  rec- 
tale, vous  ferez  donc  bien  de  toujours  y  recourir  avant  tout 
autre  traitement.  Mais  bien  souvent  l'effet  produit  est  insufïi- 
sant,  et  il  convient  alors  de  ponctionner  Tintestin. 

«  L'acupuncture,  dit  A.-C.  Baudelocque  (qu'il  ne  faut  pas 
confondre  avec  Baudelocque  neveu),  a  été  conseillée.  On 
sait  qu'autrefois  elle  a  été  pratiquée  sur  des  intestins  mis 
à  nu  et  distendus  par  des  gaz  :  Paré  dit  en  avoir  retiré  des 
avantages  ;  Rousset  Ta  vu  employer;  Pierre  Low,  Garengeot, 
Sharp,  Van  Swieten  l'ont  recommandée  en  pareil  cas.  Il  ne 
serait  pas,  ce  me  semble,  plus  dangereux  de  le  tenter  à  tra- 
vers les  parois  abdominales.  Et  les  expériences  de  Berlioz, 
Richard,  Bretonneau,  J.  Gloquet  doivent  encourager  à  y  avoir 
recours  (1).  » 

Gependant,  on  ne  pratiquait  que  très  rarement  la  ponction 
de  l'intestin  dans  les  cas  de  météorisme,  lorsque,  en  1871,  à 
quelques  jours  seulement  d'intervalle,  cette  question  fut  discu- 
tée à  la  Société  de  chirurgie  et  à  l'Académie  de  médecine,  à  la 
suite  des  communications  faites  à  la  Société  de  chirurgie  par 
Depaul  (2),  et  à  l'Académie  par  Fonssagrives  (3). 

Depaul  ponctionna  l'intestin  avec  untrocart  de  trousse,  chez 
une  femme  atteinte  de  péritonite  puerpérale,  et  qui  présentait 
une  dyspnée  très  grande,  causée  en  partie  par  la  géne  méca- 
nique résultant  de  la  distension  du  ventre.  Une  première 

(1)  A.  C.  Baudelocque.  Traité  de  la  j^éritonite 2Juej'2yérale,  m-8°,  Paris,  1830, 
p.  454. 

(2)  Depaul.  Ponction  intestinale.  Bull,  de  la  Soc.  de  clùruvfile,  1871,  p.  85. 

(3)  Fonssagrives.  De  la  ponction  dans  la  pneumatose  en  général  et  dans  la 
pneumatose  gastro-intestinale  en  particulier.  Bullet.  de  VAcad.  de  méd.,  juil- 
let 1871,  p.  485,  et  discussion,  p.  522. 
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ponction,  qui  avait  donné  issue  à  une  grande  quantité  de  gaz, 
fut  suivie  de  l'affaissement  du  ventre  et  la  malade  s'en  trouva 
très  soulagée.  Le  lendemain,  une  nouvelle  ponction  produisit 
le  même  résultat.  La  malade  guérit.  «  La  ponction,  ajoute 
Depaul,  a  rendu  la  guérison  possible  là  où  la  mort  était  immi- 
nente. ))  Trélat  avait  également  ponctionné  Tintestin  dans  la 
péritonite  puerpérale,  et  avait  observé  à  la  suite  de  la  ponc- 
tion un  soulagement  immédiat. 

La  ponction  de  l'intestin  doit  être  exécutée  avec  soin,  comme 
une  véritable  opération,  et  suivant  les  règles  de  la  plus  stricte 
antisepsie.  On  commencera  donc  par  aseptiser  la  paroi  abdomi- 
nale dans  la  région  où  on  va  faire  la  ponction,  et  pour  cela,  on 
se  servira  de  savon  et  d'une  solution  de  sublimé,  puis  d'éther 
ou  d'alcool,  mais  on  devra  procéder  avec  une  grande  douceur 
pour  ne  pas  réveiller  la  sensibilité  très  vive  du  ventre. 

L'instrument  le  meilleur  pour  faire  la  ponction  me  parait 
être  un  fin  trocart  ;  mais,  à  défaut  de  trocart,  on  pourra 
employer  une  aiguille  d'aspirateur,  ou  même  une  grosse 
aiguille  de  seringue  de  Pravaz.  Quel  que  soit  d'ailleurs  l'ins- 
trument employé,  il  sera  stérilisé  soit  par  le  passage  à  l'étuve 
sèche  à  140*^,  soit  par  l'ébullition  prolongée  dans  l'eau  pliéni- 
quée  ou  Teau  additionnée  de  carbonate  de  soude.  Il  est  bien 
entendu  que  l'opérateur  se  sera  désinfecté  les  mains  au 
préalable. 

Le  trocart  ou  l'aiguille,  après  avoir  été  lubrifié  avec  de  la 
vaseline  antiseptique,  sera  plongé  dans  l'abdomen  en  un 
point  déterminé  d'avance,  et  au  niveau  duquel  la  percussion 
aura  produit  un  son  tympanique  indiquant  bien  qu'une  anse 
intestinale  distendue  par  des  gaz  est,  en  ce  point,  en  contact 
direct  avec  la  paroi  abdominale;  c'est  presque  toujours  le 
gros  intestin. 

L'instrument  peut  être  introduit  rapidement,  d'un  coup 
sec  ;  mais,  comme  le  ventre  est  très  sensible  dans  les  cas  de 
péritonite,  et  que  toute  pression  provoque  une  douleur  vive,  je 
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crois  qu'il  vaut  mieux  procéder  autremeut.  Je  vous  conseille 
donc,  dans  le  but  de  faciliter  la  pénétration  de  Tinstrument 
et  de  la  rendre  moins  pénible  pour  la  malade,  d'imprimer  au 
trocart  ou  à  Faiguille  de  petits  mouvements  de  rotation  sur 
son  axe,  comme  quand  on  veut  faire  pénétrer  un  foret  dans 
un  bouchon.  Mais  cette  manœuvre  n'est  pas  toujours  suffi- 
sante, car  on  peut  éprouver  de  la  difficulté  à  traverser  la 
peau,  qui  est  élastique  et  résistante.  Aussi  peut-il  être  utile 
de  faire  avec  la  lancette  une  petite  boutonnière  cutanée,  et 
dès  lors  le  trocart  pénétrera  sans  peine  dans  le  ventre,  à 
travers  les  muscles,  les  aponévroses  et  le  péritoine. 

Quand  le  trocart  est  arrivé  dans  Fintestin,  on  retire  le  man- 
drin et  aussitôt  les  gaz  s'échappent  par  la  canule.  Malheureuse- 
ment, ce  n'est  pas  la  totalité,  mais  une  partie  seulement  de 
l'intestin  qui  se  vide,  et  ordinairement  on  n'observe  qu'un 
léger  affaissement  du  ventre,  au  point  môme  où  a  été  plongé 
le  trocart.  Le  motif  en  est  facile  à  comprendre.  Au  fur  et  à 
mesure,  en  effet,  que  s'affaisse  le  segment  intestinal  ponc- 
tionné, les  anses  voisines  viennent  combler  le  vide  produit 
dans  Tabdomen,  de  sorte  que  bientôt  ce  segment  d'intestin  se 
trouve  comprimé  et  aplati,  et  que  tout  passage  est  intercepté 
aux  gaz. 

Dans  un  cas  de  ce  genre,  après  la  sortie  évidente  de  gaz  par 
la  canule  de  mon  trocart,  il  me  fut  bientôt  impossible  de  savoir 
si  le  courant  gazeux  était  interrompu,  ou  s'il  persistait  à  un 
faible  degré.  Pour  me  renseigner  à  cet  égard,  je  mis  d'abord 
quelques  fdaments  de  coton  sur  l'orifice  de  la  canule  et  ce 
coton  resta  immobile  ;  dans  le  même  but,  j'approchai  ensuite  de 
cet  orifice  la  flamme  d'une  allumette,  et  aussitôt  une  petite 
flamme  bleue  apparut  au  bout  de  la  canule,  par  suite  de  la 
combustion  du  gaz  qui  en  sortait.  J'éteignis  bien  vite  cette 
flamme,  par  crainte  d'un  accident. 

Après  une  première  ponction,  s'il  se  produit  un  soulagement 
suffisant,  on  s'en  tiendra  là  ;  sinon,  on  fera  des  ponctions 
multiples  en  plusieurs  points  de;  l'abdomen. 
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Certes,  la  ponction  intestinale  ne  guérit  pas  la  péritonite, 
mais,  en  diminuant  le  volume  du  ventre,  elle  procure  à  la 
malade  un  soulagement  qui  la  met  dans  de  meilleures  condi- 
tions pour  résister  à  Finfection;  il  ne  faut  donc  pas  négliger 
d'y  avoir  recours. 

Inutile  de  dire  que  le  reste  du  traitement  médical  ne  sera 
pas  négligé.  On  maintiendra  donc  en  permanence  sur  le  ventre 
une  vessie  de  glace  ;  on  cherchera  à  réaliser  l'antisepsie 
intestinale  à  l'aide  du  naphtol,  du  benzo-naphtol  ou  du  salicv- 
late  de  bismuth;  enfm.  suivant  les  indications,  on  prescrira 
de  Topium  pour  suspendre  le  péristaltisme  de  Fintestin  et 
calmer  les  douleurs,  ou  au  contraire  on  donnera  des  purgatifs, 
et  en  particulier  le  calomel,  pour  provoquer  des  évacuations 
intestinales,  qui  auront  le  double  effet  de  débarrasser  le  tube 
digestif  des  matières  fécales  putréfiées,  et  de  produire  une  sorte 
de  drainage  péritonéal  qui,  de  Favis  de  LawsonTait,  présen- 
terait de  grands  avantages  dans  les  cas  de  péritonite.  On  ne 
négligera  pas  non  plus  de  faire  prendre  à  la  malade  des  anti- 
thermiques, tels  que  le  sulfate  de  quinine  et  Fantipyrine.  Enfin, 
on  administrera  de  Falcool  à  dose  assez  haute  pour  soutenir 
les  forces  (voyez  p.  619).  Mais  je  ne  veux  pas  entrer  plus 
avant  dans  la  description  du  traitement  médical  que  l'on 
doit  emplover  en  pareil  cas,  car  ce  serait  m'éloigner  du  sujet 
spécial  que  j'ai  en  vue  en  ce  moment. 

Traitement  chirurgical  de  la  péritonite  puerpérale.  — 

Il  s'agit  ici  d'une  question  qui.  si  elle  n'est  pas  nouvelle,  a  du 
moins,  dans  ces  dernières  années,  fait  de  grands  progrès,  en 
rapport  axec  Fextension  qu'a  prise  la  chirurgie  abdominale. 

Au  point  de  vue  du  traitement  chirurgical,  comme  au 
point  de  vue  du  pronostic,  il  nous  faut  reconnaître  deux 
formes  à  la  péritonite  puerpérale  :  une  forme  localisée  et  une 
forme  généralisée.  En  effet,  tandis  que  la  péritonite  généra- 
lisée est  très  souvent  fatale,  quoi  qu'on  fasse,  la  péritonite 
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localisée  guérit  assez  souvent,  sinon  spontanément,  du 
moins  à  la  suite  d'un  traitement  chirurgical  institué  au  moment 
opportun. 

i°  Péritonite  puerpérale  localisée.  —  Quand  on  constate, 
pendant  les  suites  de  couches,  Texistence  d'une  collection 
purulente  localisée  dans  la  cavité  abdominale  ou  le  petit 
bassin,  il  n'est  pas  toujours  facile  d'en  déterminer  exacte- 
ment le  siéo-e.  Aussi,  est-il  nécessaire  d'analyser  minutieuse- 
ment  tous  les  phénomènes  qui  ont  accompagné  l'évolution  de 
la  maladie,  et  d'examiner  attentivement  les  caractères  phy- 
siques de  la  collection  purulente,  pour  pouvoir  en  préciser  le 
siège  dans  la  cavité  péritonéale,  dans  la  trompe  ou  l'ovaire, 
ou  encore  dans  le  tissu  cellulaire  sous-péritonéal  du  ligament 
large  ou  de  la  fosse  iliaque.  11  faut  savoir  aussi  que  des 
collections  en  ces  différentes  régions  peuvent  exister  simul- 
tanément, et  qu'il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  chez  la  même 
femme,  avec  une  péritonite  suppurée  et  une  ovarite  ou  une 
salpingite  purulente,  un  abcès  du  ligament  large  :  témoin 
l'intéressante  observation  du  professeur  Denucé,  de  Bor- 
deaux (1). 

Le  siège  de  la  tumeur,  ses  limites,  la  douleur  perçue  à  son 
niveau,  la  matité  et  la  fluctuation  serviront  à  compléter  le 
diagnostic,  et  indiqueront  en  quel  point  il  faut  pénétrer  dans 
la  "collection  purulente  pour  en  évacuer  le  contenu.  Mais  je 
n'insiste  pas  sur  ce  diagnostic,  car  une  certaine  incertitude 
sur  le  siège  précis  de  la  suppuration  ne  doit  pas  faire  renoncer 
à  une  intervention  chirurgicale,  qui  est  indiquée  par  le  seul 
fait  de  l'existence  d'une  collection  purulente. 

Grâce  à  l'antisepsie,  on  n'a  plus  à  craindre  aujourd'hui  les 
complications   septiques   :  érysipèle,  pourriture  d'hôpital, 

(1)  Denucé.  Avortement  provoqué.  Pyosalpingite.  Phlegmon  suppuré  du 
ligament  large.  Péritonite  suppurée.  Laparotomie.  Incision,  suture  à  la  paroi 
et  drainage  des  cavités  du  ligament  large  et  de  la  trompe.  Lavage  de  la  cavité 
abdominale.  Guéri  son.  Congrès  français  de  chirurgie,  séance  du  10  octobre  1889. 
Paris,  1890,  p.  230. 
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infection  purulente,  qui  survenaient  si  souvent  autrefois  après 
les  ouvertures  de  phlegmons  :  on  est  donc  pleinement  autorisé 
à  adopter  une  ligne  de  conduite  chirurgicale  active,  très  diffé- 
rente de  celle  qui  était  commandée  par  la  sagesse  et  la 
prudence,  iln'v  a  encore  que  quelques  années. 

Pour  ouvrir  la  collection  purulente,  vous  pouvez  vous  servir 
du  bistouri  ou  du  trocart.  mais  à  l'heure  actuelle,  on  abandonne 
de  plus  en  plus  le  trocart.  et  je  vous  donne  le  conseil  de  ne 
vous  en  servir  que  le  moins  possible,  car  cet  instrument  agita 
l'aveugle.  Les  anciens  chirurgiens  l'employaient  beaucoup, 
parce  qu'ils  redoutaient  l'accès  de  l'air  dans  la  cavité  des 
abcès,  mais  nous  n'avons  plus  les  mêmes  motifs  de  crainte, 
aussi  je  vous  recommande  de  recourir  au  bistouri.  Cependant, 
si  vous  avez  quelque  doute  sur  l'existence  d'une  suppuration 
collectée,  vous  serez  parfaitement  autorisés  à  ponctionner  la 
tumeur,  et  votre  diagnostic  sera  conlîrmé,  si  cette  ponction 
donne  lieu  à  un  écoulement  de  pus. 

Quelques  opérateurs,  après  s'être  assurés  de  la  présence  du 
pus  par  la  i)onction  avec  le  trocart  ou  l'aiguille,  incisent 
immédiatement  l  abcès  en  se  servant  du  trocart  ou  de  l'aitruilh' 
comme  conducteur  du  bistouri.  C'est  une  bonne  méthode  à 
laquelle  je  conseille  de  recourir  dans  les  cas  un  peu  difficiles. 

En  quel  point  faut-il  pratiquer  l'ouverture  ?  Cela  dépend 
absolument  du  sièçre  de  l'abcès.  En  çrénéral.  on  doit  l'ouvrir 
par  la  voie  où  il  est  le  plus  accessible  :  suivant  le  cas,  ce  sera 
donc  par  la  paroi  abdominale  ou  par  le  vagin.  Mais  je  ne  veux 
pas  aborder  la  description  des  dilTérentes  opérations  alïé- 
rentes  à  ce  sujet,  qui  est  bien  plus  du  domaine  de  la  chirurgie 
que  de  celui  de  l'obstétrique. 

A  ous  devinez  bien,  d'ailleurs,  que  dans  ces  diverses  inter- 
ventions, on  doit  suivi  e  les  rèirles  de  la  plus  scrupuleuse  anti- 
sepsie, et  que  celle-ci  est  relative  non  seulement  à  l'incision, 
mais  encore  à  la  poche  purulente  qui  sui  a  ouverte.  Avant 
e;  pendant  l'opération,   on  ne  doit  donc  omettre  aucune 
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des  précautions  d'asepsie  et  d'antisepsie  applicables  à  la 
malade,  à  l'opérateur  et  à  ses  aides,  aux  instruments  et  aux 
objets  de  pansement. 

Quand  la  poche  purulente  est  ouverte,  on  procède  aussitôt 
à  son  lavage.  Pour  cela,  on  y  introduit,  par  Tincision  abdomi- 
nale ou  vaginale,  une  canule  en  verre  adaptée  à  l'injecteur 
ordinaire,  et  on  y  fait  passer  de  l'eau  stérilisée  simple,  ou  une 
solution  d'acide  borique  ;  avec  le  doigt  et  la  canule,  on 
chemine  avec  circonspection  dans  la  cavité  de  Fabcès  pour 
faciliter  l'écoulement  du  pus  et  détacher  les  flocons  purulents  ; 
on  cesse  l'irrigation  quand  le  liquide  ressort  clair.  On  intro- 
duit alors  un  gros  tube  à  drainage  jusqu'au  fond  de  la  poche, 
et  on  termine  par  un  pansement  antiseptique  qui  sera  fait  et 
renouvelé  suivant  les  indications. 

2'^  Péritonile  puerpérale  généralisée.  — La  péritonite  géné- 
ralisée est  la  forme  la  plus  grave  de  l'infection  puerpérale. 
Mais,  au  point  de  vue  du  pronostic  et  au  point  de  vue  de 
l'efiicacité  du  traitement,  il  y  a  lieu  ici  de  bien  distinguer  la 
forme  sur  aiguë  de  la  péritonite,  qui  débute  peu  de  temps 
après  Faccouchement,  et  dans  laquelle  les  phénomènes  géné- 
raux sont  au  moins  aussi  importants  que  les  symptômes 
péritoniques,  de  la  forme  à  marche  aiguë  mais  plus  ou  moins 
lente ^  qui  s'aggrave  progressivement,  et  dans  laquelle  il 
semble  que  l'état  général  soit  sous  la  dépendance  directe  de 
l'inflammation  abdominale. 

La  première  forme  est  presque  fatalement  mortelle;  la 
seconde  est  justiciable  d'un  traitement  chirurgical  curatif. 

Les  différences  qu'on  observe  dans  la  marche  de  la  périto- 
nite puerpérale  généralisée,  se  retrouvent  aussi  dans  les 
symptômes  de  ses  deux  formes,  cependant  le  diagnostic  en  est 
quelquefois  difficile,  aussi  est-ce  au  clinicien  à  bien  observer, 
pour  pouvoir  être  à  même  de  formuler  un  diagnostic  exact 
dans  les  cas  obscurs,  diagnostic  dont  la  nécessité  s'impose  si 
on  veut  intervenir  chirurgicale  ment. 
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Malgré  la  gravité  du  pronostic  dans  la  péritonite  puerpé- 
rale généralisée  on  voit  quelquefois  des  femmes  guérir  sans 
opération;  aussi  ces  guérisons  spontanées,  qui  étaient  bien 
connues  des  anciens  accoucheurs,  et  dont  j'ai  observé  pour  ma 
part  plusieurs  exemples,  doivent-elles  nous  engager  à  ne 
jamais  désespérer  en  présence  d'une  péritonite  puerpérale 
généralisée,  et  à  instituer  contre  cette  maladie  un  traitement 
énergique  tant  médical  que  chirurgical. 

Depuis  longtemps  déjà,  on  a  traité  chirurgicalement  des 
péritonites  puerpérales  généralisées,  mais  il  s'agissait  presque 
toujours  de  péritonites  de  longue  durée,  dont  la  période  aiguë 
était  passée  depuis  longtemps,  et  qui  n'étaient  plus  guère 
caractérisées  que  par  un  épanchement  purulent  plus  ou  moins 
abondant  contenu  dans  la  cavité  abdominale,  où  il  baio-nait  les 
anses  intestinales.  La  période  la  plus  critique  de  la  maladie 
était  passée,  et  il  ne  s'agissait,  en  somme,  que  d'abcès  dont  la 
gravité  était  en  rapport  avec  l'intensité  de  la  lièvre  hectique. 

On  intervenait  donc  pour  évacuer  le  pus  artificiellement,  en 
pratiquant,  soit  à  la  paroi  abdominale,  soit  dans  le  vagin,  une 
petite  incision  ou  une  ponction.  Dans  la  thèse  d'agrégation 
de  M.  Truc  (i),  vous  trouverez  douze  exemples  de  ponctions 
ou  incisions  abdominales  dans  des  cas  de  péritonite  puerpé- 
rale généralisée  ou  mal  localisée,  et  un  cas  d'incision  du 
cul-de-sac  postérieur  du  vagin;  des  treize  femmes,  une  seule 
mourut.  Aux  observations  citées  par  M.  Truc,  j'en  ajouterai 
trois  autres  dans  lesquelles  l'intervention  fut  également  suivie 
de  guérison  :  celle  d'Alix  (2)  où  l'abdomen  fut  ouvert  au 
bistouri,  celle  de  de  Laplagne  (3)  où  on  pratiqua  une  ponction  ' 
qui  donna  issue  à  trois  litres  de  pus,  et  enfin  celle  de 

(1)  Truc.  Traitement  cMrnrgical  de  la  iièritojiite.  Thèse  d'agrégation,  Paris, 
1886,  p.  100. 

(2)  Alix  cité  par  A.-C.  Baudelocque.  Traité  de  la  péritonite  puerpérale^ 
Paris,  in-8°,  1830,  p.  473. 

(3)  De  Laplagne.  Péritonite  puerpérale.  Epanchement  purulent  considérable 
dans  la  cavité  péritonéale.  Paracentèse,  guérison.  Ga:.  des  hCpitaux,  1861.  p.  2.5.>. 
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M.  Besnier  (i)  où  la  simple  ponction  suffit  à  guérir  la  malade, 
dont  le  péritoine  contenait  cinq  litres  et  demi  de  pus. 

L'intervention  chirurgicale,  dans  quinze  de  ces  cas,  a  donc 
eu  le  plus  heureux  elFet,  mais  il  ne  faut  pas  méconnaître 
qu'il  s'agissait  de  péritonites  assez  anciennes  et  passées, 
pour  ainsi  dire,  à  l'état  chronique.  En  tout  cas,  la  période  la 
plus  dangereuse  de  la  péritonite  puerpérale  était  terminée,  et 
les  malades  en  avaient  pu  faire  les  frais,  soit  que  l'infection  fût 
de  moyenne  intensité,  soit  qu'elle  eût  débuté  assez  tardive- 
ment après  l'accouchement,  ce  qui,  vous  le  savez,  est  d'un 
pronostic  relativement  favorable.  En  définitive,  on  se  trouvait 
en  présence  d'abcès  péritonéaux,  à  coup  sùr  graves  et  néces- 
sitant une  intervention,  mais  ne  s'accompagnant,  au  moment 
de  l'opération,  que  des  symptômes  ordinaires  de  toute  suppura- 
tion prolongée.  Rien  d'étonnant,  par  conséquent,  à  ce  que  la 
simple  évacuation  du  pus  ait  amené  la  guérison. 

Aujourd'hui,  on  va  plus  loin,  et  des  interventions  récentes 
et  couronnées  de  succès  semblent  démontrer  que  l'on  peut 
opérer  avec,  avantage  même  au  début  de  la  péritonite  puerpé- 
rale, c'est-à-dire  pendant  la  période  la  plus  grave  de  l'évolution 
de  cette  maladie. 

En  1886,  M.  Bouilly,  qui  avait  obtenu  des  résultats  encou- 
rageants dans  le  traitement  chirurgical  de  la  péritonite 
traumatique,  pratiqua  la  première  laparotomie  pour  un  cas  de 
péritonite  puerpérale  généralisée,  en  pleine  période  d'augment, 
au  milieu  des  symptômes  les  plus  graves  (2).  Depuis  cette 
époque,  M.  Bouilly  a  fait  dans  ces  conditions  six  opérations 
qui  lui  ont  donné  deux  guérisons  et  quatre  morts.  Mais  deux 
malades  opérées  in  e.vt/^e'mis  succombèrent. l'une  douzeheures, 
l'autre  dix  heures  après  l'opération;  deux  autres  malades  opé- 

(1)  Besnier.  Péritonite  purulente.  Ponction  et  évacuation  de  cinq  litres  de 
pus.  Guérison.  Union  médicale,  1887,  p.  778, 

(2)  Bouilly.  Traitement  chirurgical  de  la  péritonite.  Congrès  français  de 
cliirvrgic  (séance  du  10  octobre  1889),  1890,  p.  223. 
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rées,  la  première  six  jours,  la  seconde  cinq  jours  après  Tac- 
couchement,  moururent  également,  Tune  quinze  heures,  l'autre 
trois  heures  après  la  laparotomie.  Vous  voyez  donc  combien 
était  grave  l'état  de  ces  malades  et  vous  n'êtes  pas  surpris 
de  l'insuccès  de  l'opération.  Les  deux  dernières  interventions 
se  sont  terminées  heureusement  et  en  voici  le  résumé  que 
j'emprunte  au  mémoire  de  M.  Bouilly. 

((  Première  observation.  —  Une  femme  de  25  ans,  accouchée 
dans  la  rue  le  13  juin  1887,  et  entrée  ce  même  jour  à  la  Mater- 
nité, est  prise  de  frissons  le  surlendemain  de  son  accouche- 
ment. Les  frissons  se  répètent  chaque  jour,  les  phénomènes 
généraux  s'aggravent,  en  même  temps  que  le  ventre  se  ballonne 
et  devient  de  plus  en  plus  douloureux.  La  malade  m'est 
présentée  le  24,  onze  jours  après  son  accouchement,  avec  tous 
les  svmptômes  et  l'aspect  caractéristique  de  la  péritonite,  et 
une  température  vespérale  de  41**. 

«  La  laparotomie  est  pratiquée  le  25  (douzième  jour  des 
couches)  et  donne  issue  à  environ  un  litre  de  pus  fétide,  libre 
dans  la  cavité  péritonéale  ;  lavage  soigné  au  sublimé  à 
1  p.  5000  environ. 

«  En  deux  jours,  la  température  tombe  à  37^,2  et  la  gué- 
rison  est  pour  ainsi  dire  obtenue  d'emblée. 

((  Deuxième  observation.  —  A  la  même  époque,  une  femme 
accouche  le  11  juin,  et  présente  des  accidents  septiques  dès  le 
lendemain.  La  malade  m'est  présentée  le  25  en  pleine  infection, 
avec  une  dyspnée  excessive,  de  la  cyanose  de  la  face  et  des 
extrémités,  le  ventre  d'une  sensibilité  exquise,  présentant  une 
certaine  résistance  vers  le  ilanc  droit.  Le  cas  me  paraît  abso- 
lument désespéré  et,  à  la  visite  du  matin,  je  n'ai  pas  le  cou- 
rage d'entreprendre  l'opération.  Jliésite  deux  jours.  Dans  les 
jours  suivants,  tourmenté  par  cette  idée  que  la  malade  n'a 
plus  rien  à  espérer,  je  reviens  le  27  (seizième  jour  des  couches), 
à  six  heures  et  demie  du  soir,  et  je  lui  pratique  la  laparotomie. 
.Je  trouve  un  volumineux  abcès,  enkvsté  entre  les  anses 
intestinales  dans  la  fosse  iliaque  droite,  et  tout  le  péritoine 
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du  petit  bassin  recouvert  de  fausses  membranes.  Lavages 
abondants  à  Teau  bouillie  ;  drainage,  etc. 

«  La  température  met  plusieurs  jours  à  revenir  à  la  normale  ; 
des  injections  durent  être  pratiquées  par  le  drain  pour  com- 
battre la  fétidité  du  pus;  mais  les  symptômes  généraux  graves 
d'intoxication  et  les  signes  de  péritonite  allèrent  en  s'amen- 
dant,  et  la  malade  sortit  complètement  guérie  le  5  août 
suivant,  c'est-à-dire  cinq  semaines  après  l'opération.  » 

Depuis  M.  Bouilly,  plusieurs  chirurgiens  sont  intervenus 
dans  les  mêmes  conditions,  ou  ont  conseillé  l'intervention.  Je 
vous  citerai  en  particulier  Lawson  Tait,  qui,  à  quatre  reprises 
différentes,  a  pratiqué  la  laparotomie  pour  des  péritonites 
puerpérales,  et  aurait  obtenu  une  guérison.  Le  chirurgien 
anglais  est  d'avis  que  l'ouverture,  le  lavage  et  le  drainage  de 
la  cavité  abdominale,  sont  parfaitement  justifiés  pour  une 
maladie  aussi  grave  que  la  péritonite  puerpérale  ;  il  est  même 
porté  à  croire  que  Textirpation  totale  de  l'utérus  peut  être 
nécessaire  (1). 

Le  D^'  Raymond,  de  Limoges,  intervint  comme  l'avait  fait 
^L  Bouilly,  mais  plus  tardivement,  car  il  n'ouvrit  le  ventre 
((ue  trente  jours  après  l'accouchement.  Il  s'écoula  quatre  litres 
de  liquide  séro-purulent,  et  l'opérateur  fut  obligé  d'agrandir 
l'ouverture  de  la  paroi  abdominale  afin  de  détacher  des 
fausses  membranes  qui  s'étendaient  sur  toute  la  surface  du 
péritoine.  Il  lava  le  ventre  avec  huit  litres  d'une  solution  de 
sublimé  à  1  p.  2000.  La  malade  était  guérie  au  bout  de  quinze 
jours  (2). 

V oici  encore  trois  autres  observations  dues  à  deux  chirur- 
giens américains,  Evans  et  Worcester. 

Evans  fut  appelé,  le  25  janvier  1889,  auprès  d'une  femme 

(1)  Lawson  Tait,  Seconde  série  de  mille  cas  consécutifs  de  laparotomie. 
Bulletin  médical.  7  novembre  1888,  p.  145!). 

(2)  Kaymond.  Contribution  au  traitement  chirurgical  de  la  péritonite  puer- 
pérale. 10^  ses-rio/i  de  l'Association  française  pour  V avancement  des  sciences, 
Paris,  1890,  p.  262. 
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qui  avait  fait  une  fausse  couciie  de  trois  mois,  huit  jours  aupara- 
vant. L'état  de  cette  femme,  atteinte  de  péritonite  puerpérale, 
était  à  ce  point  désespéré  que  les  médecins  consultants  décla- 
rèrent qu'elle  n'avait  plus  que  quelques  heures  à  vivre.  On 
essaya  de  remonter  la  malade  à  l'aide  d'alcool,  de  stimu- 
lants, etc.  ;  le  lendemain,  Evans  se  décida  à  ouvrir  le  ventre, 
fit  la  toilette  du  péritoine,  et  mit  un  tube  à  drainage  :  la 
malade  guérit  (1). 

Worcester  laparotomisa  dans  les  mêmes  conditions  une 
femme  au  quatrième  jour  des  couches,  alors  que  les  accidents 
d'infection  avaient  débuté  dès  le  lendemain  de  l'accouchement. 
L'état  de  la  malade  était  si  grave  qu'on  pensa  la  perdre  dans 
le  cours  de  Topération  :  elle  mourut  quelques  heures  après. 

Sa  seconde  opérée  était  accouchée  depuis  onze  jours,  mais 
les  accidents  n'étaient  survenus  que  le  huitième  jour  des 
couches.  On  trouva  le  péritoine  injecté,  et  il  s'écoula  beau- 
coup de  liquide  séro-purulent  ;  en  portant  le  doigt  dans  le  cul- 
de-sac  de  Douglas  et  dans  les  fosses  iliaques,  on  détacha  une 
grande  quantité  de  flocons  de  fausses  membranes.  Lavage 
du  péritoine  à  l'eau  chaude  ;  drainage.  La  malade  se  leva 
quatorze  jours  après  l'opération  (2). 

Quelques  chirurgiens  ne  se  sont  pas  contentés  de  l'ouver- 
ture du  ventre,  du  lavage  et  du  drainage  du  péritoine,  et  ils 
ont  complété  l'opération  par  l'ablation  des  annexes  malades. 
On  peut  objecter  qu'il  s'agissait  alors  de  péritonites  puerpé- 
rales qui  avaient  déjà  dépassé  la  période  la  plus  critique. 
Néanmoins,  parmi  les  cinq  observations  publiées  par  Price  (3), 
il  est  deux  laparotomies  pratiquées  d'assez  bonne  heure. 
Dans  l'une,  faite  vingt  et  un  jours  après  l'accouchement,  on 

(1)  Evans.  Surgical  treatment  of  peritonitis.  Nejv-York  med.  Record^  1890, 
t.  XXXVII,  p.  407. 

(2)  Worcester.  The  treatment  of  puerpéral  septic  peritonitis.  Reports  of 
cases,  Boston  med.  and  surg.  Journal^  15  juin  1893,  p.  590. 

(3)  Price.  Early  opération  in  purulent  ^Qxxiox^xïv&.PMladel'pMa  viedical  News, 
9  août  1890,  p.  142. 
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trouva  à  l'ouverture  du  ventre  une  péritonite  purulente  généra- 
lisée ;  l'épiploon,  les  intestins,  les  organes  pelviens  étaient 
réunis  par  des  fausses  membranes  et  il  existait  un  abcès  dans  la 
trompe  gauche.  Chez  la  seconde  femme,  opérée  le  douzième  jour 
des  couches,  on  constata  une  péritonite  adhésive  généralisée,  et 
on  trouva  les  annexes  gangrenées  (?).  Les  deux  opérées  guéri- 
rent sans  incidents. 

Gordon  opéra  six  semaines  après  un  avortement  criminel  ; 
il  s'échappa  du  ventre  quinze  livres  de  pus,  les  annexes 
suppurées  furent  enlevées  et  on  termina  par  le  lavage  et  le 
drainage.  La  femme  mourut  quinze  jours  plus  tard  d'affai- 
blissement progressif  (1). 

Un  autre  accoucheur  américain,  Lapthorn  Smith,  a  été  encore 
plus  loin  :  il  a  amputé  l'utérus  dans  un  cas  de  péritonite 
puerpérale  au  début.  Il  pratiqua  d'abord  la  laparotomie  dans 
le  seul  but  de  laver  et  drainer  le  péritoine,  mais  il  ne  ren- 
contra dans  la  séreuse  ni  sérosité,  ni  pus  ;  il  ne  trouva  non 
plus,  au  niveau  des  annexes,  ni  adhérences  ni  abcès.  Consta- 
tant alors  que  l'utérus  et  ses  annexes  étaient  fortement 
congestionnés,  il  se  décida  à  enlever  l'utérus,  et  sur-le-champ 
il  amputa  la  matrice  au-dessus  du  col.  La  femme  guérit  (2). 
Malgré  le  succès  de  l'opération,  je  ne  vous  conseille  pas  de 
suivre  cet  exemple,  bien  que  Lawson  Tait  soit  porté  à  croire 
que,  dans  les  cas  très  graves,  l'extirpation  totale  de  l'utérus 
peut  être  nécessaire  (voyez  p.  719). 

En  rassemblant  les  cas  de  Bouilly,  Law^son  Tait,  Raymond, 
Evans  et  Worcester,  nous  trouvons  que,  sur  quatorze  laparo- 
tomies simples  suivies  de  lavage  et  de  drainage,  pratiquées 
dans  des  cas  de  péritonite  puerpérale  à  la  période  encore  aiguë, 
on  a  obtenu  six  guérisons  qui  sont  vraisemblablement  dues  à 

(1)  Gordon.  Peritonitis  in  the  female.  Am.  Journal  of  olstet.,  août  1890, 
p.  80i. 

(2)  Lapthorn  Smith.  Un  cas  de  péritonite  puerpérale  traité  par  l'amputation 
de  l'utérus.  Guérison.  Dcr  Frauenarzt^  mars  1892,  p.  105. 
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Fintervention  chirurgicale.  Pendant  mon  internat  à  la  Mater- 
nité, j'ai  vu  mourir  un  si  grand  nombre  de  nouvelles  accou- 
chées atteintes  de  péritonite  puerpérale  aiguë,  que  pour  moi,  le 
diagnostic  de  cette  maladie  équivaut  presque  à  un  arrêt  de  mort. 
Je  suis  donc  très  frappé  des  succès  opératoires  qui  ont  été 
obtenus  jusqu'ici;  aussi,  je  n'hésite  pas  à  déclarer  que  vous 
serez  autorisés  à  pratiquer  la  laparotomie  chez  les  femmes 
atteintes  de  péritonite  puerpérale,  dans  des  conditions  ana- 
logues à  celles  qui  ont  été  observées  par  les  opérateurs  que 
je  viens  de  citer.  Voici  comment  a^ous  procéderez. 

Manuel  opératoire .  —  Toutes  les  précautions  antiseptiques 
étant  prises,  et  la  femme  chloroformée,  vous  faites  sur  la 
ligne  blanche  une  incision  de  6  centim.  environ,  très  courte 
par  conséquent.  Une  grande  incision  rendrait  plus  facile 
l'écoulement  du  pus  et  la  toilette  du  péritoine,  ainsi  que  l'ex- 
ploration du  ventre,  mais  elle  expose  à  l'issue  des  intestins 
hors  de  l'abdomen,  ce  qui  complique  beaucoup  l'opération,  car 
il  devient  alors  difficile  de  réintégrer  dans  le  ventre  les  anses 
intestinales  distendues  par  les  gaz.  On  se  verrait  même,  dans 
certains  cas,  obligé  de  ponctionner  l'intestin  pour  diminuer  le 
volume  des  anses  intestinales  herniées,  et  rendre  possible  leur 
réduction.  Au  contraire,  une  incision  abdominale  de  petite 
dimension  met  à  l'abri  de  cet  accident;  du  reste,  elle  est  bien 
suffisante  pour  assurer  l'écoulement  du  pus  et  faire  la  toilette 
du  péritoine. 

Dès  que  le  ventre  est  ouvert,  il  s'écoule  en  abondance  de  la 
sérosité  ordinairement  louche  et  rougeâtre,  d'autres  fois  nette- 
ment purulente  et  contenant  de  gros  flocons  de  fausses  mem- 
branes ;  souvent  encore  le  liquide  est  horriblement  fétide. 

Sans  tarder,  on  introduit  alors  deux  doigts  dans  la  plaie,  et 
sur  eux  on  conduit  une  longue  canule  en  verre  adaptée  à  un 
injecteur  vaginal  ordinaire.  On  promène  cette  canule  dans 
toutes  les  directions,  déplaçant  et  refoulant  les  anses  intesti- 
nales, mais  en  insistant  surtout  sur  le  lavage  du  petit  bassin, 
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des  fosses  iliaques  et  des  fosses  lombaires  où  s'accumulent, 
en  général,  le  pus  et  les  flocons  fibrineux.  Avec  le  doigt  et  la 
canule,  on  décolle  les  anses  intestinales  et  on  explore  toute 
l'étendue  du  ventre,  pour  ne  pas  s'exposer  à  laisser  quelque 
diverticule  abdominal  rempli  de  pus,  ce  qui  est  arrivé  plusieurs 
fois. 

Il  ne  faut  pas  craindre  de  bien  agiter  les  intestins  avec  le 
doigt  et  la  canule,  de  les  mobiliser  en  quelque  sorte,  manœuvre 
qui  déchire  les  adhérences  récentes  et  sépare  les  anses  intes- 
tinales agglutinées.  On  presse  également  de  temps  en  temps 
sur  la  paroi  abdominale,  pour  faire  sortir  plus  rapidement  le 
liquide  injecté  dans  le  ventre. 

On  cesse  Tinjection  quand  le  liquide  ressort  parfaitement 
clair  et  n'entraîne  plus  de  flocons  purulents,  ce  qui  nécessite 
ordinairement  l'emploi  de  dix,  quinze  et  jusqu'à  vingt  litres 
de  liquide. 

Pour  faire  le  lavage  péritonéal,  on  se  sert  d'eau  stérilisée, 
pure  ou  additionnée  de  sel  marin,  mais  on  peut  employer  avec 
plus  d'avantage  encore  l'eau  boriquée  stérilisée  par  l'ébulli- 
tion,  car,  tout  faible  antiseptique  qu'il  soit,  l'acide  borique 
n'en  est  pas  moins  un  agent  microbicide,  qui  peut,  dans  une 
certaine  mesure,  arrêter  la  pullulation  intra-péritonéale  des 
microbes  pathogènes.  Mais  quand  l'exsudat  péritonitique 
est  purulent  et  fétide,  il  est  utile  de  faire  le  lavage  avec  un 
liquide  franchement  antiseptique,  et  dans  ce  but  je  vous  con- 
seille la  solution  aqueuse  de  sublimé  à  1  p.  5000  qui,  du  reste,  a 
été  employée  par  M.  Bouilly  dans  l'un  des  cas  suivis  de  guéri- 
son.  Il  est  certain  toutefois  que  l'absorption  du  sublimé  parla 
séreuse  péritonéale  est  à  craindre,  mais  si  on  commence  par 
faire  la  toilette  du  péritoine  avec  de  l'eau  pure,  salée  ou  bori- 
quée, les  vaisseaux  péritonéaux  étant  gorgés  d'eau,  l'absorp- 
tion du  sublimé  sera  presque  nulle  (1).  Il  faudra  d'ailleurs 
terminer  la  toilette  du  péritoine  par  une  dernière  irrigation 

(1;  Delbet.  Recherches  expérimentales  sur  le  lavage  du  péritoine.  Annales 
de  gynécol.,  septembre  1889,  p.  1G5. 
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avec  de  l'eau  simple  pour  entraîner  les  dernières  gouttes  de 
solution  mercurielle. 

Quand  le  lavage  est  terminé,  on  comprime  les  parois  de 
l'abdomen  pour  chasser  la  plus  grande  partie  du  liquide,  on 
introduit  un  ou  deux  gros  tubes  à  drainage  qui  vont  jusque 
dans  le  cul-de-sac  de  Douglas,  et  on  fait  la  suture  de  la  paroi 
comme  à  l'ordinaire.  Enfin,  on  applique  un  pansement  légère- 
ment compressif  avec  de  la  gaze  iodoformée  et  du  coton  au 
sublimé. 

M.  Bouilly  insiste  beaucoup  sur  l'exécution  rapide  de  l'opé- 
ration,etconseille  den'y  consacrer  que  quinze  ou  vingt  minutes; 
c'est  qu'en  effet  l'état  d'affaiblissement  des  malades  ne  permet 
guère  une  anesthésie  de  longue  durée,  ni  des  manœuvres  péri- 
tonéales  prolongées,  surtout  si  ces  malades  sont  déjà  épuisées, 
froides,  cyanosées  et  quasi-moribondes,  comme  cela  n'arrive 
que  trop  souvent  quand  on  est  appelé  à  intervenir  ;  dans  ce 
cas,  on  peut  même  redouter  de  les  voir  succomber  dans  le 
cours  de  l'opération. 

Il  faut  inciser  la  paroi  abdominale  avec  la  plus  grande 
attention,  car  on  est  exposé  à  sectionner  l'intestin,  plus  en- 
core que  dans  une  laparotomie  ordinaire.  Cette  section  est 
surtout  à  craindre  dans  les  cas  où  l'intestin  est  adhérent  à 
la  paroi  abdominale,  ou  bien  encore  quand,  par  suite  d'une 
distension  excessive,  il  est  intimement  appliqué  contre  le  péri- 
toine pariétal  avec  lequel  on  peut  le  confondre.  Il  faut  donc 
déterminer  bien  exactement  les  caractères  des  divers  plans 
de  la  paroi  qu'on  va  sectionner,  et  ne  les  diviser  qu'à  bon 
escient.  Si  on  avait  incisé  l'intestin  par  mégarde,  il  faudrait 
immédiatement  en  pratiquer  la  suture  à  deux  étages  par  le 
procédé  de  Lembert. 

Enfin,  je  dois  dire  qu'il  est  très  difficile,  sinon  impossible,  de 
faire  une  toilette  exacte  du  péritoine,  et  qu'en  certains  points 
on  laisse,  presque  infailliblement,  non  seulement  des  fausses 
membranes  par  trop  adhérentes,  mais  encore  du  pus  collecté 
entre  des  anses  intestinales  agglutinées.  C'est  ainsi  que, 
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dans  un  cas  suivi  de  mort,  on  trouva  à  l'autopsie  dans  la  région 
splénique  un  vaste  abcès  qui  n'avait  été  atteint  ni  par  les 
doigts  explorateurs,  ni  par  la  canule  à  injection.  Fort  heureuse- 
ment, une  toilette  absolue  et  pour  ainsi  dire  idéale  n'est  pas 
indispensable  pour  la  guérison,  et  mieux  vaut  encore  laisser 
un  peu  de  pus  et  quelques  fausses  membranes  dans  le  ventr(i 
que  de  risquer,  en  prolongeant  outre  mesure  la  durée  de 
l'opération,  de  voir  la  malade  mourir  de  shock  dans  le  cours 
de  l'intervention.  Du  reste,  c'est  déjà  beaucoup  que  d'avoir 
enlevé  la  plus  grande  partie  des  matériaux  septiques,  et  nous 
savons  que  les  questions  de  quantité  jouent  à  ce  point  de  vue 
un  grand  rôle. 

Le  traitement  consécutif  est  assez  simple,  et  ne  diffère  pas 
essentiellement  de  celui  d'une  laparotomie  quelconque  suivie 
de  drainage.  On  renouvelle  donc  le  pansement  quand  il  est 
taché,  ou  qu'il  survient  une  élévation  de  température  anor- 
male ;  puis,  suivant  l'abondance  et  les  caractères  du  suinte- 
ment (purulent,  fétide,  etc.),  on  pratique  doucement,  par  le 
drain,  des  injections  intra-péritonéales  d'eau  boriquée  ou 
légèrement  sublimée,  ou,  au  contraire,  on  s'en  abstient.  On 
raccourcit  le  drain  peu  à  peu,  et  on  le  retire  tout  à  fait  quand  le 
suintement  péritonéal  est  à  peu  près  nul. 

Moment  de  U intervention.  —  Vous  êtes  donc  autorisés 
à  pratiquer  la  laparotomie  dans  la  péritonite  puerpérale  géné- 
ralisée, mais  à  quel  moment  faut-il  intervenir  ?  C'est  une 
question  assez  dilUcile  à  résoudre,  et  les  circonstances  qui 
commandent  une  intervention  sont  si  différentes  d'un  cas  à  un 
autre,  qu'il  m'est  impossible  de  formuler  une  indication  précise. 
Ce  que  je  puis  vous  dire  seulement,  c'est  qu'en  général  il 
convient  d'opérer  de  bonne  heure,  mais  les  faits  publiés 
jusqu'ici  ne  sont  pas  encore  en  nombre  suffisant  pour  nous 
permettre  de  juger  cette  question  définitivement. 

Lorsque  les  phénomènes  généraux  sont  très  graves,  et  la 
réaction  péritonéale  manifeste,  on  peut  intervenir.  Il  n'y  a 
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donc  pas  lieu  d'attendre  la  formation  d'un  épa'nchement  abdo- 
minal très  abondant  ;  il  serait  imprudent  aussi  de  retarder 
l'intervention  jusqu'à  l'apparition  des  phénomènes  généraux 
qui  précèdent  immédiatement  l'agonie.  Le  ballonnement  du 
ventre,  une  douleur  vive  généralisée  et  surtout  accusée  dans 
les  fosses  iliaques,  un  état  général  grave,  sont  des  indications 
suffisantes  de  la  laparotomie.  Mais  on  objectera  que  les  symp- 
tômes précédents  n'annoncent  pas  fatalement  la  mort,  que  la 
maladie  peut  fort  bien,  dans  ces  cas,  se  terminer  par  une 
guérison  spontanée,  et  que,  par  conséquent,  ouvrir  le  ventre 
dans  ces  conditions,  c'est  pratiquer  une  opération  peut-être 
inutile,  et  pouvant  même  être  dangereuse  par  le  shock  qu'elle 
produit.  L'objection  est  fondée,  et  c'est  précisément  la  crainte 
d'opérer  trop  tôt  qui  rend  l'indication  opératoire  si  difficile  à 
préciser.  Par  trop  de  précipitation,  on  s'expose,  il  est  vrai,  à 
opérer  des  femmes  qui  auraient  guéri  spontanément  ;  mais, 
d'autre  part,  en  hésitant  et  temporisant  trop  longtemps,  on  court 
le  risque  de  laisser  passer  le  moment  opportun,  et  de  n'agir 
qu'une  fois  l'infection  puerpérale  arrivée  à  un  degré  irré- 
médiable. 

C'est  donc  à  l'accoucheur  de  faire  preuve  de  tact  et  de  sens 
clinique  pour  juger  du  moment  où  l'intervention  est  encore  utile. 

Quoi  qu'il  en  soit,  vous  voyez  une  fois  de  plus,  que,  grâce  à 
l'antisepsie  et  aux  progrès  de  la  chirurgie  moderne,  nous  som- 
mes mieux  armés  que  par  le  passé  pour  lutter  victorieusement 
contre  les  accidents  péritonitiques  auxquels  sont  exposées  les 
nouvelles  accouchées. 

«  Certes,  comme  le  dit  M.  Bouilh%  les  résultats  sont  encore 
médiocres  ;  mais  si  l'on  veut  bien  réfléchir  qu'il  s'agissait  de 
cas  véritablement  désespérés,  d'opérations  faites  sur  de  vraies 
moribondes,  avec  des  indications  encore  mal  posées,  avec  la 
crainte  d'intervenir  mal  à  propos,  et  en  ayant  laissé  peut-être 
ainsi  passer  l'heure  opportune,  on  conviendra  qu'il  n'y  a  pas 
encore  lieu  de  se  décourager,  et  qu'on  a  le  droit  de  persévérer 
dans  cette  voie.  Si  l'on  considère  en  outre  que  nous  assistions 
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jusqu'ici  en  spectateurs  impuissants  à  ce  drame  dont  la  mort 
est  toujours  le  dénouement,  ne  peut-on  se  flatter  qu'avoir  osé 
agir  est  déjà  un  progrès?  » 

Mais  il  est  une  remarque  que  je  suis  heureux  de  faire,  c'est 
qu'en  même  temps  que  nous  savons  mieux  traiter  la  péritonite 
puerpérale,  celle-ci  devient  de  plus  en  plus  rare,  et  nous  pou- 
vons concevoir  un  avenir  rapproché  où,  grâce  à  la  diffusion 
de  la  méthode  antiseptique,  la  péritonite  puerpérale  aura  pres- 
que disparu  non  seulement  des  maternités,  mais  encore  de 
la  pratique  des  villes  et  des  campagnes. 
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Pendant  les  premières  années  de  l'application  de  l'anti- 
sepsie à  Tobstétrique,  l'attention  des  accoucheurs  fut  absorbée 
à  peu  près  uniquement  par  les  soins  que  réclament  les  organes 
génitaux,  au  niveau  desquels  se  produisent  les  infections  graves 
et  mortelles  ;  mais  quand  la  fièvre  puerpérale  eut  pour  ainsi 
dire  disparu  des  maternités,  les  accoucheurs,  presque  à  Tabri 
dorénavant  de  toute  préoccupation  au  sujet  de  la  vie  des  nou- 
velles accouchées,  portèrent  leur  attention  du  côté  des  mamel- 
les, et  ce  fut  là  le  point  de  départ  d'un  nouveau  progrès.  En  effet, 
les  complications  septiques  qui  surviennent  du  côté  des  seins 
pendant  Tallaitement,  pour  n'être  pas  mortelles,  n'en  sont  pas 
moins  très  importantes  :  pour  la  mère,  dont  elles  retardent  la 
convalescence,  et  qu'elles  exposent  à  toutes  les  conséquences 
de  la  suppuration  (ouverture  artificielle  ou  spontanée  de 
l'abcès,  fusées  purulentes,  perte  fonctionnelle  d'une  partie  de 
la  mamelle)  ;  pour  l'enfant,  dont  elles  obbgent  souvent  à  sus- 
pendre ou  à  supprimer  l'allaitement,  même  dans  les  cas  où 
cet  enfant  ne  souffre  pas  de  la  mauvaise  qualité  du  lait. 

Aujourd'hui,  fort  heureusement,  nous  sommes  au  moins  aussi 
certains  de  prévenir  les  abcès  du  sein  que  les  infections  puer- 
pérales proprement  dites,  grâce  à  la  mise  en  œuvre  de  la  pro- 
phylaxie antiseptique  au  début  même  de  l'allaitement.  Je  dois 
donc,  à  ce  point  de  vue,  traiter  cette  question  avec  tous  les 
détails  nécessaires. 
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Étiologie  des  abcès  du  sein.  —  Pendant  l'allaitement ,  les 
mouvements  de  succion  exécutés  par  Tenfant  produisent  assez 
souvent  sur  le  mamelon  un  véritable  traumatisme,  à  la  suite 
duquel  l'épiderme  est  soulevé  et  tombe  en  laissant  le  derme  à 
nu,  et  celui-ci  s'ulcère  facilement  parce  qu'il  est  sans  cesse 
offensé  par  des  succions  répétées.  Quand  la  plaie  siège  à 
l'extrémité  du  mamelon,  elle  est  généralement  superficielle, 
on  dirait  que  l'épiderme  a  été  enlevé  comme  avec  l'ongle  : 
c'est  la  gerçure  du  sein.  Quand  au  contraire  elle  se  trouve 
à  la  base  du  mamelon,  elle  affecte  la  forme  cFun  véritable 
sillon,  qui  pénètre  plus  ou  moins  profondément  dans  le  tissu 
du  mamelon  :  c'est  la  crevasse.  On  voit  des  crevasses  assez 
profondes  pour  intéresser  le  tiers  ou  la  moitié  du  mamelon  ; 
celui-ci  peut  même  se  détacher  complètement  du  sein. 

La  crevasse  est  plus  douloureuse  et  plus  longue  à  guérir 
que  la  gerçure;  mais,  en  réalité,  les  plaies  du  mamelon, 
quelles  que  soient  leurs  variétés,  sont  toutes  rebelles  au 
traitement,  et  ne  se  cicatrisent  que  difficilement  si  la  mère 
continue  à  allaiter.  Comment,  d'ailleurs,  en  serait-il  autre- 
ment, puisque  chaque  fois  que  Tenfant  prend  le  sein,  il  détruit, 
par  ses  mouvements  de  succion,  le  travail  de  réparation  qui 
Amenait  de  se  faire? 

Les  gerçures  et  les  crevasses  sont  très  fréquentes,  et  on  les 
rencontre  chez  la  moitié  environ  des  femmes  qui  allaitent  pour 
la  première  fois.  Les  femmes  blondes,  lymphatiques,  celles 
dont  la  peau  est  fine,  ou  qui  pendant  la  grossesse  présentaient 
de  l'eczéma  du  mamelon,  y  sont  particulièrement  prédis- 
posées; mais  de  toutes  les  causes  prédisposantes,  lapins 
importante  est  la  mauvaise  conformation  du  mamelon.  Presque 
toujours,  en  effet,  vous  rencontrez  des  érosions  et  des  crevasses 
chez  les  femmes  dont  les  mamelons  sont  plats  ou  ombiliqués; 
chez  ces  femmes,  par  conséquent,  vous  devrez  redoubler  de 
précautions  antiseptiques. 

Comme  toute  solution  de  continuité  des  téo-uments,  les 
plaies  du  mamelon  peuvent  être  envahies  par  des  microbes 
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pathogènes,  et  devenir  le  siège  de  suppurations,  ou  le  point 
de  départ  de  lymphangites  et  d'abcès.  Si  la  lymphangite  reste 
superficielle  et  si  elle  est  bien  traitée,  elle  guérit  sans  laisser 
de  traces;  sinon  il  se  produit  des  abcès  sur  le  trajet  des 
lymphatiques  entlammés.  D'autres  lois,  la  lymphangite  est 
profonde,  intra-glandulaire,  et  peut  donner  lieu  soit  à  des 
abcès  collectés  dans  l'épaisseur  de  la  mamelle,  soit  à  des 
abcès  sous-mammaires  qui  repoussent  en  avant  la  glande 
tout  entière. 

Que  les  abcès  du  sein  succèdent  à  la  lymphangite  mam- 
maire, cela  n'est  pas  douteux,  et  presque  toujours  j'ai  eu 
l'occasion  de  constater  de  la  lymphangite  réticulaire  et  des 
traînées  de  lymphangite  suivant  le  trajet  des  gros  lympha- 
tiques qui  se  dirigent  vers  l'aisselle,  chez  les  femmes  qui  plus 
tard  avaient  des  abcès  du  sein.  Nélaton  (1)  l'avait  bien  vu; 
son  élève  Pùchard  (2)  pense  également  que  le  plus  grand 
nombre  des  abcès  mammaires  sont  d'origine  angioleucitique, 
et  je  partage  cette  manière  de  voir. 

Cependant  les  suppurations  de  la  mamelle  peuvent  encore 
reconnaître  une  origine  glandulaire  ;  celle-ci  était  même  la 
seule  admise  par  les  anciens  chirurgiens  qui,  on  ne  sait  trop 
pourquoi,  décrivaient  sous  le  nom  de  poil  l'inflammation  du 
sein  dans  son  premier  stade.  Le  poil  était  attribué  à  engor- 
gement laiteux,  consécutif  lui-même  à  la  suppression  de 
Tallaitement  ou  à  rinsulTisance  des  tetées,  qui  étaient  inca- 
pables de  vider  la  mamelle  :  le  lait,  disait-on,  s'accumule 
alors  dans  la  glande,  l'irrite  et  produit  un  abcès.  Mais  on 
sait  aujourd'hui,  et  Gosselinl  a  dit  depuis  longtemps  (3),  que 
la  simple  rétention  du  lait  ne  suflit  pas  à  déterminer  des 
abcès,  car  ceux-ci  ne  surviennent  ni  chez  les  femmes  (|ui 
n'allaitent  pas,  ni  chez  celles  qui  n'ont  aucune  solution  de 

(1)  XÉLATOX.  Éléments  de  patlwlogie  clilrnrgicale,  1S57.  t.  IV,  p.  19. 

(2)  Richard.  Pratique  jounialière  de  hi  ehinirgie.  Paris.  ISSO,  p.  490. 

(3)  GosSELix.  Abcès  chauds  post-puerpéraux  de  la  mamelle.  Clinique  chirur- 
gicale de  l'hôpital  de  la  Charité,  1S76A.  II,  p.  48. 
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continuité  du  mamelon,  quand  elles  suspendent  Fallaitement. 

Pour  que  la  suppuration  envahisse  les  canaux  glandu- 
laires, il  est  donc  nécessaire  que  des  agents  infectieux 
pénètrent  dans  ces  canaux,  et  ils  n'y  pénètrent  guère  que 
sous  l'influence  de  l'irritation  locale  produite  par  la  suc- 
cion de  l'enfant,  surtout  quand  il  y  a  en  même  temps  des 
gerçures  et  des  crevasses,  c'est-à-dire  des  solutions  de  conti- 
nuité où  des  microbes  pathogènes  se  sont  multipliés.  La 
coexistence  de  solutions  de  continuité  du  mamelon  ne  serait 
cependant  pas  absolument  nécessaire  d'après  certains  auteurs, 
qui  comparent  volontiers  la  pénétration  des  microbes  dans  le 
sein  à  celle  des  gonocoques  dans  l'urèthre  ;  l'infection  une  fois 
établie  dans  les  canaux  galactophores,  la  stase  laiteuse  en 
favoriserait  l'extension.  11  en  serait  donc  des  mamelles  comme 
des  autres  glandes,  telles  que  la  parotide,  le  foie,  le  rein,  dont 
les  suppurations  sont  en  général  consécutives  à  celles  de 
leurs  canaux  excréteurs. 

Quelquefois,  du  reste,  on  peut  démontrer  d'une  façon 
péremptoire  que  les  canaux  glandulaires  sont  le  siège  de  la 
suppuration.  Déjà,  en  1855,  Chassaignac  avait  fait  sourdre 
du  pus  par  les  canaux  galactophores  dans  un  cas  de  mastite 
puerpérale,  et  il  revint  sur  ce  sujet,  en  1859,  dans  son  Traité 
de  la  suppuration  (1)  ;  mais  M.  Budin  a  eu  le  mérite  d'ap- 
profondir cette  question,  et  d'en  déduire  l'indication  d'un  trai- 
tement rationnel  (2).  M.  Budin  donne  le  nom  de  galactopJio- 
rite  à  l'inflammation  mammaire  encore  localisée  aux  canaux 
galactophores,  et  de  galactophoro-mastite  à  cette  inflammation 
quand  elle  a  envahi  la  profondeur  de  la  glande,  les  acini  et  le 
tissu  conjonctif  péri-acineux. 

Chez  huit  femmes,  chez  lesquelles  on  n'avait  pas  observé 
de  lymphangite  du  sein,  mais  où  existaient  tous  les  signes  de 
la  suppuration  mammaire  avec  induration  localisée  de  la 

(1)  Chassaignac.  Traité  pratique  de  la  suppuration.  Paris,  1856,  t.  II,  p.  259, 

(2)  Budin.  De  la  galactophoro-mastite.  Leçons  de  clinique  obstétricale,  Paris, 
1889,  p.  439. 
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glande,  ■NI.  Budin  parvint  à  faire  sourdre,  par  un  ou  plusieurs 
canaux  galactophores,  soit  du  pus  véritable,  soit  du  lait  mélangé 
de  pus  ;  en  même  temps  la  tuméfaction  mammaire  disparaissait. 
Les  pressions  renouvelées  ainsi,  à  plusieurs  reprises,  suffirent 
à  amener  rapidement  la  guérison. 

Dans  le  pus  exprimé  par  pression  du  mamelon  dans  des 
cas  de  galactophorite,  M.  Yignal  a  reconnu  par  la  culture  la 
présence  du  streptocoque  pyogène,  du  staphylocoque  doré  et 
du  staphylocoque  blanc  ;  mais  les  deux  derniers  microbes  se 
rencontrent  plus  fréquemment. 

M.  Nocard,  au  cours  de  ses  expériences  sur  la  mammite 
gangréneuse  des  brebis  laitières  (1),  constata  aussi  dans  le  lait 
la  présence  de  microcoques  pathogènes.  Ici,  Finfection  se  pro- 
page également  par  les  canaux  galactophores  ;  il  suffit,  en 
effet,  d'injecter  dans  les  canaux  lactifères,  quelques  gouttes 
d'une  culture  du  microbe  spécifique  pour  voir  la  maladie  se 
développer  avec  une  grande  rapidité. 

Il  semble  donc  prouvé  par  la  clinique,  la  bactériologie  et 
l'expérimentation,  que  les  abcès  du  sein  peuvent  être  dus  à 
l'inflammation  des  canaux  glandulaires  ;  néanmoins  les  obser- 
vations cliniques  démontrent  que  la  lymphangite  est  de  beau- 
coup la  cause  la  plus  fréquente  des  abcès  de  la  mamelle.  Quoi 
qu'il  en  soit  de  cette  question  de  doctrine,  le  traitement 
prophylactique  des  abcès  du  sein  est  le  même,  comme  je  vous 
le  dirai  bientôt. 

Influence  des  abcès  du  sein  sur  le  nourrisson .  —  Mais 
auparavant  il  me  faut  vous  signaler  les  accidents  que  les 
abcès  du  sein  peuvent  déterminer  chez  le  nourrisson.  Le  plus 
fréquemment,  Fenfant  diminue  de  poids  et  dépérit  ;  si  on 
le  pèse  tous  les  jours,  et  si  on  trace  la  courbe  des  pesées, 
on  voit  que  celle-ci  s'abaisse  ou  reste  stationnaire.  On  peut 
même  être  ainsi  aA^erti  de  la  production  d'un  abcès  du  sein, 

(1)  Nocard.  Note  sur  la  mammite  gangréneuse  des  brebis  laitières.  Annales 
de  l'Institut  Pasteur^  septembre  1887,  p.  417. 
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avant  qu'il  se  manifeste  par  des  signes  extérieurs.  Quelque- 
fois aussi  il  surA^ient  des  troubles  digestifs,  tels  que  la  diar- 
rhée et  les  vomissements,  qui  altèrent  l'état  général,  et  pour- 
raient même  déterminer  la  mort  de  Fenfant,  si  on  n'y  portait 
remède. 

Ala  diminution  dansla  quantité  du  lait  vient  encore  s'ajouter 
son  altération  par  son  mélange  avec  le  pus,  altération  sur 
laquelle  les  accoucheurs  insistent  depuis  longtemps.  «  Sans 
doute,  dit  Jacquemier,  le  lait  mélangé  de  pus  n'exerce  pas  une 
action  délétère,  et  cela  est  fort  heureux,  car  l'enfant  est  très 
exposé,  dans  les  inflammations  du  sein,  à  prendre  dulait  altéré 
par  du  pus  avant  qu'on  en  soupçonne  l'existence...  Mais  il  ne 
peut  le  faire  longtemps  sans  maigrir  rapidement,  et  tomber 
dans  un  dépérissement  qui  ne  tarderait  pas  à  devenir  funeste. 

«  Quelques  faits  semblent  même  prouver  que  le  pus  mêlé  au 
lait  exerce  une  espèce  d'infection.  ^I.  Paul  Dubois  a  vu  sou- 
vent survenir,  sous  Tinfluence  de  cette  nourriture,  des  érvsi- 
pèles  et  des  abcès  gangréneux,  particulièrement  au  scrotum, 
et  la  mort  arriver  avec  promptitude  (1).  » 

Il  semble  aussi  que  ces  nourrissons  soient  sujets  aux  abcès 
sous-cutanés  multii)les,  ainsi  que  la  remarque  en  a  été  faite, 
dit  M.  Budin,  par  M""^  Henry,  sage-femme  en  chef  de  la 
Maternité.  Par  quel  mécanisme  le  pus  introduit  dans  le  tube 
digestif,  peut-il  produire  des  abcès  multiples  ?  Je  ne  saurais 
le  dire;  peut-être  est-ce  consécutivement  aux  troubles  diges- 
tifs, si  communs  lorsque  l'enfant  absorbe  un  lait  de  mauvaise 
qualité.  Y  aurait-il  une  infection  directe  de  la  peau  du  nou 
veau-né  par  le  pus  qui  s'écoule  du  sein  ?  Gela  est  encore 
possible,  surtout  si  Ton  considère  que  ces  abcès  se  dévelop- 
pent principalement  à  la  face  et  au  cou,  c'est-à-dire  dans  les 
régions  qui  sont  le  plus  exposées  à  une  contamination  de  ce 
genre.  Les  abcès  du  sein  de  la  mère  sont  donc  graves  pour  le 
nouveau-né  qu'elle  allaite,  et  l'on  ne  saurait  prendre  assez  de 
précautions  pour  en  éviter  la  production. 

(1)  Jacq[JEMIER.  Manuel  des  accouciicments,  18i6,  t.  II_,  p.  831, 
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Prophylaxie  des  abcès  du  sein.  —  ()iielle  que  soit  leur 
variété,  les  abcès  du  sein  sont  donc  toujoui's  consécutifs  à 
l'inoculation  du  mamelon  par  des  microljes  pathogènes.  La 
prophylaxie  des  suppurations  mammaires  aura  donc  un 
double  rôle  à  remplii'  :  préserver  la  région  du  mamelon  et  de 
l'aréole  de  l'invasion  des  micro-organismes,  détruire  ceux-ci 
sur  place  ou  enrayer  leur  développement  s'ils  sont  arrivés 
jusqu^au  mamelon.  Envisagée  ainsi,  la  prophylaxie  des  abcès 
du  sein  devra  s'étendre  à  toute  la  durée  de  l'allaitement,  non 
seulement  quand  les  mamelons  sont  déjà  le  siège  de  cre- 
vasses ou  de  gerçures,  mais  encore  avant  l'apparition  de  ces 
érosions  ;  elle  devra  même  être  l'objet  des  préoccupations 
de  l'accoucheur  pendant  la  grossesse. 

Je  vous  ai  déjà  dit  (voyez  p.  378)  les  précautions  antiseptiques 
qu'on  doit  prendre  pendant  la  grossesse  relativement  aux 
mamelles.  Si  ces  précautions  ont  été  observées,  il  n'y  a  rien 
de  particulier  à  faire  pendant  le  travail;  mais  il  est  loin  d'en 
être  toujours  ainsi.  Il  faut  alors  s'occuper  de  la  toilette  des 
seins,  comme  on  s'occupe  de  celle  des  organes  génitaux.  Si 
on  a  la  possibilité  de  donner  un  bain  à  la  femme,  elle  devra  s'y 
savonner  les  seins;  puis,  quand  elle  sera  couchée,  on  lui 
lotionnerales  mamelons  avec  une  solution  de  sublimé.  Mais  si 
le  travail  est  trop  avancé  pour  qu'on  puisse  faire  prendre  un 
bain  à  la  parturiente,  on  se  contentera  de  lui  savonner  douce- 
ment les  seins  pour  les  débarrasser  des  poussières  et  des 
matières  grasses  qui  y  adhèrent  ;  puis,  on  les  lavera  avec  la 
solution  antiseptique. 

Prophylaxie  pendant  V  allaitement.  — Les  soins  à  donner 
aux  mamelles  chez  les  nouvelles  accouchées  ont  plus  d'impor- 
tance que  pendant  la  grossesse  et  le  travail,  car  c'est  pendant 
l'allaitement  que  se  produisent  les  solutions  d(3  continuité  du 
mamelon  par  lesquelles  les  microbes  pathogènes  s'introdui- 
sent dans  les  mamelles.  La  prophylaxie  devra  surtout  être 
sévère  pendant  le  premier  mois  de  la  lactation,  parce  que  c'est 
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à  cette  période  que  les  abcès  du  sein  présentent  leur  maximum 
de  fréquence. 

Les  microbes  sont  apportés  à  la  surface  du  mamelon  de 
plusieurs  façons,  et  certaines  conditions  en  favorisent  le  déve- 
loppement. Tout  d'abord,  il  faut,  ici  comme  pour  les  organes 
génitaux,  incriminer  les  mains  des  personnes  appelées  à 
donner  des  soins  à  la  nouvelle  accouchée.  Il  est  donc  abso- 
lument nécessaire  que  les  mamelles  ne  soient  touchées  qu'avec 
des  mains  irréprochables  au  point  de  vue  de  leur  asepsie, 
qui  viennent,  par  conséquent,  d'être  lavées  dans  un  liquide 
antiseptique.  Les  mêmes  précautions  doivent  être  exigées  de 
l'accouchée  elle-même,  dont  les  mains  peuvent  être  infectées 
au  contact  des  lochies.  Il  faudra  donc  recommander  aux 
accouchées  de  toucher  aux  mamelons  le  moins  souvent  possible 
et,  pour  plus  de  sécurité,  il  est  utile  de  leur  faire  laver  les 
mains  plusieurs  fois  par  jour  avec  une  solution  de  sublimé. 

Après  les  mains,  viennent  les  linges  et  généralement  tous 
les  objets  qui  sont  appliqués  sur  les  seins.  Les  linges  devront 
être  d'une  propreté  parfaite,  ce  que  nous  obtenons  à  Thopital 
par  leur  passage  à  l'étuve.  Quant  aux  bouts  de  sein,  téte- 
relles,  etc.,  ils  devront,  avant  leur  emploi,  être  désinfectés  par 
l'ébullition  prolongée  dans  l'eau  salée  ou  boriquée  ;  ils  devront, 
en  outre,  être  lavés  après  chaque  tetée,  et  tremper  en  perma- 
nence dans  de  l'eau  boriquée  à  saturation,  ou  dans  de  Teau 
additionnée  de  bicarbonate  de  soude. 

Labouche  de  Tenfant  elle-même  estun  véhicule  de  microbes  ; 
mais  elle  l'est  tout  spécialement  si  elle  présente  un  foyer  de 
suppuration,  ce  qui  s'observe  parfois,  par  exemple  à  la  suite 
de  traumatismes  produits  pendant  la  manœuvre  de  Mauri- 
ceau.  Aussi  est-il  bon,  avant  chaque  tetée,  sinon  de  laver 
la  bouche  de  l'enfant,  du  moins  de  lui  essuyer  les  lèvres  et 
les  gencives  avec  un  petit  tampon  de  coton  trempé  dans  de 
l'eau  stérilisée  ou  de  l'eau  alcaline.  Mais  s'il  y  a  un  abcès 
buccal,  le  lavage  de  labouche  est  indispensable  ;  dans  ce  cas, 
il  serait  même  préférable  de  faire  teter  l'enfant  par  Tintermé- 
diaire  d'une  téterelle. 
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Il  me  faut  encore  vous  signaler  Finoculation  directe  du  mame- 
lon par  du  pus  provenant  des  yeux  du  nourrisson,  quand  celui-ci 
est  atteint  d'ophtalmie  purulente.  Pour  éviter  cette  contami- 
nation, on  doit,  avant  de  mettre  l'enfant  au  sein,  lui  laver  avec 
soin  les  yeux,  et  les  recouvrir  d'une  compresse  qui  empêchera 
le  pus  de  couler  sur  ses  joues,  et  de  là  sur  le  mamelon. 

Avec  toutes  ces  précautions,  il  sera  exceptionnel  que  des 
microbes  se  déposent  sur  les  mamelons  ;  mais  quoi  qu'on 
fasse,  il  ne  sera  pas  toujours  possible  de  l'empêcher  tout  à 
fait.  Dans  ce  cas,  les  micro-organismes  trouveront  un  excel- 
lent terrain  de  culture  dans  la  salive  du  nourrisson  et  dans  le 
lait,  bientôt  aigri,  qui  restent  sur  le  mamelon  et  l'aréole  après 
la  tetée.  Il  faudra  donc  enlever  ces  matières  fermentescibles 
par  un  lavage,  pour  lequel  on  emploiera  un  tampon  de  coton 
hydrophile  trempé  dans  un  liquide  antiseptique. 

Ce  lavage  aura  le  double  avantage  d'enlever  mécaniquement 
les  susdites  matières  organiques,  et  de  neutraliser  les  microbes 
àla  surface  du  mamelon.  Dès  lors,  le  mamelon  sera  aseptique, 
et  si  aucun  microbe  ne  s'y  dépose  jusqu'à  la  tetée  suivante,  il 
ne  s'infectera  pas,  et  il  ne  se  produira  ni  lymphangite  mam- 
maire, ni  galactoplîorite.  Malheureusement  il  est  diflicile, 
même  à  l'hôpital,  d'obtenir  des  malades  et  du  personnel 
(|u'ils  obéissent  strictement  aux  ordres  donnés,  de  sorte  que, 
malgré  toutes  les  recommandations,  des  fautes  sont  commises 
de  temps  en  temps,  et  soit  que  la  femme  n'ait  pas  été  rigoureuse- 
ment soignée,  soit  qu'elle  n'ait  pas  suivi  scrupuleusement  les 
prescriptions  qu'on  lui  a  faites,  cette  négligence  devient  la 
cause  de  la  production  de  quelques  abcès  du  sein. 

Aussi  obtiendra-t-on  de  meilleurs  résultats,  si  on  applique 
en  permanence  sur  le  sein  des  compresses  imbibées  d'une 
solution  d'acide  borique,  comme  cela  a  été  recommandé,  en 
1883,  par  M.  Pinard  (1).  L'acide  borique  a  joui  pour  cet  usage 
et  jouit  encore  d'une  grande  vogue,  en  partie  justifiée  par  son 

{1)  RESSEm.  Traitement  préventif  des  lymphangites  et  des  abcès  du  sein  pen- 
dant r  allaite  ment.  Thèse  de  Paris,  1884. 
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utilité  et  son  innocuité  ;  aussi  M.  Bar  n'a-t-il  eu  qu'à  s'en 
louer  en  1889,  1890  et  1891  (1). 

Lors  de  mon  arrivée  à  la  Clinique,  en  1888,  j'eus  recours  à 
cette  pratique  que  j'avais  déjà  employée  à  la  Maternité,  mais 
j'eus  à  regretter  la  formation  de  quelques  abcès  qui  me  déter- 
minèrent, en  1889,  à  abandonner  l'acide  borique  pour  employer 
la  solution  de  sublimé.  A  partir  de  ce  moment,  les  abcès  mam- 
maires disparurent  pour  ainsi  dire  de  mon  service.  Mais,  au 
lieu  de  ne  faire  le  pansement  des  seins  que  chez  les  femmes 
qui  présentaient  des  gerçures,  des  crevasses  ou  même  de  la 
lymphangite,  comme  je  le  faisais  au  début,  j'appliquai  ces  pan- 
sements chez  toutes  les  femmes  indistinctement. 

Voici  comment  aujourd'huije  fais  procéder  à  ce  pansement  : 
Dès  que  la  nouvelle  accouchée  a  été  transportée  dans  son  lit,  on 
étend  sur  chacun  des  seins  une  compresse  imbibée  d'une  solu- 
tion de  sublimé  à  0,20  p.  1000.  Pour  éviter  l'évaporation,  on 
place  sur  chaque  compresse  unlarge  morceau  de  taffetas  gommé, 
et  le  tout  est  maintenu  en  place  par  un  bandage  de  corps  en 
tarlatane Sys.^  au  moyen  d'épingles  de  nourrice.  Ce  bandage  a 
encore  l'avantage  de  soutenir  les  mamelles  quand  elles  sont 
tombantes.  Chaque  fois  que  la  mère  veut  donner  à  teter,  elle 
retire  l'une  des  compresses  et  se  lave  le  sein,  soit  avec  de  l'eau 
bouillie,  soit  avec  de  l'eau  légèrement  salée,  ou  encore  avec 
de  l'eau  boriquée.  Après  la  tetée,  elle  lave  de  nouveau  le  sein 
pour  le  débarrasser  du  lait  qui  pourrait  y  rester  attaché,  et 
le  pansement  est  rétabli. 

Mais,  dira-t-on,  n'expose-t-on  pas  ainsi  les  nouveau-nés  à 
une  intoxication  par  le  sublimé  ?  ^Malgré  la  plus  scrupuleuse 
observation,  je  n'ai  jamais  rien  vu  de  pareil.  De  plus,  la  quan- 
tité de  sublimé  qu'un  enfant  pourrait  avaler  dans  ces  conditions 
est  infinitésimale,  et  exclurait  tout  danger.  En  voici  la  raison  : 
vous  savez  que  souvent,  dans  le  cas  de  syphilis  infantile,  je 
fais  administrer  chaque  jour  aux  nouveau-nés  5  gouttes  de 

(1)  PiNGAT.  Be  la  prophijlaxie  des  abcès  dii  sein  pendant  la  grossesse  et  l'allai- 
tement. Thèse  de  Paris,  1891. 
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liqueur  de  Van  Swieten  et  0,25  centigr.  d'iodure  de  potassium. 
Non  seulement  ce  traitement  est  bien  toléré  et  ne  produit 
aucune  intoxication,  mais  il  exerce  une  heureuse  influence  sur 
la  syphilis  et,  par  contre-coup,  sur  la  santé  générale  de 
l'enfant.  Or,  comme  pour  panser  le  mamelon  avec  le  sublimé, 
nous  nous  servons  d'une  solution  à  i  p.  5000,  il  faudrait  que 
l'enfant  absorbât  25  gouttes  de  cette  solution,  ou  le  résidu  de 
ces  25  gouttes,  pour  prendre  une  quantité  de  sublimé  équi- 
valente à  celle  que  contiennent  5  gouttes  de  liqueur  de  A'an 
Swieten  ;  ce  qui  est  de  toute  impossibilité.  Je  puis  donc 
vous  affirmer,  en  connaissance  de  cause,  qu'il  n'y  a  aucun 
danger  pour  les  enfants  à  panser  les  seins  de  leurs  mères 
avec  des  compresses  de  sublimé,  en  se  conformant,  bien 
entendu,  aux  précautions  que  j'ai  dites,  et  qu'on  prévient  de 
cette  manière  la  production  des  abcès  du  sein. 

Le  seul  inconvénient  du  sublimé  ainsi  employé  est  de  provo- 
quer quelquefois  de  Thydrargyrie,  surtout  chez  les  femmes  à 
peau  fine  et  blanche.  Cette  hydrargyrie  n'a  jamais  de  gravité; 
néanmoins,  il  faut  alors  supprimer  le  sublimé,  laver  le  sein 
avec  de  l'eau  bouillie  ou  légèrement  salée,  et  le  recouvrir  avec 
des  compresses  d'eau  boriquée. 

Avec  les  pansements  au  sublimé,  les  crevasses  sont  moins 
fréquentes  et  guérissent  plus  vite.  Quand  elles  déterminent 
de  vives  douleurs  pendant  les  tetées,  je  les  fais  badigeonner, 
5  minutes  auparavant,  avec  un  pinceau  imbibé  d'une  solu- 
tion de  chlorhydrate  de  cocaïne  à  i  pour  20  ;  puis  je  les 
recouvre  avec  un  tout  petit  disque  de  coton  hydrophile  trempé 
dans  la  même  solution.  Au  moment  de  mettre  Tenfant  au 
sein,  le  mamelon  est  largement  lavé  avec  de  Teau  ordinaire 
afin  d'éviter  un  empoisonnement  par  la  cocaïne.  Vous  avez  pu 
voir  dans  mes  salles  quelques  faits  qui  ont  dù  vous  démontrer 
qu'en  agissant  ainsi  on  fait  disparaître  la  douleur,  ou  que  celle- 
ci  est  considérablement  atténuée.  Le  service  que  l'on  rend  de 
cette  façon  aux  nouvelles  accouchées  n'est  donc  pas  douteux. 

Si,  avec  les  compresses  de  sublimé,  les  crevasses  sont 
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moins  fréquentes,  les  lymphangites  sont  rares,  et  lorsque  celles- 
ci  se  produisent,  je  fais  suspendre  Fallaitement  du  côté  malade 
et  continuer  le  pansement  au  sublimé.  Presque  toujours  alors 
la  lymphangite  disparait  rapidement,  et  l'allaitement  peut  être 
repris  et  continué  sans  nouvelle  poussée  inflammatoire. 

Pendant  combien  de  temps  faut-il  continuer  l'application 
des  pansements  du  sein?  C'est  variable  suivant  les  femmes  ; 
d'une  façon  générale,  il  convient  d*y  recourir  tant  qu'il 
existe  des  plaies  du  mamelon,  gerçures  ou  crevasses  ;  mais 
si  les  mamelons  ne  présentent  rien  d'anormal,  on  peut  sup- 
primer les  pansements  au  bout  de  trois  semaines  à  un  mois, 
et  se  contenter  de  faire  de  simples  lavages  avant  et  après  les 
tetées.  Il  est  évident  aussi  qu'on  en  suspendra  l'emploi  plus 
rapidement  chez  les  femmes  qui  ont  déjà  allaité,  et  chez  les- 
quelles, par  conséquent,  les  gerçures  et  les  crevasses  ne  sont 
plus  guère  à  craindre  au  bout  d'une  quinzaine  de  jours. 

Telle  est  ma  pratique  depuis  1889.  Ces  faits  étaient  bien 
connus  des  jeunes  accoucheurs,  et  ils  avaient  été  longuement 
exposés,  avec  statistique  à  l'appui,  dans  une  thèse  inaugurale 
soutenue  à  Paris,  le  16  juillet  1891, par  M.  Pingat  (1),  qui  était 
alors  moniteur  d'accouchements  dans  mon  service  ;  cependant 
]\1.  le  D''  Lepage  n'y  a  pas  fait  la  moindre  allusion  dans  un 
mémoire  intitulé  :  Du  pansement  antiseptique  du  mamelon^ 
au  début  de  V allaitement,  qu'il  a  lu  à  la  Société  de  médecine 
publique,  dans  la  séance  du  24  janvier  1894.  Voici,  en  effet, 
comment  M.  le D""  Lepage  s'exprime  :  «  En  dépouillant  chaque 
((  année  les  bulletins  statistiques  des  accouchées,  depuis 
a  l'ouverture  de  la  clinique  Baudelocque,  j'ai  été  frappé  de  la 
((  fréquence  des  complications  légères  du  côté  des  seins  comme 
c(  cause  de  morbidité  maternelle  ;  j'ai  pensé  que  l'on  pouvait 
((  obvier  en  grande  partie  à  ces  diflicultés  :  1"  en  faisant  l'asep- 
«  sic  préalable  de  la  région  mamelonnaire  ;  2*^  en  employant 
((  un  antiseptique,  ou  plutôt  un  mélange  anseptique  dont 

(1)  PiXGAT,  De  la  proiiltyJaxic  des  ntccs  du  sein  pendant  la  grossesse  et 
l'allaitement.  Thèse  de  Paris,  juillet  1891. 
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«  r action  microbicide  fût  plus  énergique  que  celle  de  l'eau 
((  boriquée  plus  ou  moins  saturée  et  qui,  en  outre,  amenât 
((  une  cicatrisation  plus  rapide  des  plaies  du  mamelon. 

((  Ce  qui  a  longtemps  retenu  les  accoucheurs  dans  l'emploi 
«  d'antiseptiques  énergiques,  c'est  la  double  crainte  que  cet 
«  antiseptique  ne  détermine  d'irritation  locale,  en  particulier 
«  del'érythème  de  la  région  mammaire,  et  surtout,  qu'absorbé 
«  par  le  nourrisson  au  moment  de  la  tetée,  il  ne  produise  chez 
((  lui  des  phénomènes  d'empoisonnement.  Ces  craintes  m'ont 
«  paru  exagérées  ;  aussi,  ayant  observé  en  ville,  au  mois  de 
((  septembre  1891,  une  lymphangite  très  intense  d'un  sein 
«  pansé  avec  une  compresse  boriquée,  j'eus  recours  à  partir  de 
«  cette  époque  à  la  pratique  suivante  :  avant  de  mettre  le 
«  nouveau-né  au  sein ,  lavage  du  mamelon  avec  du  coton  imbibé 
«  d'un  mélange  à  parties  égales  de  liqueur  de  Yan  Swieten 
«  et  de  glycérine;  puis,  dès  que  les  crevasses  apparaissent, 
«  pansement  permanent  avec  des  rondelles  de  tarlatane  stéri- 
((  lisées  et  imbibées  de  mixture  glycéro-mercurielle. 

«  Les  résultats  obtenus  m'encouragèrent  à  demander,  au  mois 
((  de  mars  1893,  au  professeur  Pinard,  l'autorisation  de  faire 
((  panser  dans  son  service  les  seins  des  femmes  allaitant,  avec 
((  des  ronds  de  tarlatane  imprégnés  de  la  mixture  suivante  : 

((  Glycérine   500  gr. 

«  Eau  stérilisée   450  » 

a  Alcool   50  )) 

«  Biiodure  de  mercure   0  gr.  10  ou  0  gr.  20 

((  lodure  de  potassium   Q.  S.  )> 

En  lisant  le  mémoire  de  M.  le  D""  Lepage,  notamment  le  pas- 
sage que  je  viens  de  citer  (1),  on  est  forcément  amené  à  croire 
que  cet  accoucheur  est  le  promoteur  des  pansements  du  mamelon 
avec  une  solution  mercurielle,  comme  traitement  prophylac- 
tique des  lymphangites  et  des  abcès  du  sein.  Mais  c'est  là 
une  erreur  complète,  de  sorte  qu'une  rectification  me  parait 

(1)  Lepage.  Berne  d'hygiène  et  de  police  sanitaire.  Paris,  février  1894,  p.  139. 
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indispensable  ;  celle-ci  est  d'ailleurs  facile,  puisque  j'ai  em- 
ployé couramment  le  biclilorure  de  mercure,  pour  le  même 
usage,  depuis  1889,  et  que  la  description  de  ma  pratique,  à 
partir  de  cette  date,  a  été  exposée  tout  au  long  dans  la  thèse 
soutenue  par  M.  Pingat  le  16  juillet  1891,  tandis  que  la  pre- 
mière observation  de  M.  le  D''  Lepage,  ainsi  qu'il  le  dit  lui- 
même  (voir  plus  haut,  p.  741),  n'a  été  recueillie  qu'en  sep- 
tembre 1891,  c'est-à-dire  deux  mois  environ  après  la  publication 
de  la  thèse  de  M.  Pingat,  et  que,  de  plus,  l'observation  de 
M.  Lepage  et  son  mémoire  n'ont  paru  qu'en  1894. 

Prophylaxie  à  la  cessation  de  V allaitement.  —  Lorsqu'on 
cesse  l'allaitement,  la  turgescence  des  mamelles  disparait  d'elle- 
même  rapidement,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'instituer  un  traite- 
ment particulier.  Cependant,  dans  quelques  cas,  on  retire  un 
certain  avantage  d'une  compression  douce  exercée  sur  le  sein. 
Il  n'y  a  donc  pas  de  complication  inflammatoire  à  craindre, 
mais  on  voit  assez  souvent  s'écouler  encore  pendant  plusieurs 
semaines  quelques  gouttes  de  lait  parle  mamelon,  ce  qui,  du 
reste,  n'a  aucune  importance.  Vous  pourrez  donc  rassurer 
vos  clientes  qui  manifesteraient  quelques  craintes,  et  leur  affir- 
mer qu'elles  ne  sont  exposées  à  aucun  dépôt  laiteux,  du  fait  pur 
et  simple  de  la  suppression  de  la  lactation. 

Traitement  antiseptique  des  abcès  du  sein.  —  ^Malgré 
tout,  si  un  abcès  se  produit,  comment  faut-il  le  traiter  ?  Je  vous 
ai  déjà  dit  que  s'il  y  avait  de  la  galactophorite,  vous  pourriez 
guérir  la  maladie  rapidement,  en  deux  ou  trois  jours,  par 
l'évacuation  du  pus  à  l'aide  de  pressions  renouvelées  matin  et 
soir;  vous  y  ajouteriez  la  suppression  de  l'allaitement  du 
côté  malade,  et  de  ce  côté  vous  exerceriez  de  la  compression  à 
l'aide  d'ouate  et  d'un  bandage  assez  serré. 

Mais  si  le  pus  est  collecté  dans  le  corps  de  la  glande  ou 
dans  le  tissu  conjonctif  périphérique,  l'évacuation  de  la  collec- 
tion purulente  avec  le  bistouri  devient   nécessaire.  Vous 
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savonnez  et  lavez  donc  minutieusement  le  sein  avec  une 
solution  de  sublimé,  et  vous  faites  une  incision  de  2  à  3  centini. 
de  longueur,  dirigée  suivant  une  ligne  droite  tirée  du  mame- 
lon à  la  périphérie  de  la  glande  mammaire,  pour  diviser  le 
moins  grand  nombre  possible  de  canaux  lactifères.  Un  tube 
à  drainage  est  alors  poussé  dans  la  cavité  de  Tabcès  et  vous 
lavez  celle-ci  avec  une  solution  phéniquée  forte  au  1/20^, 
jusqu'à  ce  que  le  liquide  ressorte  clair.  Le  tube  à  drainage  est 
laissé  en  place.  On  recouvre  la  plaie  avec  de  la  gaze  iodofor- 
mée  et  une  couche  épaisse  de  coton  antiseptique,  maintenues 
par  une  bande  de  tarlatane  dont  les  entre-croisements,  en 
forme  de  8  de  chiffre,  devront  produire  un  certain  degré  de 
compression.  Ces  lavages  et  ces  pansements  devront  être 
renouvelés  suivant  les  indications. 

Aperçu  statistique.  —  Autrefois  les  abcès  du  sein  étaient 
très  nombreux,  et  leur  fréquence  a  été  évaluée  de  5  à  10  0/0, 
mais  grâce  àPantisepsie,  il  n'en  est  plus  de  même  aujourd'hui. 

Depuis  mon  entrée  à  la  Clinique,  au  i''^  novembre  1888, 
jusque  vers  la  lin  de  1889  (1),  j'ai  employé  les  compresses 
boriquées  comme  traitement  prophylactique  des  abcès  du 
sein  (voyez  p.  737  et  738),  et  sur  1,235  accouchements  il  y  eut 
4  abcès  mammaires,  soit  0,32  0/0  (2). 

Vers  la  fin  de  1889,  je  remplaçai  les  compresses  boriquées 
par  des  compresses  au  sublimé  (voyez  p.  738),  et  les  bons 
effets  de  ce  changement  ne  se  firent  pas  attendre;  c'est  ainsi, 
par  exemple,  que  du  V^'  janvier  1890  au  P'' juin  1891,  sur 
1,727  accouchements,  il  n'y  eut  que  3  abcès  du  sein,  soit 
0,18  0/0  (3).  Encore  faut-il  ajouter  que  ces  trois  abcès  furent 
dus  à  Findocilité  des  accouchées. 

J'ai  alors  persévéré  dans  l'emploi  du  même  pansement,  et 
aujourd'hui  (10  juin  1894),  je  compte  plus  de  4,000  autres 
accouchements  sans  un  seul  abcès  du  sein. 

(1)  Thèse  de  Pingat.  Paris,  1891,  p.  27. 

(2)  Tlièsti  de  Pingat,  p.  5-4. 

(3)  Thèse  de  Pingat ,  p.  59. 
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Le  travail  de  l'accouchement,  surtout  quand  il  est  prolongé, 
cause,  dans  la  circulation  placentaire  et  consécutivement  dans 
l'organisme  fœtal,  des  troubles  circulatoires  qui  déterminent 
quelquefois  très  rapidement  la  mort  du  fœtus,  mais  bien  plus 
souvent  il  n'en  résulte  que  des  accidents  passagers,  dont  les 
conséquences  ultérieures  pourraient  cependant  être  graves  et 
même  mortelles,  si,  à  la  naissance,  on  ne  mettait  immédia- 
tement en  œuvre  une  thérapeutique  active,  dont  l'antisepsie 
est  la  base.  C'est  ainsi  que  souvent,  à  la  suite,  par  exemple, 
de  la  compression  du  cordon,  le  fœtus  fait  des  efforts  instinctifs 
d'inspiration  qui  aboutissent  à  l'introduction  dans  ses  voies 
aériennes  d'une  certaine  quantité  de  liquide  amniotique,  et  ce- 
lui-ci peut  être  chargé  de  méconium,  ou  envahi  par  le  vibrion 
septique.  D'autre  part,  au  niveau  de  la  bosse  séro-sanguine, 
il  se  forme  quelquefois  des  phlyctènes  dont  la  rupture  laisse  à 
nu  les  couches  profondes  de  l'épiderme,  mais  la  peau  peut 
encore  être  contuse  et  éraflée  par  des  instruments,  et  on  com- 
prend qu'elle  puisse  alors  s'infecter  au  contact  du  vagin,  dont 
les  parois  sont  assez  souvent  tapissées  par  divers  micro-orga- 
nismes pathogènes.  Ce  sont  là  des  lésions  superficielles;  mais 
un  traumatisme  plus  grand,  avec  plaie  extérieure,  peut  atteindre 
le  fœtus,  quand  l'accouchement  est  laborieux,  et  si  une  infection 
se  produit  dans  ce  cas,  elle  sera  particulièrement  grave.  Vient 
enfin  le  passage  de  la  vie  intra-utérine  à  la  vie  extérieure, 
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avec  les  modifications  physiologiques  et  anatomiques  qu'il 
entraîne,  y  compris  la  chute  du  cordon  ombilical,  et  qui  mettent 
le  nouveau-né  dans  des  conditions  défavorables  pour  résister 
aux  infections  de  tous  genres  qui  pourront  l'assaillir. 

Le  plus  souvent  le  fœtus  s'infecte  pendant  son  passage  à 
travers  le  vagin  et  la  vulve  ;  il  en  résulte  que,  dans  son  intérêt, 
il  est  indispensable  de  réaliser  avec  le  plus  grand  soin  l'asepsie 
des  voies  génitales  de  la  femme  qui  accouche.  Mais,  comme 
l'enfant  peut  encore  être  infecté  après  sa  naissance,  il  est  néces- 
saire de  veiller  avec  une  constante  sollicitude  sur  son  hygiène, 
et  par  conséquent,  pour  tout  ce  qui  le  concerne,  l'asepsie  et 
l'antisepsie  doivent  être  rigoureuses. 

Pour  envahir  l'organisme  du  nouveau-né,  l'infection  peut 
entrer  par  plusieurs  portes  :  par  la  plaie  ombilicale,  par  la 
peau  et  tous  ses  orifices,  par  le  tube  digestif,  par  les  voies 
respiratoires. 

La  plaie  ombilicale,  qui  fait  du  nouveau-né  un  blessé,  peut 
s'infecter  comme  toute  plaie  extérieure,  si  elle  est  mal  soignée. 

La  peau,  très  délicate  à  la  naissance,  devient  rapidement  le 
siège  d'érythèmes,  d'ulcérations,  voire  même  d'érysipèle  et 
d'abcès,  si  elle  est  irritée,  et  si  des  microbes  pathogènes  ont 
accès  jusqu'à  elle  ;  Tirritation  peut  venir  de  la  malpropreté, 
lorsque,  par  exemple,  l'enfant  n'est  pas  changé  assez  souvent 
et  qu'il  baigne  pendant  longtemps  dans  les  matières  fécales 
et  l'urine,  surtout  si  les  déjections  sont  elles-mêmes  septiques  ; 
mais  l'infection  est  apportée  le  plus  souvent  par  des  mains  ou 
des  langes  malpropres. 

Les  conjonctives  de  l'enfant  sont  exposées  également  à 
s'infecter  pendant  l'accouchement  et  les  quelques  jours  qui  le 
suivent,  et  à  devenir  le  siège  d'ophtalmie  purulente. 

A  côté  des  infections  précédentes,  nous  pouvons  encore  citer 
les  inflammations  des  mamelles,  qui  autrefois  n'étaient  pas 
rares  chez  les  nouveau-nés,  et  dont  le  point  de  départ 
était  évidemment  une  inoculation  du  mamelon:  11  en  est  de 
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môme  des  vulvites,  qui  s'observaient  assez  souvent  chez 
les  enfants  nées  de  femmes  atteintes  de  vaginite.  Ici  encore, 
l'antisepsie  vaginale  pratiquée  pendant  la  grossesse  et  pen- 
dant Faccouchement  a  réduit  dans  une  forte  proportion  les 
maladies  infectieuses  des  nouveau-nés. 

Enfin,  dans  le  tube  digestif  pénètrent,  avec  les  aliments, 
nombre  de  germes  pathogènes  qui  engendrent  quelquefois  le 
muguet,  la  diarrhée  verte,  le  choléra  infantile. 

L'appareil  respiratoire  lui-même  peut  être  le  siège  d'une 
broncho-pneumonie  septique,  et  cette  dernière  est  surtout  à 
craindre  quand  l'enfant,  encore  contenu  dans  la  cavité  utérine, 
a  aspiré  du  liquide  amniotique  mélangé  de  méconium,  ou  en- 
vahi par  la  putréfaction  et  par  conséquent  septique,  ainsi  que 
je  vous  Tai  déjà  dit  (voyez  p.  387  et  745). 

Le  nouveau-né  est  donc  exposé  à  un  grand  nombre  d'infec- 
tions que  je  vais  maintenant  passer  en  revue,  en  vous  indi- 
quant le  moyen  de  les  prévenir  et  de  les  combattre. 

Mais  avant  d'aborder  cette  étude,  je  dois  vous  dire  que  les 
affections  septiques  des  nouveau-nés  ont  suivi,  depuis  l'avène- 
ment de  la  méthode  antiseptique,  une  marche  sans  cesse 
décroissante  ;  il  en  a  été  des  infections  des  enfants  comme  de 
celles  des  mères,  et  bientôt,  je  l'espère  du  moins,  viendra  le 
jour  où  elles  auront  presque  entièrement  disparu  de  nos  mater- 
nités. Vous  en  voyez  d'ailleurs  assez  rarement  à  la  Clinique, 
alors  qu'autrefois  elles  y  étaient  très  fréquentes.  Pour  lîxer 
vos  idées  à  cet  égard,  je  me  bornerai  à  vous  citer  quelques 
chiffres  empruntés  à  Semmehveis  et  à  Lorain. 

En  1846,  Semmehveis  avait  constaté,  vous  vous  le  rappelez 
(voyez  p.  8),  que  la  mortalité  des  femmes  en  couches  dans  la 
clinique  des  étudiants  et  dans  celle  des  sages-femmes  de 
l'hôpital  général  de  Vienne,  était  respectivement  de  11,4  p.  100 
et  de  2,7  p.  100,  moindre  par  conséquent  dans  cette  dernière  cli- 
nique. Quant  à  la  mortalité  des  enfants,  elle  était  grande  égale- 
ment, et  présentait  le  même  rapport,  car  elle  était  de  7,55  p.  100 
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dans  la  clinique  des  étudiants  et  de  3,55  p.  100  dans  la  cli- 
nique réservée  aux  sages-femmes. 

Les  chiffres  publiés  par  Lorain  sont  tout  aussi  instruc- 
tifs (i).  Ils  portent  sur  2,567  accouchements  qui  ont  causé  la 
mort  de  152  femmes,  sur  lesquelles  146  ont  succombé  à  l'infec- 
tion  puerpérale.  En  ce  qui  concerne  les  enfants,  si  nous  faisons 
abstraction  des  mort-nés  et  des  enfants  nés  prématurément 
et  non  viables,  nous  voyons  que  193  enfants,  nés  viables, 
sont  morts  dans  les  premiers  jours  qui  ont  suivi  la  naissance. 
En  déterminant  les  causes  de  mort,  Lorain  a  trouvé  :  40  fois 
la  péritonite  simple  ou  compliquée  d'érysipèle,  de  méningite, 
d'abcès  multiples  ;  10  fois  une  maladie  comparable  à  l'infec- 
tion putride.  Dans  un  grand  nombre  d'autres  cas,  la  mort 
a  été  attribuée  à  Férysipèle,  à  Tophtalmie,  etc. 

Vous  voyez  donc  qu'autrefois,  les  nouveau-nés  étaient  aussi 
exposés  à  succomber  à  l'infection  que  les  accouchées  elles- 
mêmes,  ^lais  aujourd'hui  la  mortalité  infantile  est  l^eaucoup 
moindre,  et,  s'il  faut  attribuer  ce  fait  en  partie  à  Temploi  de 
la  couveuse  et  à  une  alimentation  mieux  conduite,  il  est 
juste  de  reconnaître  que  cette  diminution  de  la  mortalité  est 
principalement  due  à  la  disparition  presque  complète  des 
infections  septiques  chez  les  nouveau-nés. 

Pansement  antiseptique  du  cordon  ombilical.  —  Jadis  on 
pansait  le  cordon  ombilical  avec  toutes  sortes  de  précau- 
tions méticuleuses,  auxquelles  les  matrones  attachaient  la  plus 
grande  importance  ;  elles  allaient  même  jusqu'à  juger  un 
accoucheur  d'après  la  façon  dont  il  pansait  le  cordon,  et  ne 
manquaient  pas  de  le  rendre  responsable  des  formes  défec- 
tueuses du  nombril,  ou  des  hernies  dont  ce  dernier  était  le 
siège. 

Voici  comment,  jusqu'à  ces  dernières  années,  on  procédait 
à  ce  pansement.  Le  cordon  étant  sectionné  à  la  distance 

(1)  LoRAix.  JDe  la  fièvre  pw-rijèrale  cliez  la  femvte,  le  foetus  et  le  yiouveait-né. 
Thèse  de  Paris,  1855. 
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voulue,  on  le  faisait  passer  par  une  fente  ou  un  trou  ménagé 
dans  une  petite  compresse  de  linge  fin,  enduite  de  cérat  ou 
d'huile  ;  puis  on  repliait  la  compresse  pour  en  entourer  et 
en  coiffer  le  cordon.  Ce  petit  pansement  était  ensuite  relevé  à 
gauche  et  en  haut,  afin,  disait-on,  de  ne  pas  comprimer  le 
l'oie.  On  mettait  par-dessus  une  seconde  compresse  sèche, 
puis  on  maintenait  le  tout  à  Faide  d'une  large  bande  de  toile 
ou  de  flanelle  faisant  trois  ou  quatre  fois  le  tour  du  ventre. 
Chaque  jour,  jusqu'à  la  chute  du  cordon,  on  enlevait  la  com- 
presse pour  renouveler  le  même  pansement. 

Quand  la  vaseline  eut  détrôné  Thuile  et  le  cérat,  on  conti- 
nua à  panser  le  cordon  de  la  même  façon,  mais  en  enduisant 
de  vaseline  la  compresse.  Néanmoins,  sous  ce  pansement, 
souvent  la  plaie  ombilicale  se  comporte  mal  et  se  com- 
plique d'érythème,  et  même  de  phlegmon  ou  d'érysipèle. 
C'est  pourquoi  M.  Lucas-Championnicre,  qui  fut  frappé  de 
la  fréquence  de  ces  accidents,  songea  le  premier  à  panser 
le  cordon  ombilical  antiseptiquement.  Il  abandonna  donc 
corps  gras  et  vaseline,  et  recouvrit  le  cordon  de  compresses 
trempées  dansFacide  phénique  à  1  50.  J'adoptai  le  pansement 
de  M.  Lucas-Championnière  et,  cà  la  Maternité,  j'employai 
l'acide  phénique,  dont  j'ignorais  à  cette  époque  les  dangers 
pour  les  nouveau-nés  (voyez  p.  187).  Toutefois,  je  ne  tardai 
pas  à  reconnaître  que  l'acide  phénique  présentait  un  réel 
inconvénient.  Avec  le  pansement  ancien,  en  effet,  le  cordon 
ombilical  tombait  vers  le  cinquième  jour  ;  mais  avec  le  panse- 
ment phéniqué,  sa  chute  était  très  souvent  reculée  jusqu'au 
dixième,  douzième  et  même  jusqu'au  quinzième  jour,  retard 
dont  les  femmes  se  plaignaient  parce  qu'elles  étaient  obligées 
de  rester  à  l'hôpital  plus  longtemps  qu'elles  ne  l'eussent 
voulu. 

Evidemment,  ce  fait  confirme  la  puissance  antiseptique  de 
l'acide  phénique,  qui  s'oppose  à  la  suppuration  éliminatrice, 
mais  il  n'en  constitue  pas  moins  un  inconvénient  que  Max 
Piunge  a  reconnu  également,  au  cours  de  recherches  entre- 
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prises  dans  le  but  de  déterminer  le  meilleur  mode  de  pan- 
sement du  cordon  ombilical  (1).  Vous  ne  vous  en  servirez 
donc  pas  ;  du  reste,  vous  savez  que  l'acide  phénique  ne  doit 
jamais  être  employé  chez  les  enfants,  parce  que  ceux-ci  pré- 
sentent vis-à-vis  de  cet  antiseptique  une  susceptibilité  toute 
particulière.  Je  dois  dire  cependant  queje  n'ai  jamais  observé 
d'intoxication  par  l'acide  phénique  employé  pour  le  pansement 
du  cordon. 

Sans  contredit,  le  plus  simple  et  le  meilleur  pansement  du 
cordon  ombilical  consiste  à  envelopper  la  tige  funiculaire  de 
coton  antiseptique  sec,  comme  Dohrn  l'a  recommandé  (2)  ; 
c'est,  en  somme,  un  pansement  antiseptique  par  occlusion. 
Dohrn  employait  le  coton  phéniqué,  Fehling  et  Sânger. 
le  coton  salicylé  (3)  ;  mais  il  est  bien  préférable  de  se  servir 
de  coton  au  sublimé,  suivant  en  cela  l'exemple  de  M.  Pinard, 
qui  l'emploie  exclusivement  dans  son  service  depuis  1886  (4). 
En  1887,  M.  Pinard  a  introduit  ce  pansement  ici,  à  la  Cli- 
nique d'accouchements,  quand  il  fit  le  service  comme  agrégé, 
en  remplacement  du  professeur  titulaire.  Amonavis,  ce  panse- 
ment sec  est  celui  qui  met  le  mieux  les  enfants  à  l'abri  des 
infections  ombilicales  si  fréquemment  observées  autrefois, 
mais  très  rares  aujourd'hui. 

Voici  comment  on  applique  ce  pansement.  Tout  d'abord, 
la  ligature  du  cordon  ombilical  est  faite  avec  dufd  aseptisé  par 
le  passage  à  l'autoclave  ou  àl'étuve  à  vapeur  sous  pression,  et 
conservé  dans  le  sublimé  à  1  p.  1000  ou  l'acide  phénique  à 
1  p.  20.  On  évite  ainsi  de  porter  des  microbes  sur  le  cordon 
ombilical  avec  le  fil  à  ligature,  ce  qui  arrivait  presque  toujours 
lorsqu'on  liait  la  tige  funiculaire  avec  du  fil  quelconque  qui 

(1)  Max  RuNGE.UeberNabelerkrankungund  'KaibelveTha.nd.Zeitsch.f.  Gehurtsh.. 
1881,  t.  VI,  p.  64. 

(2)  DoHEN.  Ein  neuer  Nabelverband.  Ccntrulh.  f.  Gijndh.,  1880,  p.  318. 

(3)  Saxgee.  Sind  aseptische  Nabelverbâude  bei  Neugeborenen  nothwendig 
uud  iiiôglich?  Central}),  f.  G  y  mit.,  1880,  p.  444, 

(4)  Chevalier.  Du  pansement  antiseptique  du  cordon  omhllkal.  Thèse 
de  Paris,  1888. 
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traînait  sur  les  tables  ou  était  accroché  aux  murs.  Le  cordon 
lié,  Tenfant  est  baigné  et,  au  sortir  du  bain,  essuyé  avec  des 
linges  désinfectés  à  Fétuve  à  vapeur.  On  lave  le  cordon  et  la 
région  péri-ombilicale  avec  un  tampon  de  coton  trempé  dans 
la  solution  de  sublimé  ;  il  ne  reste  plus  alors  qu'à  envelopper 
le  cordon  d'ouate.  Pour  cela,  on  pratique,  avec  le  doigt,  dans  le 
milieu  d'une  plaque  de  coton  au  sublimé,  un  trou  dans  lequel 
on  fait  passer  le  cordon  ombilical,  et  on  enroule  le  coton  au- 
tour de  la  tige  funiculaire  qui  est  ainsi  emprisonnée  dans  un 
pansement  ouaté  antiseptique.  On  relève  le  cordon  vers  l'épi- 
gastre,  et  par-dessus  le  tout  on  peut  rouler  une  bande  de  toile 
ou  de  flanelle  qui  maintient  le  pansement,  en  même  temps 
qu'elle  exerce  une  certaine  compression  du  ventre.  Tous  les 
jours,  on  donne  un  bain  à  Tenfant  ;  le  coton  se  détache  dans 
le  bain,  et  on  fait  un  nouveau  pansement  absolument  sem- 
blable au  premier. 

En  procédant  ainsi,  la  petite  plaie  ombilicale  qui  résulte 
de  la  chute  du  cordon  se  comporte  beaucoup  mieux  qu'avec 
les  autres  procédés  ;  l'ouate  au  sublimé  est,  du  reste,  supé- 
rieure aux  autres  ouates  antiseptiques.  Exceptionnellement,  on 
observe  cet  érythème  ombilical  qui  était  si  fréquent  lorsque 
le  cordon  était  traité  avec  les  corps  gras.  Quant  aux  phleg- 
mons et  à  l'érysipèle,  aux  gangrènes  et  aux  ulcères  de  la 
région  ombilicale,  ils  sont  devenus  d'une  très  grande  rareté. 
Enfin  le  cordon  se  détache  de  bonne  heure  et,  en  règle  géné- 
rale, sa  chute  se  fait  à  la  fin  du  quatrième  ou  au  commence- 
ment du  cinquième  jour. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  chute  de  la  tige  funiculaire  doit  s'effec- 
tuer par  un  processus  analogue  à  celui  qui  s'observe  quand 
une  eschare  produite  par  le  thermocautère  se  détache  sous 
un  pansement  aseptique.  La  momification  du  cordon  trans- 
forme, en  effet,  ce  cordon  en  véritable  eschare,  et  vous  savez 
que  cette  momification  est  le  résultat  d'une  gangrène,  due  à 
ce  que  le  cordon,  ne  recevant  plus  de  sang,  est  complètement 
séparé  de  l'enfant  au  point  de  vue  physiologique.  Mais 
cette  gangrène  peut  revêtir  deux  formes  :  elle  peut  être 
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sèche  ou  humide,  suivant  que  le  cordon  est  envahi  ou  non  par 
des  micro-organismes.  La  gangrène  humide  est  une  gangrène 
septique,  dans  laquelle  le  tissu  du  cordon  est  infecté  par  des 
microbes,  qui  se  développent  ultérieurement  au  niveau  de  la 
plaie  ombilicale,  et  produisent  des  infections  localisées  ou  géné- 
ralisées qui  peuvent  entraîner  la  mort  de  l'enfant.  Cette  gan- 
grène doit  donc  être  absolument  évitée,  ce  qui  est  facile,  si  on 
procède  au  pansement  du  cordon  avec  une  antisepsie  sévère. 
Dans  la  gangrène  sèche,  au  contraire,  n'intervient  aucun 
micro-organisme;  du  reste,  cette  gangrène  est  favorisée  par 
les  pansements  secs  et  surtout  les  pansements  ouatés,  qui 
permettent  l'évaporation  des  liquides  contenus  dans  la  tige 
funiculaire. 

Quand  le  cordon  est  transformé  en  une  baguette  noirâtre  et 
desséchée,  il  se  sépare  de  l'ombilic,  auquel  il  ne  tient  plus  que 
par  simple  contact  ;  au  fond  de  la  dépression  ombilicale, 
il  reste  une  petite  plaie  qui  se  comble  et  se  recouvre  d'épi- 
thélium  en  quelques  jours.  La  cicatrisation  de  la  plaie  ombili- 
cale, quand  elle  est  normale,  ne  se  complique  ni  de  suppuration 
ni  de  rougeur  des  parties  environnantes.  C'est  donc,  ou  ce  doit 
être  une  cicatrisation  aseptique  ;  mais  très  souvent,  quoique  la 
petite  plaie  de  Tombilic  se  comporte  très  bien,  on  observe  à  son 
niveau  des  microbes  saprophytes  et  même  des  microbes  patho- 
gènes, tels  que  diûérents  staphylocoques  et  surtout  le  coli- 
bacille d'Escherich.  Néanmoins,  ce  n'est  que  dans  les  cas 
d'infection  qu'on  trouve  le  streptocoque,  qui  peut  alors  envahir 
non  seulement  la  partie  superficielle  de  la  plaie  ombilicale, 
mais  encore  le  tissu  cellulaire  péri-ombilical,  les  vaisseaux 
lymphatiques  et  sanguins  et,  de  là,  l'organisme  entier. 

Pour  démontrer  que  le  processus  de  mortification  et  de 
séparation  du  cordon  ombilical  est  bien  un  processus  aseptique, 
M.  Cobilovici,  dans  le  service  du  professeur  Pinard,  a  fait  des 
pansements  aseptiques  du  cordon  ombilical  sur  vingt  enfants 
nouveau-nés.  Voici  comment  il  a  procédé  (1)  :  Après  avoir  lavé 

(1)  Cobilovici.  Contribution  à  l'étude  des  infections  oinVilicales  chez  le  nou- 
veau-né. Thèse  de  Paris,  1893,  p.  126. 
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soigneusement  avec  une  solution  de  biiodure  de  mercure  à 
1  p.  4000,  le  bout  fœtal  du  cordon  et  la  paroi  abdominale,  sur 
un  rayon  de  plusieurs  centimètres,  ISl.  Cobilovici  enveloppe  le 
cordon  dans  une  compresse  sèche,  stérilisée  par  un  séjour  de 
trente  minutes  dans  l'étuve  à  vapeur  sous  pression  à  la  tem- 
pérature de  115^.  Il  couche  le  pansement  sur  la  région  épigas- 
trique  de  l'enfant,  le  recouvre  avec  une  deuxième  compresse 
stérilisée,  puis  avec  de  l'ouate  au  biiodure,  et  maintient  le  tout 
en  place  à  l'aide  d'un  bandage  de  corps.  Le  pansement  n'est 
changé  que  le  cinquième  et  le  dixième  jour,  avec  les  mêmes 
précautions.  Or,  dans  tous  les  cas,  des  ensemencements  ont 
été  faits  avec  la  sérosité  recueillie  dans  les  sillons  d'élimination 
des  cordons  ainsi  pansés,  mais  les  cultures  sont  toujours  restées 
stériles.  Il  n'y  a  jamais  eu  de  suppuration.  Malheureusement, 
ce  pansement,  comme  celui  de  M.  Lucas-Championnière,  retarde 
la  chute  du  cordon,  et  celle-ci  ne  se  produit  que  le  huitième  ou 
le  dixième  jour. 

Quel  que  soit  le  pansement  employé,  il  est  fréquent,  à  la 
chute  du  cordon,  de  constater  au  niveau  de  la  plaie  ombilicale 
quelques  petits  bourgeons  charnus  qui  produisent  un  léger 
suintement,  et  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  granulomes  ou 
de  fongus  ombilical  des  nouveau-nés  (i).  Ordinairement  ces 
bourgeons  charnus  disparaissent  spontanément  en  quelques 
jours;  mais  si  leur  cicatrisation  tarde  trop  longtemps,  il 
devient  nécessaire  de  les  cautériser  avec  le  crayon  de  nitrate 
d'argent  qui,  de  tous  les  moyens  préconisés  en  pareil  cas,  est 
le  meilleur.  On  peut  également,  pour  tarir  leur  sécrétion, 
remplir  le  petit  entonnoir  formé  par  la  dépression  des  tégu- 
ments de  l'ombilic  avec  de  la  poudre  d'alun,  de  tannin  ou  de 
sous-nitrate  de  bismuth. 

Il  faut  cependant  ne  pas  oublier  que  les  petites  tumeurs 
bourgeonnantes,  qu'on  rencontre  à  l'ombilic  chez  les  nouveau- 
nés,  ne  sont  pas  toujours  formées  par  du  tissu  de  granulation, 


(1)  ViLLAR.  Tumeurs  de  l'ombilic.  Thèse  de  Paris,  18SG. 

TARXIER. 
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et  qu'elles  peuvent  être  constituées  par  la  hernie  d'un  diver- 
ticule  de  l'intestin,  contenant  des  fibres  musculaires  lisses  et 
des  glandes,  d'où  le  nom  à' adénomes  qui  leur  a  été  donné  par 
Kûstner.  Si  donc  il  vous  venait  à  l'idée  de  les  exciser,  a^ous 
ne  le  feriez  qu'avec  les  plus  grandes  précautions. 

Hygiène  du  nouveau-né  au  point  de  vue  antiseptique. 

—  Les  nouveau-nés  étant  presque  toujours  couchés  dans  un 
berceau  auprès  de  leur  mère,  se  trouvent  comme  celle-ci 
dans  une  salle  aménagée  suivant  les  principes  de  Tasepsie, 
aussi  je  n'y  reviens  pas  (voir  p.  41  et  suiv.). 

Pour  ce  qui  concerne  la  literie  et  les  linges,  vous  n'avez 
qu'à  vous  reporter  à  ce  que  je  vous  en  ai  dit  autrefois  (voyez 
p.  76).  Matelas  et  linges  seront  donc  passés  à  l'étuve  à  vapeur 
sous  pression,  avant  d'être  employés  pour  un  nouveau-né.  Si 
le  matelas  est  en  balle  d'avoine,  celle-ci  sera  renouvelée  pour 
chaque  enfant.  On  supprime,  comme  pour  les  mères,  les 
rideaux  des  berceaux,  qui  sont  inutiles  et  emmagasinent  les 
poussières  ;  cela  expose  évidemment  les  enfants  aux  courants 
d'air,  mais  rassurez-vous,  ni  les  ophtalmies  ni  les  bronchites 
ne  sont  plus  fréquentes  pour  cela. 

Au  point  de  vue  de  l'antisepsie  particulière  au  nouveau-né, 
la  première  chose  à  faire  est  de  tenir  ce  dernier  très  propre. 
Il  faut  donc  le  baigner  une  fois  par  jour,  car  le  bain,  outre 
qu'il  active  les  fonctions  de  la  peau,  est  encore  le  meilleur 
moven  de  bien  laver  l'enfant  d'une  façon  commode. 

11  faut  aussi  procéder  fréquemment  au  change  de  l'enfant, 
et  lui  retirer  les  couches  souillées  par  les  matières  fécales  et 
l'urine.  Chaque  fois,  on  lave  et  on  essuie  les  fesses,  les  cuisses, 
le  sillon  génital,  etc.  Mais,  pas  plus  pour  le  nouveau-né  que 
pour  la  mère,  on  ne  devra  se  servir  d'éponge,  et  le  mieux  sera 
d'employer  de  l'ouate  aseptique  qu'on  jettera  dès  qu'elle  aura 
servi,  ou  encore  de  petits  morceaux  de  linge  ou  de  tarlatane 
aseptisés  par  l'ébullition  prolongée  dans  l'eau. 

La  toilette  terminée,  on  met  des  langes  propres,  et,  avant 
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d'en  recouvrir  renfant,  on  saupoudre  les  fesses,  les  cuisses, 
les  plis  inguinaux  et  les  organes  génitaux  avec  une  poudre 
inerte  (amidon,  lycopode,  talc),  à  laquelle  on  associe  quelque- 
fois l'acide  borique. 

Asepsie  des  couveuses .  —  Quand  les  enfants  naissent  en 
état  de  faiblesse  congénitale,  je  les  fais,  depuis  1880  (1),  placer 
dans  une  couveuse  que  je  n'ai  pas  à  décrire  ici.  Je  dirai  seule- 
ment qu'il  faut  que  les  couveuses  soient  non  seulement  propres, 
mais  aseptiques.  Lorsqu'elles  sont  neuves,  les  couveuses  en 
bois  réalisent  à  peu  près  ces  conditions  ;  mais  quand  elles  ont 
déjà  servi,  surtout  pour  des  enfants  atteints  d'ophtalmie 
purulente  ou  de  diarrhée  microbienne,  par  exemple,  leurs 
parois,  leurs  rainures  et  leurs  angles  recèlent  des  micro-orga- 
nismes pathogènes  qui  seront  une  source  de  danger  pour  les 
enfants  qu'on  y  placera  plus  tard.  Aussi  ai-je  remarqué  que  les 
enfants  élevés  en  couveuse  étaient  plus  que  les  autres  sujets  à 
l'ophtalmie  purulente.  Un  excellent  moyen  de  désinfecter  les 
couveuses  serait  de  les  passer  à  Fétuve  ;  mais  cela  n'est  pas 
pratique,  car  les  couveuses  en  bois  seraient  hors  d'usage 
après  avoir  été  soumises  à  la  vapeur  d'eau  à  115".  Aussi  doit- 
on  se  contenter,  pour  les  couveuses  en  bois,  de  les  laver 
avec  une  solution  de  sublimé  ou  d'acide  pliénique,  sans  qu'on 
puisse  cependant  les  stériliser  complètement  par  ce  moyen, 
comme  le  démontre  l'extrême  difficulté  qu'on  éprouve  à  les 
débarrasser  des  punaises,  quand  elles  y  ont  élu  domicile. 

On  a  construit  des  couveuses  en  zinc  et  en  tôle  ;  elles  sont 
bien  supérieures  aux  couveuses  en  bois,  au  point  de  vue  de 
l'asepsie,  car  elles  peuvent  être  passées  à  l'étuve  ;  mais  il  est 
nécessaire  qu'elles  soient  à  double  paroi,  pour  que  la  tempéra- 
ture s'y  maintienne  constante,  car  le  métal  se  refroidit  assez 
vite. 

Tous  les  desiderata  d'une  bonne  couveuse  seraient  réalisés 

(1)  Taknier,  Chantreuil  et  Budix.  Allaitement  et  hygiène  des  enfants 
7wuveau-7iés.  Paris,  1888. 
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si  on  la  construisait  en  verre.  D'une  part,  en  effet,  une  cou- 
veuse en  verre  pourrait  être  facilement  désinfectée  par  le 
lavage  à  Tacide  azotique  ou  chlorhydrique,  et  il  serait  très 
facile  d'en  vérifier  la  propreté  d'un  simple  coup  d'œil  ;  d'autre 
part,  le  verre  étant  mauvais  conducteur  de  la  chaleur,  la  cou- 
veuse  se  refroidirait  très  lentement.  Aussi,  ce  sont  des 


FiG.  3G.  —  Couveuse  en  verre  (M'"^  Henry). 


couveuses  en  verre  que  M™''  Henry  a  fait  construire  pour  son 
Pavillon'des  débiles  à  la  Maternité,  et  elle  en  est  très  satis- 
faite (fig.  36).  Ces  couveuses  sont,  du  reste,  élégantes  et  je 
vous  conseille  de  les  employer.  Leur  seul  inconvénient  est  leur 
poids  assez  grand,  et  leur  prix  relativement  élevé;  mais  dans 
un  hôpital  elles  sont  préférables  aux  couveuses  en  bois,  tandis 
que  celles-ci  peuvent  être  improvisées  et  installées  à  peu  de 
frais  dans  la  clientèle  particulière,  et  là  elles  suffisent. 
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Traitement  antiseptique  de  l'érythème  des  fesses  chez  le 
nouveau-né.  —  11  n'est  pas  rare  d'observer, sur  diverses  par- 
ties de  la  peau  recouvertes  par  les  langes, des  érythèmes  loca- 
lisés, dont  la  cause  est  souvent  ignorée  ;  mais  je  crois  l'avoir 
trouvée,  du  moins  dans  quelques  cas.  A  Paris,  en  effet,  le  linge, 
après  avoir  été  laA^é,  est  souvent  blanchi  à  l'eau  de  javelle; 
or,  les  blanchisseurs  ne  prennent  pas  la  précaution  de  le 
rincer  dans  une  quantité  suffisante  d'eau  ordinaire,  et  il  y  reste 
presque  toujours  un  peu  de  l'hypochlorite  de  potasse  qui  entre 
en  forte  proportion  dans  la  composition  de  Feau  de  javelle,  co 
dont  vous  vous  rendrez  compte  facilement  par  l'odeur  de  chlore 
que  dégage  le  linge.  L'hypochlorite  irrite  alors  la  peau  des 
nouveau-nés,  et  détermine  les  érythèmes  que  je  vous  signale. 
Dans  ce  cas,  vous  devrez  faire  laver  les  langes  à  nouveau  dans 
l'eau  ordinaire,  jusqu'à  disparition  de  toute  odeur. 

Tous  les  linges  qu'on  emploie  pour  l'enfant  doivent  être  abso- 
lument propres  ;  il  est,  je  pense,  inutile  d'insister  sur  ce  point. 
La  propreté  ordinaire  n'est  cependant  pas  suffisante,  surtout 
pour  le  linge  d'hôpital,  car,  malgré  le  lessivage,  ce  linge  peut 
encore  contenir,  comme  je  vous  l'ai  dit,  des  microbes  patho- 
gènes que  les  manipulations  du  blanchissage  n'ont  pas  suffi  tà 
détruire.  Il  faut  donc  que  les  linges  qui  serviront  pour 
les  nouveau-nés  soient  passés  àl'étuve  à  vapeur  sous  pression, 
comme  ceux  qui  servent  à  leurs  mères.  Depuis  qu'une  étuve  à 
vapeur  est  établie  à  la  Clinique,  et  que  tout  le  linge,  sans  excep- 
tion, est  soumis  à  l'étuvage,  avant  son  emploi,  nous  voyons 
bien  moins  souvent  qu'autrefois  les  érythèmes  delà  peau,  et 
les  petits  abcès  cutanés. 

Malgré  toutes  ces  précautions,  il  peut  néanmoins  se  pro- 
duire de  l'érythème  des  fesses,  surtout  quand  il  existe  de  la 
diarrhée,  et  principalement  lorsque  celle-ci  est  verte.  [1  faudra 
alors  redoubler  de  soins,  et  procéder  au  change  de  l'enfant  dès 
qu'il  vient  d'évacuer  des  matières  alvines,  afin  d'éviter  que 
la  peau,  déjà  enflammée,  ne  macère  dans  les  déjections.  Cette 
fois,  on  ne  se  contentera  pas  d'eau  ordinaire  pour  les  toilettes, 
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et  on  emploiera  de  l'eau  boriquée.  L'érytlième  des  fesses  réclame 
donc  des  soins  de  tous  les  instants;  aussi  faut-il  que  la  mère 
V  veille  elle-même,  car  si  la  direction  du  traitement  était  aban- 
donnée  à  une  nourrice,  l'érythème  risquerait  fort  de  durer 
longtemps. 

A  ce  propos,  je  veux  vous  faire  connaître  une  pratique  sin- 
gulière, répandue  dans  quelques  pays,  mais  que  je  n'ai  vu 
employer  que  dans  une  famille  habitant  Paris.  C'était  aux  Inva- 
lides, chez  un  officier  dont  j'avais  accouché  la  femme.  Le  len- 
demain de  la  naissance,  je  trouvai  le  nouveau-né  couché  dans 
une  caisse  remplie  de  son,  et  recouvert  d'une  simple  peau  de 
mouton.  Gomme  je  manifestai  mon  étonnement,  le  père  de 
Tenfant  m'apprit  que,  de  tout  temps,  dans  sa  famille,  on  avait 
élevé  ainsi  les  enfants.  lime  fit  une  A^éritable  conférence  sur 
les  avantages  de  cette  façon  de  procéder  et,  après  réflexion, 
je  pensai  qu'effectivement  ce  mode  de  couchage  avait  du  bon. 
La  peau  de  mouton  tient  l'enfant  chaudement  ;  il  en  est  de 
même  du  son,  qui  est  mauvais  conducteur  de  la  chaleur  ;  ce 
dernier  possède,  en  outre,  la  propriété  d'absorber  les  matières 
fécales  et  l'urine,  avec  lesquelles  il  forme  des  boules  dures  et 
sèches  qu'on  enlève  facilement.  Les  enfants  couchés  dans 
le  son  ne  baignent  donc  jamais  dans  leurs  déjections  ;  par 
conséquent,  ils  se  trouvent  beaucoup  moins  exposés  que  les 
autres  aux  érythèmes  et  aux  excoriations. 

J'ai  eu  plusieurs  fois  recours  à  ce  mode  de  couchage  pour 
les  enfants  atteints  d'érythème  des  fesses  rebelle  au  traite- 
ment, et  je  m'en  suis  bien  trouvé.  Mais  comme  mes  clientes 
auraient  protesté  si  je  leur  avais  proposé  de  mettre  leurs 
enfants  dans  une  caisse  de  son,  et  de  les  recouvrir  d'une  peau 
de  mouton,  j'ai  tourné  la  difficulté.  J'ai  donc  continué  à  laisser 
coucher  et  emmaillotter  les  enfants  comme  à  l'ordinaire,  seule- 
ment j'ordonnais  cju'on  versât  chaque  fois  dans  les  langes, 
du  son  à  pleines  mains.  Grâce  à  ce  petit  artifice,  vous  réus- 
sirez comme  moi  à  faire  accepter  sans  résistance  ce  moyen 
original,  qui  donne  de  très  bons  résultats. 
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Traitement  antiseptique  des  excoriations  et  des  plaies 
du  nouveau-né.  —  L'érythème  simple  dégénère  parfois  en 
érytlième  papulo-érosif,  et  les  excoriations  et  petites  plaies 
superficielles  qui  en  résultent  constituent  un  degré  plus 
élevé  d'altération  de  la  peau,  qui  est  souvent  lent  à  disparaître. 
Vous  traiterez  ces  excoriations  à  sec,  et  vous  emploierez  un 
mélange  à  parties  égales  de  poudre  de  talc  et  d'acide  borique, 
dont  je  me  sers  moi-même  avec  avantage.  Les  excoriations 
qui  siègent  au  niveau  des  plis  articulaires,  comme  les  aisselles, 
les  aines,  le  pli  fessier,  chez  les  enfants  gras,  seront  soignées 
comme  les  précédentes. 

Il  me  faut  vous  signaler  ici  les  plaies  produites  pendant 
l'accouchement,  et  consécutives  soit  à  de  simples  tractions, 
soit  à  l'emploi  d'instruments,  tels  que  le  forceps  ou  les  lacs. 

Dernièrement,  chez  un  enfant  qui  s'était  présenté  par  le 
siège  et  qu'on  avait  extrait  au  moyen  des  lacs,  vous  en  avez 
vu  une  variété  qu'on  observe  rarement  aujourd'hui.  Cet  enfant 
n'avait  pas  été  soigné  assez  attentivement  :  aussi  la  plaie 
inguinale,  produite  par  la  pression  du  lacs,  avait-elle  pris 
une  mauvaise  allure  et  ressemblait-elle  à  une  large  plaque 
muqueuse.  On  appliquait  sur  elle  des  pansements  humides,  et 
les  choses  allaient  de  plus  en  plus  mal  quand  on  me  montra 
l'enfant.  Je  substituai  immédiatement  au  pansement  humide 
un  pansement  sec,  composé  d'un  mélange  de  poudre  de  talc  et 
d'acide  borique,  mais  d'abord  je  lavai  la  plaie  avec  la  solution 
de  sublimé  et,  pour  en  modifier  la  vitalité,  je  la  cautérisai  avec 
une  solution  de  nitrate  d'argent  :  l'amélioration  et  la  guérison 
furent  très  rapides. 

Plus  fréquentes  sont  les  éraflures  ou  les  plaies  siégeant  à  la 
tête,  et  qui  sont  dues  au  forceps.  11  faut  les  laver  très  soigneu- 
sement, aussitôt  après  la  naissance,  avec  la  solution  de  sublimé 
et,  suivant  leur  étendue  et  leur  profondeur,  les  recouvrir  de 
vaseline  boriquée,  ou  d'un  pansement  fait  avec  du  coton  anti- 
septique au  sublimé,  mais  ne  jamais  se  servir  d'acide  phénique 
(voyez  p.  187). 
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Quand  ces  éraflures  ou  ces  plaies  sont  Lien  pansées,  elles 
guérissent  en  général  assez  vite  ;  sinon,  elles  s'enflamment, 
suppurent  et  deviennent  assez  souvent  le  point  de  départ  d'éry- 
sipèles,  de  phlegmons  et  d'abcès. 

Traitement  antiseptique  des  infections  des  voies  diges- 
tives  chez  le  nouveau-né.  —  La  plus  grande  partie  de  ces 
infections  proviennent  d'une  alimentation  défectueuse  ;  c'est 
pourquoi, avant  d'en  aborder  l'étude,  je  veux  vous  dire  quelques 
mots  des  conditions  que  doit  remplir  une  bonne  alimentation  du 
nouveau-né. 

Tantôt  le  nouveau-né  est  allaité  par  sa  mère  ou  par  une 
nourrice,  tantôt  il  est  nourri  artificiellement  avec  le  lait  d'un 
animal,  ânesse,  vache  ou  chèvre,  à  propos  duquel  j'aurai  sur- 
tout en  vue  le  lait  de  vache,  dont  Temploi  est  le  plus  répandu. 

Quand  l'enfant  est  élevé  au  sein,  on  n'a  aucune  précaution 
particulière  à  prendre  par  rapport  au  lait  qui,  dans  les  condi- 
tions normales,  est  exempt  de  microbes.  Mais  il  n'en  est  pas  de 
même  quand  l'enfant  est  nourri  artificiellement ,  et  dans  ce  cas 
il  faut  se  préoccuper  de  l'asepsie  du  lait,  et  de  l'asepsie  du  bibe- 
ron. Le  lait,  pendant  la  traite  ou  peu  après,  se  charge  de  micro- 
organismes, coccus  et  bacilles,  qui  s'y  multiplient  avec  une 
rapidité  prodigieuse  ;  il  en  résulte  que  si  ce  lait  est  administré 
tel  quel  à  l'enfant,  il  pourra  développer  chez  lui  le  muguet  et 
l'entérite.  D'où  Futilité,  aujourd'hui  reconnue,  d'alimenter  les 
nouveau-nés  avec  du  lait  stérilisé. 

La  stérilisation  du  lait  est  une  très  importante  question, 
qui  donne  lieu  presque  chaque  jour  à  d'intéressants  travaux  ; 
mais  je  ne  puis  a'ous  les  signaler  sans  risquer  de  m'éloigner 
de  mon  sujet,  et  je  vous  renvoie  pour  cette  étude  aux  travaux 
spéciaux,  ^'ous  lirez  particulièrement  avec  grand  profit  une 
revue  critique  de  M.  Duclaux  (1),  une  leçon  de  M.  Budin  (2), 

(1)  Duclaux.  Sur  k  ?térilisii±ion  du  lait.  Annales  de  J'In.s-fitut  Pa-sh-ur,  1S91, 
p.  50. 

(2)  BuDix.  Sur  rallaitement.  Progrès  médical,  11  mars^  1893,  p.  177. 
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un  article  de  M.  Saint-Yves  ^lénard  (1),  la  thèse  de  ^I.  Gha- 
vane  (2). 

La  stérilisation  est  obtenue  par  l'ébullition  directe,  par  le 
séjour  en  vase  clos  dans  un  bain-marie  à  100°,  ou  par  le  pas- 
sage à  l'autoclave.  Il  est  de  toute  évidence  que  ce  dernier  mode 
de  stérilisation  est  le  seul  parfait,  puisque,  vous  vous  le 
rappelez  (voyez  p.  66),  certains  microbes  résistent  à  une 
température  supérieure  à  100''.  Vous  a^ous  servirez  donc  de 
lait  stérilisé  à  l'autoclave,  et  conservé  dans  des  flacons  hermé- 
tiquement bouchés,  et  vous  ferez  boire  ce  lait  à  l'enfant  immé- 
diatement après  avoir  débouché  le  flacon. 

Le  lait  vraiment  stérilisé  rend  aujourd'hui  de  réels  services 
dans  Falimentation  des  nouveau-nés;  mais  il  en  est  à  peu 
près  de  même  du  lait  porté  à  100**,  en  vase  clos,  dans  un 
bain-marie,  et  auquel  on  applique  aussi,  quoique  impropre- 
ment, Tépithète  de  stérilisé^  bien  qu'il  contienne  encore  quel- 
ques germes. 

En  1883,  j'airecueilli  à  la  Maternité,  avec  M'"''  Henry,  sage- 
femme  en  chef,  bon  nombre  d'observations  de  nouveau-nés 
que  nous  alimentions  avec  le  lait  d'une  vache  qui  avait  son 
étable  dans  l'hôpital.  J'étais  donc  sùr  de  la  pureté  de  ce  lait; 
de  plus,  après  la  traite,  je  le  faisais  verser  dans  une  marmite 
américaine  en  métal,  ou  de  préférence  en  porcelaine,  qui  était 
ensuite  herm.étiquement  fermée  et  mise,  pendant  au  moins 
une  demi-heure,  dans  un  bain-marie  à  100**  (3);  puis  on  le 
retirait  aussitôt,  et  on  le  répartissait  dans  de  petits  vases 
qui  étaient  immédiatement  bouchés  avec  soin.  Après  cette 
cuisson,  le  lait,  ainsi  que  je  l'ai  maintes  fois  constaté,  se 

(1)  Saint-Yves  MÉNARD.  Des  meilleures  conditions  d'alimentation  des  enfants 
du  premier  âge,  en  dehors  de  l'allaitement  dM.^Qm.  Journal  de  médccuic  de  Paris, 
novembre  1892,  p.  522. 

,  (2)  Chavane.  Du  lait  stérilisé  ;  son  emploi  dans  l'alinientation  du  nouveau-né. 
Thèse  inaugurale,  Paris,  1893. 

(3)  Quelquefois  j'ai  composé  ce  bain-marie  avec  de  l'eau  salée  ou  de  l'huile, 
afin  de  porter  le  lait  à  une  température  supérieure  à  100°,  mais  je  n'y  ai  pas 
trouvé  grand  avantage^  et  le  plus  souvent  je  me  suis  servi  d'eau  ordinaire. 
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conservait,  sans  se  corrompre,  beaucoup  plus  longtemps  que 
celui  qui  n'aA'ait  pas  subi  cette  préparation,  et  il  était  mieux 
digéré  par  les  enfants  nouveau-nés  que  le  lait  de  même  pro- 
A-enance,  mais  cru  ou  simplement  bouilli  àFair  libre.  A  défaut 
de  lait  vraiment  stérilisé,  vous  pourrez  donc  tirer  bon  profit 
du  lait  préparé  avec  une  marmite  américaine  dans  les  condi- 
tions que  je  viens  de  dire  (1).  Quoi  ([u'il  en  soit,  je  me  hâte 
d'ajouter  que  rien  ne  vaut,  à  beaucoup  près,  le  lait  maternel 
ou  celui  d'une  nourrice. 

^lais  de  quel  appareil  se  servira-t-on  pour  alimenter 
artificiellement  les  nouveau-nés  ?  Tous  les  biberons  sont  mau- 
vais, parce  qu'ils  sont  tous  plus  ou  moins  incommodes  à  bien 
nettoyer.  Toutefois,  on  peut  dire  d'une  façon  générale,  que 
le  moins  mauvais  d'entre  eux,  est  celui  dont  la  construction 
est  assez  simple  pour  permettre  un  nettoyage  relativement 
facile.  Les  biberons  munis  de  longs  tuyaux  de  caoutchouc, 
recèlent  toujours  dans  leur  intérieur  des  légions  de  microbes 
pathogènes,  qui  porteraient  l'infection  dans  le  tube  intestinal 
du  nouveau- né  (2)  ;  de  là,  la  nécessité  de  nettoyer  avec  un  écou- 
viilon,  et  de  faire  bouillir  ces  tuyaux  chaque  fois  qu'ils  viennent 
de  servir,  ce  qui  est  très  difficile  sinon  impossible  à  obtenir,  car 
le  plus  souvent  on  s'en  dispense  par  négligence.  Aussi,  quand 
vous  en  serez  réduits  à  laisser  employer  le  biberon,  du  moins 
préférerez-vous  de  simples  bouteilles,  fabriquées  ad  lioc^  dont 
le  goulot  est  muni  d'une  tétine  en  caoutchouc,  assez  large  pour 
être  facilement  retournée  et  brossée  en  dehors  et  en  dedans 
(consulter  à  ce  sujet  :  Paillotte.  Thèse  de  PûrfS^lS90^^.21), 
Bouteilles  et  tétines  seront  d'ailleurs  lavées  après  chaque  tetée, 
et  tremperont  continuellement  dans  de  l'eau  préalablement 
bouillie  et  additionnée  de  bicarbonate  de  soude.  Mieux  vaut 
encore  û\ire  boire  lentement  le  nouveau-né  directement,  soit 
au  verre,  soit  à  l'aide  de  ces  tasses  à  col  allongé  en  forme  de 

(1)  Tarxier,  Chaxtreuil  et  Budix.  Allaitement  et  hijgièm  des  enfants 
nouvean-nés.  Paris,  1888. 

(2)  Fauvel.  Note  sur  les  altérations  du  lait  dans  les  biberons.  Bulletin  de 
V Académie  de  médecine,  \1  mai  18S1.  p.  613. 
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gouttière  qu'on  appelle  des  oiseaux.  Bien  entendu,  tasses  et 
verres  seront  lavés  avec  grand  soin  après  le  repas  de  l'enfant, 
•et  plongés  ensuite  en  permanence  dans  un  bain  d'eau  bouillie  et 
alcalinisée. 

Si  le  nouveau-né  est  trop  faible  ou  trop  maladroit  pour 
boire  au  verre,  on  Palimente  pendant  les  premiers  jours  avec 
une  cuiller,  jusqu'à  ce  qu'il  puisse  boire  au  verre. 

Enfin  lorsque  les  enfants  naissent  si  peu  développés,  ou  si 


FiG.  37.  —  Appareil  de  Tarnier  pour  le  gavage  des  nouveau-nés, 

faibles,  qu'ils  n'ont  même  pas  la  force  d'avaler  le  lait  qu'on 
leur  met  dans  la  bouche  avec  une  cuiller,  il  faut  les  gaver, 
ainsi  que  je  le  fais  depuis  l'année  1884  (1).  L'appareil 
nécessaire  pour  le  gavage,  se  compose  tout  simplement  d'une 
sonde  uréthrale  en  caoutchouc  rouge,  sur  laquelle  on  ajuste 
une  cupule  en  verre  (fig.  37).  Mais  vous  pensez  bien  que  cette 

(1)  Tarnier.  Des  soins  à  donner  aux  enfants  nés  avant  terme.  Bulletin  de 
V Académie  de  médecine,  séance  du  21  juillet  1885,  p.  94-1. 
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sonde  serait  promptement  infectée  si  a^ous  ne  preniez  pas  des 
précautions  très  sévères,  aussi  devrez-vous  vous  astreindre 
a  nettoyer  et  à  faire  bouillir  cet  appareil,  dès  que  vous  vien- 
drez de  remployer;  puis,  vous  le  laisserez  séjourner  dans  de 
Feau  alcaline. 

Parmi  les  infections  des  voies  digestives  du  nouveau-né, 
j'étudierai  particulièrement  le  muguet  et  la  diarrhée  verte. 

Muguet.  — hejuuguet  est  une  maladie  parasitaire  causée 
par  un  champignon,  Foïdium  albicans,  qui  se  développe  sur  les 
premières  voies  digestives,  en  particulier  sur  la  muqueuse 
buccale,  surtout  chez  les  enfants  soumis  à  l'allaitement  arti- 
ficiel. 

Le  champignon  du  muguet  vit  de  préférence  dans  les  milieux 
acides,  comme  l'a  établi  Gubler  ;  aussi  le  voit-on  se  développer 
fréquemment  sur  les  seins  des  nourrices  dont  les  mamelons 
ne  sont  pas  tenus  proprement,  et  sur  lesquels  il  reste  après 
chaque  tetée  quelques  gouttes  de  lait  qui  s'y  aigrissent  ; 
mais  on  le  trouve  bien  plus  souvent  dans  les  biberons  mal  tenus. 

Je  viens  de  dire  que  l'oïdium  albicans  se  développe  dans 
les  milieux  acides,  j'ajoute  qu'il  est  tué  par  les  alcalins  et  les 
antiseptiques,  de  sorte  que  les  solutions  de  bicarbonate  et 
de  borate  de  soude  forment  la  base  du  traitement  curatif  du 
muguet.  On  lavera  donc  fréquemment,  avec  Tune  des  solu- 
tions précédentes,  la  bouche  de  l'enfant  atteint  de  muguet, 
et  à  ces  lavages  on  associera  des  badigeonnages  énergiques 
de  la  langue,  des  genciv('s  et  des  faces  internes  des  lèvres  et 
des  joues,  avec  des  tampons  de  coton  hydrophile  trempés  dans 
un  collutoire  contenant  une  forte  proportion  de  bicarbonate  ou 
de  borate  de  soude,  ou  encore  d'acide  borique  ;  pour  ces  collu- 
toires, on  emploiera  la  glycérine  et  non  le  miel  rosat,  car  celui- 
ci  contient  du  sucré  qui,  s'acidifîant  par  la  fermentation, 
augmenterait  encore  l'acidité  de  la  bouche,  et  favoriserait  par 
conséquent  le  développement  du  muguet.  Enfin,  l'enfant  atteint 
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de  muguet,  pouvant  laisser  sur  le  mamelon,  après  avoir  pris 
le  sein,  des  spores  d'oïdium  albicans,  on  doit  en  débarrasser  b; 
mamelon  par  un  lavage  soigneux  avec  une  solution  de  bicar- 
bonate de  soude,  d'acide  borique  ou  de  sublimé. 

Quant  au  traitement  prophylactique  du  muguet,  il  consiste 
simplement  dans  les  lavages  du  mamelon,  avant  et  après  la 
tetée  ;  souvent  aussi,  il  est  utile  de  laver  les  lèvres  et  la  bouche 
de  Fenfant,  surtout  lorsqu'il  y  reste  encore  du  lait,  quelques 
minutes  après  la  tetée. 

2*^  Diarrhée  verte.  —  a)  Il  faut  savoir  que  la  diarrhée  verte 
des  nouveau-nés  reconnaît  souvent  pour  cause  des  repas  trop 
copieux,  ou  une  mauvaise  digestion.  Il  se  produit  alors  une 
sécrétion  exagérée  de  bile,  qui  se  décompose  dans  l'intestin, 
et  communique  aux  garde-robes  une  coloration  verte  très 
intense,  et  une  réaction  acide. 

Quand  l'enfant  élevé  au  sein  est  glouton,  et  qu'il  prend  trop 
de  lait  à  chaque  tetée,  ce  qui  détermine  de  la  diarrhée  verte 
et  des  vomissements,  on  doit  régler  la  durée  des  tetées  de 
façon  à  diminuer  la  quantité  du  lait  prise  chaque  fois  par  le 
nouveau-né,  et  cela  suffit  souvent  à  faire  cesser  tous  les  acci- 
dents. 

D'autres  fois,  le  lait  de  la  nourrice  est  de  composition 
défectueuse,  et  ne  convient  pas  à  l'enfant  qui  le  digère  mal; 
aussi,  dans  ce  cas,  suffit-il  de  changer  de  nourrice  pour  voir 
disparaître  la  diarrhée  ;  tous  les  praticiens  le  savent.  Si  l'on 
conserve  la  même  nourrice,  il  faut  alors  administrer  à  l'enfant 
du  bicarbonate  de  soude  à  dose  assez  forte,  et  on  est  quelque- 
fois assez  heureux  pour  mettre  fin  à  cette  diarrhée  par  polycholie . 

Les  mêmes  accidents  peuvent  évidemment  apparaître  quand 
l'enfant  est  nourri  artificiellement.  Cependant,  si  l'on  emploie 
du  lait  parfaitement  stérilisé,  si  on  le  fait  prendre  avec  toutes 
les  précautions  d'asepsie  indispensables,  et  si  on  règle  les 
repas  de  l'enfant  en  ne  lui  donnant  chaque  fois  que  la  quan- 
tité de  lait  qui  convient  à  son  âge,  il  est  possible  que  cet 
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allaitement  ne  produise  pas  de  diarrhée  persistante.  Gela  se 
voit  néanmoins,  surtout  dans  les  premières  semaines  qui 
suivent  la  naissance,  et  il  est  des  enfants  qui  ne  digèrent  pas 
le  lait  stérilisé  ;  il  faut  alors  leur  donner  une  nourrice. 

—  b)  A  côté  de  la  diarrhée  par  polycholie,  il  est  une  variété 
de  diarrhée  verte  d'origine  microbienne ,  qui  a  été  bien  étudiée,  en 
1887,  par  le  professeur  Hayem  (i)  et  par  ]M.  Lesage  (2).  Cette 
diarrhée  contagieuse,  souvent  endémique  dans  les  crèches, 
est  due  à  un  microbe,  observé  pour  la  première  fois  par 
MM.  Damaschino  et  Clado  (3),  mais  que  M.  Lesage  a  cultivé, 
isolé  et  inoculé  aux  animaux.  Ce  microbe,  qui  existe  dans  les- 
matières  fécales  en  quantités  considérables,  est  un  bacille 
chromogène,  qui  donne  naissance  dans  les  cultures  à  un  pig- 
ment vert  auquel  M.  Lesage  attribue  la  coloration  verte  des. 
évacuations  alvines. 

Le  meilleur  traitement  de  cette  diarrhée  verte,  est  le  traite- 
ment antiseptique  par  Facide  lactique  préconisé  par  M.  Hayem, 
qui  l'emploie  en  solution  à  2  p.  100.  On  donne  une  cuillerée  à 
café  de  cette  solution  un  quart  d'heure  après  chaque  tetée, 
c'est-à-dire  sept  à  huit  cuillerées  dans  les  vingt-quatre  heures. 
On  augmente  la  dose  d'acide  lactique,  si  Famélioration  ne  se 
produit  pas  assez  rapidement. 

On  peut  encore  faire  prendre  à  l'enfant  des  antiseptiques 
intestinaux, tels  que  le  calomel,le  benzo-naphtol  elle  salicylate- 
de  bismuth,  ainsi  que  le  naphtol,  qui  sera  administré  sous 
forme  de  solution  saturée.  Mais  il  faudrait  bien  se  garder  de 
traiter  par  les  alcalins  la  diarrhée  verte  microbienne;  les 
matières  fécales  sont,  en  effet,  dans  ce  cas,  neutres  ou  alca- 
lines, et  on  aggraverait  le  mal. 

(1)  Hayem.  Traitement  de  la  dyspepsie  du  premier  âge  et  particulièrement 
de  la  diarrhée  verte.  Nature  microbienne  de  cette  diarrhée.  Bidlet.  âc  l'Acad. 
de  médecine,  1887,  t.  XVII,  p.  562. 

(2)  Lesage.  De  la  dyspepsie  et  de  la  diarrhée  verte  des  enfants  du  premier 
âge.  Revue  de  médechie,  1887,  p.  1009.  et  1888,  p.  30. 

(3)  Damaschino  et  Clado.  Comptes  rendus  de  la  Société  de  biol.,  1884,  p.  67ù.. 
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En  dehors  du  microscope,  le  diagnostic  différentiel  des  deux 
formes  de  diarrhée  verte,  la  diarrhée  par  polycholie  et  la 
diarrhée  microbienne,  se  fera  par  la  recherche,  à  l'aide  du 
papier  de  tournesol,  de  la  réaction  des  matières,  car  elles 
sont  acides  dans  le  premier  cas,  alcalines  dans  le  second. 

Prophylaxie  des  maladies  infectieuses  des  voies  respira- 
toires chez  le  nouveau-né.  —  Pendant  la  vie  intra-utérine, 
le  fœtus,  surtout  quand  il  souffre,  exécute  parfois  des  mouve 
ments  instinctifs  d'inspiration,  et  peut  faire  pénétrer  ainsi 
dans  ses  voies  respiratoires  une  certaine  quantité  de  liquide 
amniotique.  Lorsque  celui-ci  contient  du  méconium,  il  en 
résulte  quelquefois  des  broncho-pneumonies  fort  graves  (voir 
p.  387),  mais  susceptibles  de  guérison  ;  au  contraire,  ces 
broncho-pneumonies  revêtent  un  caractère  infectieux  et  sont 
presque  toujours  mortelles,  lorsque  le  liquide  amniotique  est 
putréfié,  car  il  renferme  alors  un  grand  nombre  de  germes 
septiques,  parmi  lesquels  on  peut  même  rencontrer  le  strepto- 
coque, comme  dans  l'observation  rapportée  par  MM.  Legry 
et  L.  Dubrisay  (1). 

Si  le  liquide  amniotique  chargé  de  méconium,  ou  devenu 
septique,  n'a  pas  franchi  l'ouverture  sous-épiglottique  pendant 
la  vie  intra-utérine,  du  moins  il  se  sera  introduit  dans  la  bouche, 
l'arrière-gorge  et  le  nez  du  fœtus  ;  il  s'y  sera  mélangé  aux 
mucosités  de  ces  cavités,  de  sorte  qu'il  entrera  facilement 
dans  le  larynx,  la  trachée  et  les  bronches,  en  même  temps  que 
l'air  atmosphérique,  dès  les  premières  inspirations. 

Quand  l'enfant  nait  dans  ces  conditions,  le  premier  soin  de 
l'accoucheur  doit  être  de  lui  débarrasser  la  bouche  et  la  gorge 
des  mucosités  qui  les  encombrent,  et  l'on  y  arrive  avec  le 
doigt  et  un  linge  fin.  Quant  au  nez,  ce  n'est  que  plus  diffici- 
lement qu'on  parvient  à  le  nettoyer,  soit  avec  les  barbes  d'une 
plume  d'oie,  soit  avec  une  petite  tige  de  bois  sur  l'extrémité 

(1)  Legry  et  L.  Dubrisay.  Presse  médicale,  1894,  p.  135. 
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de  laquelle  on  aura  enroulé  un  peu  de  coton  hydrophile. 

Mais  si  les  mucosités  septiques  ont  déjà  pénétré  dans  le 
larynx,  on  pourra  essayer  de  les  retirer  en  les  aspirant  avec  le 
tube  laryngien  préalablement  aseptisé  (1),  et  le  meilleur  à  cet 
effet  est  celui  de  M.  Ribemont-Dessaignes  (2). 

Traitement  préventif  et  curatif  de  l'ophtalmie  purulente 
des  nouveau-nés.  ■ —  De  toutes  les  causes  de  cécité,  l'ophtal- 
mie purulente  des  nouA'eau-nésest  de  beaucoup  la  plus  impor- 
tante, car  les  relevés  statistiques  démontrent  que  quarante 
pour  cent  environ  des  aveugles,  pris  en  bloc,  sont  aveugles  de 
naissance,  ce  qui  revient  à  dire  que  leur  cécité  a  été  produite 
par  une  ophtalmie  purulente  des  premiers  jours  de  la  vie. 
Cette  maladie  est  donc  une  véritable  calamité,  et  il  faut  tout 
faire  pour  en  préserver  les  enfants. 

On  n'avait  autrefois  que  des  notions  assez  vagues  sur  les 
causes  et  la  nature  de  l'ophtalmie  purulente.  On  l'attribuait 
généralement  à  l'action  des  courants  d'air  froid,  qu'on  s'effor- 
çait d'éviter  en  maintenant  la  tête  des  nouveau-nés  constam- 
ment couverte  de  serviettes  ou  de  mouchoirs.  Aujourd'hui, 
on  a  fait  justice  de  ce  préjugé,  car  labactériologie  a  démontré 
que  l'ophtalmie  purulente  est  une  maladie  infectieuse,  causée 
par  le  développement  de  micro-organismes  spécifiques. 

Cette  notion  est  de  date  relativement  récente,  et  le  mérite 
de  sa  découverte  appartient  à  Neisser,  qui  découvrit,  en  1879, 
dans  le  pus  de  l'ophtalmie  purulente  des  nouveau-nés,  le 
même  microbe  qu'il  rencontrait  dans  les  sécrétions  des  vagi- 
nites blennorrhagiques  (3),  et  qui,  depuis  cette  date,  est 
décrit  sous  le  nom  de  gonocoque  de  Xeisser,  et  considéré 

(1)  BuDiK.- Insufflation  de?  nouveau-nés;  de  la  nécessité  de  pratiquer  au 
préalable  l'aspiration  des  mucosités.  Archives  de  tocolofjle  et  de  gynéc.,  juillet 
1893,  p.  505. 

(2)  Kibemoxt-Dessaigxes.  Eecherches  sur  Tiusuftlation  des  nouveau-nés  et 
description  d"un  nouveau  tube  laryngien.  Progrès  médical.  1878,  p.  357. 

(3)  Neisser.  Ueber  eine  der  Gonorrhoe  eigentûmliche  Micrococcusform.  Cen- 
tralb.  f.d.medic.  Wissenschaften,  12  juillet  1879,  p.  497.  . 
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comme  spécifique  de  la  blennorrhagie.  C'était,  du  même 
coup,  affirmer  la  nature  blennorrhagique  de  l'ophtalmie  puru- 
lente des  nouveau-nés,  et  démontrer  que  cette  maladie  est 
ordinairement  contractée  pendant  raccoucliement,  au  contact 
des  sécrétions  vao'inales  de  la  mère. 

Cependant  nos  devanciers,  si  remarquables  observateurs, 
n'étaient  pas  sans  avoir  entrevu  un  coin  de  la  vérité,  là  comme 
en  bien  des  choses.  Dès  1750,  en  eiïet,  Quellmalz  établissait 
une  connexion  entre  l'ophtalmie  purulente  des  nouveau-nés  et 
la  leucorrhée  (1). 

Plus  tard,  en  1807,  alors  qu'il  n'était  pas  encore  question  de 
microbes,  ni  d'antisepsie,  Gibson  reprenant  cette  idée,  for- 
mulait les  propositions  suivantes  : 

((  1°  Il  faut  faire  disparaître  les  flueurs  blanches  de  la  mère 
pendant  la  grossesse  ; 

«  2^*  Si  on  n'y  a  pas  réussi,  il  faut  pendant  l'accouchement, 
en  débarrasser  le  vagin  ; 

«  3°  Il  faut  faire  éo-alement  des  lotions  des  veux  des  enfants 
aussitôt  après  la  naissance,  pour  empêcher  les  effets  nuisibles 
du  contact  des  sécrétions  vao-inales  avec  les  veux,  à  l'aide 
lVuiï  liquide  capable  de  neutraliser  l'action  nocive  de  ces 
sécrétions.  »  (2j. 

Néanmoins  jusqu'à  ces  dernières  années,  la  plupart  des 
médecins  refusèrent  d'accepter  la  possibilité  de  ce  mode  de 
contage,  admis  cependant  par  Dupuytren.  Ricord  et  Chas- 
saignac.  ^lais  aujourd'hui,  il  ne  fait  plus  de  doute  pour  per- 
sonne, et  on  discute  seulement  le  point  de  savoir  si  toutes 
les  ophtalmies  purulentes  des  nouveau-nés  sont  de  nature 
blennorrhagique.  11  semble  d'ailleurs  que  cela  soit  exact  pour 
la  plupart  d'entre  elles,  mais  non  pour  toutes,  puisque  Kroner 
sur  92  ophtalmies  purulentes,  trouva  le  gonocoque  63  fois  seu- 

(1)  Bar.  Des  méthodes  antiseptiques  eu  obstétrique.  Paris,  1SS:1  p.  276;  et 
Rivière.  Etude  clinique  sur  l'ophtalmie  purulente  des  nouveau-nés.  Annales 
de  gi/nécoloffie,  juin  188 7,  p.  422. 

(2)  FucHS.  Causes  et  prévention  de  la  cécité.Tv2kà.  Fieuzal,  Paris,  1885,  p.  106. 
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lement  (1).  Aussi,  pour  beaucoup  d'oculistes,  en  particulier 
pour  M.  Abadie  (2),  faudrait-il  admettre  deux  variétés  d'oph- 
talmie :  l'une,  grave,  virulente,  caractérisée  par  la  présence 
du  gonocoque  ;  l'autre,  bénigne,  catarrhale,  et  dans  le  pus 
de  laquelle  on  ne  rencontrerait  pas  de  gonocoques. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  divergences  d'opinions,  il  est  pru- 
dent, dans  la  pratique,  de  considérer  toutes  les  ophtalmies 
des  nouveau-nés  comme  graves,  et  de  les  traiter  comme  si 
toutes  étaient  de  nature  blennorrhagique,  car,  au  début  de  la 
maladie,  il  est  impossible  de  prévoir  quelle  en  sera  l'évolu- 
tion. 

Enfin,  il  est  des  ophtalmies  purulentes  dans  lesquelles  les 
conjonctives  se  recouvrent  de  fausses  membranes,  et  dont  il 
faudrait  attribuer  la  production  soit  au  staphylocoque,  soit  au 
streptocoque,  soit  aux  deux  microbes  évoluant  simultanément 
et  produisant  une  infection  mixte  ;  dans  certaines  formes 
même  interviendrait  le  bacille  de  Lôfïler  (3). 

Je  n'ai  pas  l'intention  de  vous  décrire  l'ophtalmie  purulente 
car  vous  en  trouverez  la  description  dans  tous  vos  livres  ;  mais 
je  veux  vous  rappeler  certains  faits  importants,  dont  la  connais- 
sance est  utile  au  point  de  vue  du  traitement. 

Tout  d'abord,  l'ophtalmie  purulente  apparaît  de  bonne 
heure,  du  troisième  au  cinquième  jour  après  la  naissance,  mais 
elle  peut  commencer  encore  plus  tôt,  et  j'en  ai  vu  débuter  dès 
le  deuxième  jour .  Il  est  même  des  enfants  qui  viennent  au  monde 
avecles  paupières  rouges,  gonflées,  les  conjonctives  enflammées 
et  suintantes;  c'est  le  cas,  par  exemple,  après  un  long  travail, 
compliqué  de  rupture  prématurée  des  membranes  et  de  putré- 
faction du  liquide  amniotique.  Il  semble  que  l'enfant  naisse 

(1)  Kroxer.  Cinquante-septième  réunion  des  médecins  allemands,  à  Magde- 
bourg,  septembre  1884.  Ccntralhl.  f.  GyndlwL.  1884,  p.  643. 

(2)  Abadie.  De  l'ophtalmie  virulente.  Progrès  médical,  6  décembre  1884, 
p.  1007. 

(3)  Valude.  Conjonctivites  à  fausses  membranes  et  diphtérie  oculaire.  La 
Semaine  médicale,  13  janvier  1894,  p.  20. 
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alors  avec  de  roplitalmie  ;  j'ai  cFailleurs  présenté  à  F  Académie 
de  médecine,  de  la  part  de  M.  Queirel,  de  Marseille,  un  mémoire 
sur  ce  sujet  (1). 

L'ophtalmie  purulente  présente  une  gravité  particulière 
chez  les  enfants  chétifs,nés  avantterme.  Chez  eux,  Tophtalmie 
s'accompagne  même  de  phénomènes  généraux  graves  qui 
souvent  entraînent  la  mort,  de  sorte  qu'il  est  difficile  de  savoir 
si  c'est  Tétat  général  qui  imprime  à  la  conjonctivite  un  cachet 
de  malignité,  ou  si  c'est  au  contraire  cette  dernière  qui  retentit 
sur  toute  Téconomie  à  la  manière  d'une  maladie  infectieuse. 

L'ophtalmie  des  nouveau-nés  revêt  communément  trois 
formes,  dont  la  gravité  est  fort  différente.  Dans  la  première,  qui 
constitue  la  conjonctivite  blennorrJiagique  proprement  dite^ 
les  paupières  sont  rouges,  gonflées  et  injectées  ;  elles  laissent 
échapper  en  grande  abondance  un  liquide  purulent  ver- 
dàtre,  qui  jaillit  souvent  au  loin  quand  on  entr'ouvre  les  pau- 
pières de  Tenfant  :  aussi  l'accoucheur  doit-il  y  prendre  garde, 
quand  il  procède  à  l'examen  local,  pour  éviter  que  ce  pus  ne 
soit  projeté  dans  ses  yeux.  La  conjonctive  bulbaire  est  épaissie 
et  forme  un  chémosis  plus  ou  moins  accusé,  qui,  en  étrei- 
gnant  les  vaisseaux  cornéens,  amène  quelquefois  une  mortifi- 
cation partielle  ou  totale  de  la  cornée,  même  dans  des  cas  où 
la  maladie  paraissait  devoir  être  de  moyenne  gravité.  En 
général,  quand  cette  forme  d'ophtalmie  est  bien  soignée,  la 
phase  aiguë  ne  dure  guère  plus  de  huit  à  dix  jours,  et  la 
guérison  est  complète  en  quinze  jours  ou  trois  semaines. 

h' ophtalmie  purulente  béjiigjie  ^seconde  forme  de  la  maladie, 
constitue  une  affection  dont  la  gravité  est  moindre  que  celle  de 
l'ophtalmie  blennorrhagique .  Elle  survient  plus  tardivement 
que  cette  dernière,  dure  moins  longtemps  et  s'accompagne  d'un 
écoulement  muco-purulent  ;  en  outre  les  paupières  sont  moins 
rouges  et  moins  œdématiées. 

Enfin,  il  existe  une  troisième  forme  de  l'ophtalmie  des 


(1)  Bulletin  de  l' Académie  de  médecine  de  Paris,  1890.  p.  26. 
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nouveau-nés,  la  plus  grave  de  toutes,  mais  heureusement 
la  plus  rare  :  c'est  la  conjonctivite  dipJitéritique  ou  pseudo- 
membraneuse, qui  nécessite  un  traitement  un  peu  spécial. 
Ici,  les  paupières  sont  encore  gonflées,  quelquefois  même 
indurées  au  point  qu'on  ne  peut  les  retourner  qu'avec  la  plus 
grande  difficulté  ;  mais  ce  qui  caractérise  surtout  cette  forme, 
c'est  la  production  sur  la  conjonctive  palpébrale  et  oculaire 
de  fausses  membranes  grisâtres  (voyez  p.  770  ,  plus  ou 
moins  épaisses,  ordinairement  très  adhérentes,  et  qu'on  ne 
peut  détacher  qu'en  mettant  à  nu  une  ulcération  saignante.  La 
durée  de  cette  ophtalmie  est  souvent  plus  longue  que  celle  de 
la  forme  purulente  proprement  dite  ;  les  complications  cor- 
néennes  y  sont  beaucoup  plus  fréquentes,  et  quelquefois  il 
suffit  de  deux  ou  trois  jours  pour  que  les  cornées  s'ulcèrent, 
et  que  l'œil  soit  irrémédiablement  perdu. 

La  cause  ordinaire,  vous  ai-je  dit.  de  l'ophtalmie  puru- 
lente des  nouveau-nés  est  l'inoculation  de  la  conjonctive 
par  les  sécrétions  vaginales  pendant  l'accouchement.  La  con- 
tamination est  plus  imminente  quand  la  mère  est  atteinte  de 
vaginite  blennorrhagique,  mais  il  faut  savoir  que  les  simples 
leucorrhées,  si  fréquentes  chez  les  femmes  enceintes,  peuvent 
également  déterminer  une  ophtalmie  chez  l'enfant.  En  dehors 
de  ces  causes,  il  faut  encore  signaler  le  transport  direct  du 
pus  conjonctival  provenant  d'un  enfant  ou  d'un  adulte  atteint 
d'ophtalmie,  transport  qui  s'effectue  par  les  doigts  des 
personnes  qui  soignent  les  enfants,  ou  encore  par  les  éponges 
ou  les  pièces  de  pansement  servant  à  la  fois  à  des  enfants 
sains  et  à  des  enfants  malades,  etc.  Il  suffit  de  connaître  ces 
faits  pour  en  conclure  que,  dans  les  hôpitaux,  les  enfants 
atteints  d'ophtalmie  doivent  être  isolés  des  enfants  bien 
portants,  mais  surtout  qu'ils  doivent  être  soignés  par  un 
personnel  spécial.  Les  linges,  cotons,  etc.,  qui  auront  été 
tachés  par  du  pus  d'ophtalmie,  seront  immédiatement  jetés 
et  brûlés  ;  aussi  proscrira-t-on  absolument,  pour  le  lavage 


ANTISEPSIE   CHEZ   LE  XOUVEAU-NÉ 


773 


des  yeux,  les  éponges  et  les  serviettes,  et  emploiera-t-on  exclu- 
sivement de  petits  tampons  de  coton  hydrophile  et  des 
compresses  de  mousseline.  Enfin  la  désinfection  absolue  des 
mains  sera  obligatoire  toutes  les  fois  qu'on  viendra  de  donner 
des  soins  à  un  enfant  atteint  de  conjonctivite  purulente.  Il  est 
certain  que  c'est  faute  d'avoir  observé  ces  précautions  pré- 
ventives, qu'autrefois  les  ophtalmies  purulentes  se  voyaient  en 
si  grand  nombre  dans  les  maternités,  où  elles  existaient  à 
l'état  endémique,  la  maladie  étant  perpétuellement  portée  d'un 
enfant  à  l'autre,  comme  l'était  chez  les  accouchées,  la  fièvre 
puerpérale. 

Il  est  évident  aussi  que,  chez  le  nouveau-né,  rophtalmie 
purulente  peut  se  communiquer  de  l'œil  malade  à  l'œil  sain. 
Outre  les  précautions  que  je  viens  de  signaler,  il  conviendra 
donc  de  toujours  coucher  l'enfant  sur  le  côté  malade,  afin  que 
le  pus  qui  s'écoule  de  l'œil  atteint  d'ophtalmie  ne  vienne  pas 
tomber  sur  l'œil  encore  indemne  ;  il  faudra  aussi  immobiliser 
les  mains  de  l'enfant,  pour  qu'avec  ses  doigts  il  ne  porte  pas 
la  maladie  d'un  œil  à  l'autre. 

l**  Traitement  prophylactique  de  V ophtalmie  purulente . 
—  Quoi  qu'aient  imaginé  et  réalisé  dans  cette  voie  les  pré- 
curseurs de  Gredé,  il  faut  reconnaître  que  c'est  à  cet  accou- 
cheur que  revient  le  très  grand  mérite  d'avoir  le  premier 
érigé  en  loi  la  nécessité  d'un  traitement  prophylactique  de 
l'ophtalmie  purulente  des  nouveau-nés.  En  1879,  en  effet, 
après  que  Neisser  eut  démontré  que  le  pus  conjonctival  des 
nouveau-nés  contenait  les  mêmes  micro-organismes  que  les 
sécrétions  vaginales  de  leurs  mères,  Gredé  formula  les  bases 
de  cette  prophylaxie  qui,  selon  lui,  devait  viser  un  double 
but  :  la  désinfection  des  organes  génitaux  de  la  mère  avant 
Taccouchement,  la  désinfection  des  yeux  de  l'enfant  à  la  nais- 
sance (1).  Grâce  à  la  désinfection  génitale  préalable,  on  enlève 

(1)  Credé.  Die  Verhutung  der  Augenentzûndung  der  Neugeborenen.  Archic 
f.  Gyiiakol.,  1881,  t.  XVII,  p.  50. 
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OU  on  anéantit  les  gonocoques  que  l'enfant  pourrait  rencontrer 
pendant  son  passage  à  travers  le  vagin  et  la  vulve  ;  grâce  à  la 
désinfection  des  yeux  du  nouveau-né.  réalisée  dès  la  naissance, 
on  débarrasse  ses  paupières  des  micro-organismes  qui,  malgré 
les  injections  préventives,  ont  pu  les  contaminer  pendant  la 
traversée  de  la  filière  génitale. 

Les  premiers  résultats  obtenus  par  Credé  furent  insuffisants. 
Il  n'avait  fait  tout  d'abord  des  injections  vaginales,  avec  de 
Feau  phéniquée  ou  salicylée,  que  chez  les  femmes  atteintes  de 
vaginite  :  les  ophtalmies  diminuèrent,  mais  restèrent  encore  fré- 
quentes. Alors  il  crut  devoir,  outre  cela,  agir  directement  sur 
les  yeux  des  enfants,  et  il  ordonna  qu'aussitôt  après  la  naissance 
on  y  instillât  une  solution  de  borate  de  soude.  Les  résultats 
n'ayant  pas  encore  répondu  à  son  attente,  Credé  étendit  les 
injections  vaginales  à  toutes  les  femmes  indistinctement,  les 
instillations  oculaires  à  tous  les  enfants  ;  mais,  au  lieu  d'un 
antiseptique  léger  tel  que  le  borate  de  soude,  il  employa  pour  les 
yeux  une  substance  caustique  dont  l'expérience  avait  depuis 
longtemps  démontré  l'efficacité  dans  la  blennorrhagie  ;  c'était  le 
nitrate  d'argent.  Dès  le  1^'''  juin  1880,  voici  donc  comment  Credé 
institua  dans  son  service  la  prophylaxie  de  l'ophtalmie  puru- 
lente :  Chez  toute  femme  enceinte  ou  en  travail,  on  faisait  des 
injections  A'aginales  répétées  avec  de  l'eau  phéniquée  ;  puis, 
après  le  premier  bain  donné  à  l'enfant,  on  lui  instillait  entre 
les  paupières  légèrement  écartées  une  goutte  d'une  solu- 
tion de  nitrate  d'argent  à  1  p.  50.  On  lui  recouvrait  ensuite 
les  yeux  pendant  vingt-quatre  heures  avec  des  compresses 
trempées  dans  l'eau  salicylée  à  2  p.  100,  pour  amoindrir  l'ir- 
ritation produite  par  le  nitrate  d'argent  ;  mais  cette  dernière 
partie  du  traitement  fut  bientôt  abandonnée. 

Dès  que  les  instillations  prophylactiques  furent  faites  d'après 
cette  méthode,  les  ophtalmies  purulentes  diminuèrent  dans  une 
proportion  considérable,  et  le  nombre  des  ophtalmies  tomba,  à 
la  Maternité  de  Leipzig,  de  8  ou  9  p.  100  (moyenne  de  1875 
à  1880)  au  chiffre  de  0,5  p.  100. 
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Ces  remarquables  résultats  attirèrent  Fattention  de  tous  les 
accoucheurs  ;  aussi,  presque  partout,  on  appliqua  le  traitement 
préventif  de  Credé.  Je  Tadoptai,  à  mon  tour,  à  la  Maternité 
de  Paris,  et  très  rapidement  les  ophtalmies  purulentes  dimi- 
nuèrent beaucoup  dans  cet  hôpital. 

Néanmoins,  des  modifications  ne  tardèrent  pas  à  être  appor- 
tées à  la  technique  du  traitement  prophylactique  de  Credé,  dont 
le  principe  continua  cependant  à  être  respecté.  On  y  fut  conduit 
par  la  constatation  de  ce  fait,  que  le  nitrate  d'argent  produit 
assez  souvent  une  cautérisation  trop  énergique  des  paupières, 
d'où  résulte  un  certain  degré  d'inflammation  conjonctivale 
avec  sécrétion  de  muco-pus.  Cette  conjonctivite  médicamen- 
teuse, surtout  observée  après  Finstillation  maladroite  de  plu- 
sieurs gouttes  de  collyre,  au  lieu  d'une  seule,  était  même 
quelquefois  assez  intense  pour  simuler  une  ophtalmie  puru- 
lente véritable. 

Aussi,  dès  1881,  Olshausen  proposa  d'employer  la  solu- 
tion phéniquée  à  1  p.  100  en  instillations  oculaires  (1);  mais 
le  nombre  des  cas  d'ophtalmie  ne  descendit  qu'à  3,6  p.  100; 
Facide  phénique  devait  donc  céder  le  pas  au  nitrate  d'argent, 
ainsi  d'ailleurs  que  l'acide  borique  qui,  à  la  Clinique  d'accou- 
chements de  Paris,  n'abaissa  pas  la  proportion  des  ophtalmies 
au-dessous  de  4,54  p.  100  sur  132  cas  (2). 

Bien  meilleurs  furent  les  résultats  obtenus  dans  le  service 
de  Schrôder  avec  le  sublimé.  Du  1*^'  octobre  1883  au  15  oc- 
tobre 1884,  sur  1,015  nouveau-nés  dans  les  yeux  desquels  on 
avait  instillé  la  solution  de  sublimé  à  1  p.  1000,  on  constata 
7  ophtalmies  purulentes.  Du  15  octobre  1884  au  l®""  avril  1885, 
les  instillations  furent  faites  à  460  enfants  avec  une  solution 
de  sublimé  cinq  fois  plus  fîiible,  à  1  p.  5000  par  conséquent  : 

(1)  Olshausen,  Zur  Prophylaxe  der  Conjunctivalblennorrhoe  Neugeborener. 
Centralh.f.  %«àl'.,  1881,  p.  33. 

(2)  CONNEN.  Dît  traitement  jyt'ophylactlque  de  V ophtalmie  des  nouveau-nés 
par  l'acide  boriqnc.  Thèse  de  Paris,  1884. 
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il  se  produisit  deux  ophtalmies  seulement  (1).  Le  sublimé  a 
donc  donné  de  très  bons  résultats,  comparables  à  ceux  fournis 
par  le  nitrate  d'argent. 

Mais  il  faut  remarquer  que  depuis  que  je  Favais  préconisé 
au  Congrès  de  Londres  comme  antiseptique  (voyez  p.  199), 
avant  par  conséquent  que  Schrôder  l'eût  utilisé  dans  la 
prophylaxie  de  l'ophtalmie  purulente,  le  sublimé  était  très  en 
faveur  dans  la  pratique  obstétricale,  et  que  son  emploi  en 
injections  vaginales,  pendant  la  grossesse  et  l'accouchement, 
devait  évidemment  avoir  pour  effet  de  rendre  plus  parfaite 
l'asepsie  du  canal  génital,  et  partant  moins  grandes  les  chan- 
ces de  contamination  de  l'enfant  pendant  l'accouchement.  Dès 
lors,  on  s'explique  les  bons  résultats  obtenus  par  certains 
accoucheurs,  malgré  l'abandon  fait  par  eux  de  toute  instil- 
lation antiseptique  dans  la  prophylaxie  de  l'ophtalmie  puru- 
lente. 

C'est  ainsi  que  Kaltenbach,  depuis  le  i®*"  avril  1885,  se 
contente  de  laver  les  veux  des  nouveau-nés  avec  de  l'eau 
distillée,  pour  enlever  les  mucosités  retenues  par  les  paupières, 
mais  sans  faire  usage  ni  de  caustique,  ni  d'antiseptique,  dans 
la  conviction  où  il  est  que  la  désinfection  parfaite  des  organes 
génitaux  obtenue  avec  le  sublimé  est  le  meilleur  moyen 
d'assurer  la  prophylaxie  de  l'ophtalmie  purulente  chez  le 
nouveau-né.  Et  de  fait,  il  n'a  pas  observé  un  seul  cas  d'oph- 
talmie sur  330  nouveau-nés,  ainsi  que  l'a  publié  son  assistant 
Nebel  (2). 

De  même,  Ahlfeld  qui  avait  remplacé,  en  1883,  les  instilla- 
tions de  nitrate  d'argent  par  des  instillations  de  sublimé,  ne 
fait  plus  d'instillations  antiseptiques  depuis  1887,  et  se  con- 
tente, comme  Kaltenbach,  de  laver  les  yeux  avec  de  l'eau 
pure;  or,  les  ophtalmies  ont  tout  à  fait  disparu  de  son  service, 

(1)  Stratz,  Sublimât  als  Prophylacticuin  bei  Blennorrhoea  neonatorum. 
Centralh.f.  Gynak.,  ISS5,  p.  257. 

(2)  Nebel.  Zur  Propbylaxe  der  Opbtalmoblennorrhœa  neonatorum.  Zeits.  f. 
Geburt.,  1888,  t.  XIV,  p.  185. 
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ce  qu'il  attribue  surtout  à  une  meilleure  désinfection  vagi- 
nale (1). 

En  1887,  dans  le  service  de  Léopold  à  Dresde,  on  expéri- 
menta un  traitement  analogue  à  celui  de  Kaltenbach,  en  ce 
sens  qu'on  se  contenta,  immédiatement  après  la  naissance  de 
l'enfant,  de  lui  laver  les  paupières,  les  angles  de  l'œil,  la  racine 
du  nez,  les  régions  sourciliùres  avec  de  petits  tampons  de 
coton  hydrophile  trempés  dans  la  liqueur  de  Van  Swieten  (2). 
Sur  1,000  enfants  ainsi  soignés  il  y  a  eu  7  cas  d'ophtalmie 
purulente  et  15  cas  de  conjonctivite  légère. 

Enfin  tout  dernièrement,  Mermann  a  publié  une  statistique 
vraiment  étonnante  (3).  Cet  accoucheur  qui,  vous  vous  le  rap- 
pelez, ne  fait  d'injection  vaginale  chez  aucune  femme  en  travail 
(voyez  p.  399),  s'est  contenté,  dans  ses  600  derniers  accouche- 
ments, de  laver  les  yeux  des  enfants  avec  de  l'eau  bouillie. 
Or,  une  fois  seulement  il  a  observé  une  blennorrhée  légère. 
Mermann  compare  ces  résultats  à  ceux  qu'il  avait  obtenus 
dans  une  série  antérieure  de  200  accouchements  sans  désin- 
fection interne,  mais  à  la  suite  desquels  il  avait  employé  chez 
les  enfants  les  instillations  de  Credé  :  sur  ces  200  enfants, 
5  furent  atteints  de  conjonctivite. 

Ces  derniers  chiffres  me  surprennent  beaucoup,  car  malgré 
tous  les  soins  que  nous  prenons  à  la  Clinique  pour  nos  accou- 
chées, malgré  les  injections  antiseptiques  au  sublimé  que 
nous  pratiquons  chez  chacune  d'elles  à  plusieurs  reprises 
pendant  le  travail,  les  résultats  que  nous  obtenons  ne  sont 
pas  aussi  satisfaisants.  Je  crois  que  cela  doit  tenir  aux  condi- 
tions particulières  dans  lesquelles  se  recrutent  nos  accou- 
chées. La  plupart  d'entre  elles,  en  effet,  entrent  à  l'hôpital  en 
plein  travail,  de  sorte  qu'on  a  à  peine  le  temps  de  leur  donner 

(1)  Ahlfeld.  Zur  Verhûtiing  der  infectiôsen  Augenerkrankungen  in  der 
ersten  Lebenswoche.  Zelts.f.  GehuHsh.,  1888,  t.  XIV,  p.  435. 

(2)  KoRN.  Ueber  die  Verhiitung  der  Augenentzûndung  der  Neugeborenen. 
Archlvf.  Gynàliol.,  1887,  t.  XXXI,  p.  240. 

(3)  Mermann,  Vierter  Bericlit  iiber  200  Geburten  ohne  innere  Desinf elttion . 
Central}),  fur  Gyn'àli.,  1892,  p.  210. 
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un  bain,  et  de  pratiquer  chez  elles,  outre  la  toilette  savonneuse 
de  la  vulve,  une  ou  deux  injections  vaginales.  Un  grand 
nombre  arrivent  à  la  salle  de  travail  en  pleine  période  d'ex- 
pulsion, trop  tard  par  conséquent  pour  qu'elles  puissent 
prendre  un  bain;  souvent  même  il  est  impossible  de  leur 
faire  une  injection  vaginale.  Quelques-unes  enfin  nous  arrivent 
déjà  accouchées. 

Du  reste,  il  en  est  de  même  dans  la  Clinique  dirigée  par 
mon  collègue  le  professeur  Pinard.  En  effet,  Fophtalmie  des 
nouveau-nés  y  a  été  constatée  : 

27  fois  sur  1,153  enfants  en  1890 
11  —  1,651  —  en  1891 
16     —     1,731     —    en  1892  (1)  . 

Je  crois  donc  que,  jusqu'à  plus  ample  informé,  il  faut  s'en 
tenir  à  la  désinfection  prophylactique  locale  des  yeux  des 
nouveau-nés,  et  qu'il  serait  imprudent  d'y  renoncer,  au  moins 
dans  une  maternité. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  nitrate  d'argent  fut  presque  partout 
remplacé,  comme  agent  de  la  prophylaxie,  par  des  substances 
moins  caustiques,  et  d'un  emploi  exempt  de  dangers. 

En  dehors  de  la  solution  de  sublimé,  de  l'eau  phéniquée  et 
de  Teau  boriquée  dont  je  vous  ai  déjà  parlé,  on  a  employé  le 
jus  de  citron,  qui  a  été  recommandé  depuis  plusieurs  années 
par  le  professeur  Pinard.  J'ai  essayé  le  jus  de  citron  à  la 
Clinique,  et  il  m'a  paru  inférieur  au  nitrate  d'argent,  tout  en 
étant  passible  des  mêmes  reproches  ;  je  l'ai  donc  abandonné, 
mais  je  crois  utile  d'en  recommander  Femploi  aux  sages- 
femmes  qui  pourront  presque  toujours  se  procurer  des  citrons 
avec  la  plus  grande  facilité,  et  entre  les  mains  desquelles 
il  est  avantageux  de  ne  mettre  que  des  médicaments  autant 
que  possible  inoifensifs. 

(1)  Lepage.  Fonctionnement  de  la  maison  d' accoucliements  Baudelocqne. 
Paris,  1891,  1892,  1893. 
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Au  lieu  d'instiller  entre  les  paupières  une  goutte  de  solu- 
tion de  nitrate  d'argent,  ou  quelques  gouttes  de  jus  de  citron, 
M.  Valude  a  conseillé  d'y  insulller  de  la  poudre  d'iodoforme, 
immédiatement  après  un  lavage  à  Teauboriquée  (1).  Cet  iodo- 
forme.  qui  doit  être  fréquemment  porpliyrisé,  de  manière  à 
toujours  se  présenter  à  l'état  de  poudre  impalpable,  séjourne  un 
certain  temps  dans  les  culs-de-sac  palpébraux,  où  il  constitue  un 
topique  défavorable  à  la  pullulât  ion  des  microbes  ;  il  n'en  est 
éliminé  que  petit  à  petit,  car,  pendant  un  jour  ou  deux,  on  le 
voit  sortir  à  l'angle  interne  de  la  commissure  palpébrale,  où 
il  forme  de  petits  amas  qui  attirent  Tattention  par  leur  couleur. 
A  la  demande  de  M.  Valude,  j'ai  adopté  dans  mon  service 
les  insuillations  d'iodoforme  porpliyrisé,  et  j'en  suis  encore 
plus  satisfait  que  des  instillations  de  collyre  au  nitrate  d'ar- 
gent: aussi,  je  les  recommande. 

L'instillation  de  nitrate  d'argent,  aussi  bien  que  tout  autre 
traitement  prophylactique,  doit  être  faite  immédiatement 
après  la  naissance  de  l'enfant.  Je  ne  saurais  trop  y  insister. 
L'expérience  a  montré,  en  elïet,  que  les  résultats  du  traite- 
ment prophylactique  sont  d'autant  meilleurs  qu'il  est  institué 
plus  tôt.  Olshausen.  qui  a  bien  montré  l'importance  de  cette 
recommandation,  a  dressé  une  statistique  comparative  des 
résultats  obtenus,  avec  le  même  traitement  prophylactique 
(^lavages  à  l'eau  phéniquée  à  2  p.  100  ,  suivant  le  moment 
auquel  on  procède  à  ce  traitement. 

Lorsque  la  désinfection  des  yeux  était  pratiquée  après  la 
section  du  cordon,  la  proportion  des  ophtalmies  était  de 
8.8  p.  100  : 

Lorsque,  au  contraire,  cette  désinfection  fut  faite  avant  la 
section  du  cordon,  le  nombre  des  ophtalmies  descendit  à 
3.6  p.  100. 

Fûrst  a  prouvé  également  que  l'ophtalmie  est  deux  fois 


(1)  Valude.  Prophylaxie  de  l'ophtalmie  des  nouveau-nés  par  l'insufflation  de 
la  poudre  d'iodoforme.  Annale-^  d'ocidhtique,  août  1S91. 
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moins  fréquente  quand  les  yeux  sont  soignés  sans  retard  (i). 

On  ne  doit  donc  pas  attendre,  pour  instituer  le  traitement 
prophylactique,  que  le  cordon  soit  sectionné  etFenfant  séparé 
de  sa  mère  ;  il  convient  au  contraire,  dès  que  Tenfant  vient  de 
naître  et  avant  toute  autre  chose,  de  procéder  <à  la  désinfec- 
tion prophylactique  de  ses  yeux.  Pour  cela,  on  lui  lave  avec 
grand  soin  les  régions  orbitaires  avec  un  petit  tampon  de 
coton  hydrophile  trempé  dans  l'eau  bouillie,  simple  ou  bori- 
quée  ;  puis,  dans  Toeil  entr'ouvert,  mais  sans  retourner  les 
paupières,  on  insuffle  de  la  poudre  d'iodoforme  porphyrisé, 
ou  on  instille  soit  du  jus  de  citron,  soit  une  goutte  de  collyre 
au  nitrate  d'argent  à  2  p.  100. 

Qu'on  emploie  le  nitrate  d'argent,  le  jus  de  citron  ou  l'iodo- 
forme,  il  faut  prendre  garde  de  ne  pas  perdre  le  bénéfice  de 
ce  traitement  prophylactique,  pendant  qu'on  baigne  Tenfant 
qui  vient  de  naître.  La  peau  de  tout  le  corps  du  nouveau-né 
peut,  en  effet,  avoir  été  contaminée  pendant  l'accouchement 
par  des  gonocoques  qui,  emportés  par  l'eau  du  bain,  A^en- 
draient  ensemencer  les  conjonctives,  si  l'on  ne  prenait  pas  la 
précaution  de  les  préserver  du  contact  de  cette  eau.  Et  même, 
combien  de  fois  n'ai-je  pas  vu  les  gardes  laver  les  yeux  des 
enfants  avec  une  éponge  trempée  dans  l'eau  du  bain  ! 

Pour  éviter  cette  contamination,  il  ûiudrait,  avant  de  plonger 
l'enfant  dans  le  bain,  placer  sur  ses  yeux  de  petits  tampons 
de  coton  hydrophile,  imbibés  d'eau  boriquée,  et,  pendant 
toute  la  durée  du  bain,  les  maintenir  avec  une  bande  de  tar- 
latane. Indépendamment  de  cette  précaution.  M""®  Henry, 
sage-femme  en  chef  de  la  Maternité,  ajoute  du  sublimé  à 
l'eau  du  bain. 

Enfin,  lorsque  nous  voyons  une  ophtalmie  purulente  se 
déclarer,  nous  sommes  disposés  à  croire  que  le  traitement 
prophylactique  n'a  pas  été  institué  avec  toute  la  rigueur 

(1)  FuRST.  Wann  soll  die  Procedur  zur  Verhûtung  der  Augenentziindung  bei 
Neugeborenen  stattfinden  1  Ceutnilh.f.  Gynak.,  1883,  p.  537. 
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nécessaire,  et  quelquefois  une  enquête  nous  fait  alors  décou- 
vrir la  cause  de  l'infection. 

2**  Traitement  curatif  de  V ophtalmie  purulente.  —  Une 
fois  la  conjonctivite  purulente  déclarée,  il  faut  la  traiter  avec 
énergie,  dès  son  apparition,  car  elle  s'aggrave  rapidement, 
et  la  cornée  peut  assez  vite  devenir  opaque,  s'ulcérer  et  même 
se  perforer.  Au  contraire,  le  traitement  quand  il  est  bien 
appliqué  amène  le  plus  souvent  la  guérison 

Ce  traitement  remplit  trois  indications  :  neutraliser  et 
détruire  le  gonocoque,  enlever  le  pus  au  fur  et  à  mesure  de  sa 
production,  modérer  la  réaction  inflammatoire.  On  réalise  ces 
indications  par  les  cautérisations  au  nitrate  d'argent,  les  irri- 
gations répétées,  l'application  de  compresses  froides  ou  glacées. 

Au  début  de  Tophtalmie,  quand  l'écoulement  conjonctival 
est  encore  citrin,  il  faut  s'abstenir  des  cautérisations,  se 
contenter  de  faire  des  lavages  antiseptiques,  et  maintenir 
appliquées  en  permanence  sur  les  paupières,  des  compresses 
trempées  dans  de  Feau  froide  ou  glacée,  qui  seront  renou- 
velées très  fréquemment. 

Quand  la  sécrétion  purulente  sera  franchement  établie,  on 
commencera  les  cautérisations.  Elles  seront  faites,  deux  fois 
par  jour avec  une  solution  de  nitrate  d'argent  à  1  p.  30.  Pour 
cela,  on  se  contente  souvent  d'instiller  une  goutte  de  collyre 
entre  les  paupières,  mais  il  vaut  mieux  procéder  de  la 
façon  suivante  :  Après  avoir  essuyé  les  paupières  et  lavé 
la  conjonctive  pour  en  enlever  toute  trace  de  pus,  on 
retourne  les  paupières  ensemble  ou  séparément,  et  on  les 
frotte  doucement  avec  un  gros  pinceau  d'ouate  trempé  dans 
la  susdite  solution.  Dès  que  la  cautérisation  est  aciievée,  on 
neutralise  le  nitrate  d'argent  en  excès  avec  de  l'eau  salée. 
Quand  la  suppuration  diminue,  on  emploie  une  solution  de 
nitrate  d'argent  plus  faible,  à  i  p.  50  d'abord,  puis  à  i  p.  100. 
Il  faut  éviter  de  faire  saigner  les  paupières,  mais  quelquefois 
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elles  sont  à  ce  point  congestionnées,  que  le  moindre  attouche- 
ment suffit  à  produire  un  écoulement  sanguin  dont  on  n'aura 
pas  à  s'inquiéter,  et  qu'il  faudrait  même  provoquer  artificiel- 
lement, à  l'aide  de  mouchetures,  si  le  chémosis  conjonctival 
menaçait  l'intégrité  de  la  cornée . 

L'existence  d'ulcérations  cornéennes  n'est  pas  une  contre- 
indication  aux  cautérisations,  aL)rs  que  la  suppuration  est  abon- 
dante ;  il  faut  seulement  éviter  avec  grand  soin  de  toucher  la 
cornée  avec  le  pinceau.  Dans  ce  cas,  les  applications  de  vase- 
,  line  iodoformée  au  50®  seront  aussi  très  utiles. 

Dans  l'intervalle  des  cautérisations,  toutes  les  heures  ou 
toutes  les  deux  heures,  suivant  l'abondance  de  la  suppuration, 
on  pratiquera  des  irrigations  oculaires  froides.  Ces  irrigations 
ont  été  préconisées  par  Chassaignac,  quand  il  était  chirurgien 
de  l'hospice  des  Enfants-Assistés  (ii.  Il  les  faisait  avec  de 
l'eau  ordinaire,  et  les  répétait  toutes  les  deux  heures.  Au  lieu 
d'eau  ordinaire,  nous  avons  aujourd'hui  recours  à  des  solutions 
antiseptiques,  et  on  a  d'abord  employé  l'eau  phéniquée  et 
l'eau  boriquée.  J'ai  successivement  essayé  l'une  et  l'autre, 
mais  je  n'en  ai  guère  été  satisfait. 

Devant  leur  inefficacité,  j'employai,  en  1886,  la  solution 
de  sublimé  à  i  p.  10000,  qui  ne  m'a  pas  satisfait  davantage. 
Plus  tard,  j'ai  fait  également  usage  de  la  solution  de  naphtol  ,3 
à  0,40  p.  1000,  qui  a  été  recommandée  par  ^i.  Budin  (2)  ;  mais 
j'eus  le  regret  de  constater  qu'elle  n'était  pas  supérieure  aux 
autres  solutions  médicamenteuses. 

C'est  alors  que  j'expérimentai  la  décoction  de  têtes  de 
pavot.  Je  fus  amené  à  m'en  servir  après  avoir  été  témoin  de 
son  utilité  dans  le  traitement  de  la  vaginite  blennorrhagique. 
Dans  le  premier  cas  où  je  l'employai,  il  s'agissait  d'une 

(1)  Chassaignac.  Traitement  de  l'ophtalmie  purulente  des  nouveau-nés. 
JBidlt'tui  de  la  Société  de  chirurgie.  Paris,  1847,  et  1867,  p.  87  (séance  du 
::8  février  1866). 

(2)  BuDiN.  Emploi  du  naphtol  comme  adjuvant  aux  cautérisations  de  nitrate 
d'argent.  Leqons  de  clinique  obstétricale.  188f,  p.  301*. 
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vaginite  tellement  aiguë  que  tout  examen  profond  et  toute 
injection  antiseptique  étaient  impossibles  ;  j'ordonnai  alors  à 
la  malade  de  se  faire,  six  à  huit  fois  par  jour,  des  injections 
vaginales  avec  une  décoction  préparée  avec  une  tête  de  pavot 
par  litre  d'eau.  Au  bout  d'une  semaine,  à  ma  grande  surprise,, 
la  vaginite  était  presque  guérie,  et  il  n'y  avait  plus  ni  douleur, 
ni  rougeur.  Je  prescrivis  chez  d'autres  femmes  les  mômes 
injections,  avec  le  même  succès.  Il  était  donc  rationnel  de 
penser  que  la  décoction  de  têtes  de  pavot  arrête  la  pullulation 
du  gonocoque,  et  que  par  conséquent  elle  pourrait  être 
employée  avec  avantage  dans  le  traitement  de  l'ophtalmie  des 
nouveau-nés;  jusqu'ici,  du  reste,  mes  prévisions  se  sont 
réalisées.  Mais  quelle  en  est  la  substance  active  ?  Vraisem- 
blablement l'opium;  aussi,  ai-je  substitué  à  la  décoction  de 
pavots,  une  solution  contenant  0,10  centigr.  d'extrait  d'opium 
par  litre  d'eau,  et  j'en  obtiens  les  mêmes  résultats  avantageux. 
Il  est  bien  évident  qu'avant  leur  emploi,  on  devra  filtrer 
la  décoction  de  têtes  de  pavot  et  la  solution  d'extrait  d'opium, 
pour  les  débarrasser  des  impuretés  qu'elles  pourraient  contenir. 

Pendant  la  seconde  période  de  l'ophtalmie  purulente,  on 
continuera  les  applications  de  compresses  trempées  dans  de 
l'eau  glacée  ou  simplement  froide. 

En  ce  qui  concerne  Tophtalmie  à  forme  diphtéritique,  il 
semble  que  son  traitement  doive  différer  de  celui  de  la  forme 
purulente  ordinaire.  Voici,  en  effet,  d'après  M.  Valude,  la 
façon  dont  il  faut  le  diriger  (1). 

Tout  d'abord  il  convient  de  renoncer,  pour  cette  variété  d'oph- 
talmie des  nouveau-nés,  aux  cautérisations  de  nitrate  d'argent, 
aux  lavages  avec  la  solution  de  sublimé,  aux  applications 
de  glace  et  aux  scarifications,  qui  produiraient  les  plus  fâcheux 
elFets.  Le  traitement  doit  consister,  au  contraire,  en  irrigations- 
fréquentes  avec  un  liquide  très  chaud,  porté  aune  température 


(1)  Valude.  Semaine  médicale,  13  janvier  1894,  p.  22. 
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variant  entre  40*^  et  oO*^.  Le  meilleur  liquide  parait  être  la  solution 
d'extrait  tliébaïque  àO,10centigT.parlitre  dont  je  viens  de  vous 
parler,  solution  à  laquelle  on  substituerait  l'eau  naphtolée  si  le 
gonflement  des  paupières  était  par  trop  considérable.  En  même 
temps,  on  assurera  Tantisepsie  permanente  de  la  conjonctive 
par  rintroduction  répétée  deux  fois  par  jour  d'une  pommade 
iodoformée  au  50^. 

En  résumé,  pour  les  traitements  prophylactique  et  curatif 
de  l'ophtalmie  purulente,  voici  ce  que  vous  me  voyez  faire  et  ce 
que  je  vous  conseille  :  Immédiatement  après  la  naissance, 
avant  de  sectionner  le  cordon  ombilical,  on  lave  laro-ement 
les  paupières  de  Tenfant  avec  de  l'eau  bouillie  ou  boriquée, 
puis  on  fait  couler  le  même  liquide  entre  les  paupières.  Dès 
que  cette  irrigation  est  terminée,  au  lieu  d'instiller  dans  l'œil 
une  goutte  de  solution  de  nitrate  d'argent  au  50%  on  projette 
entre  les  paupières  de  Fiodoforme  porphyrisé. 

Si,  malgré  tout,  une  ophtalmie  purulente  survient,  la  con- 
jonctive sera  cautérisée,  matin  et  soir,  avec  une  solution  de 
nitrate  d'argent  au  30'',  et  toutes  les  deux  heures  on  fera  une 
irrigation  oculaire  froide  avec  une  décoction  de  têtes  de  pavot 
filtrée,  ou  avec  une  solution  contenant  0,10  centigr.  d'extrait 
d'opium  par  litre. 

Antisepsie  relative  à  la  vaccination.  —  Afin  d'éviter  la 
transmission  de  la  syphilis,  on  ne  vaccine  plus  aujourd'hui 
de  bras  à  bras,  à  moins  de  circonstances  exceptionnelles,  et  on 
a  recours  presque  exclusivement  au  vaccin  de  génisse.  Ce 
vaccin  sera  pris  de  préférence  directement  sur  l'animal  :  mais 
cela  n'est  possible  que  dans  les  villes  où  il  y  a  un  institut  vac- 
cinal. Force  est  donc,  la  plupart  du  temps,  de  se  servir  de 
A^accin  de  génisse  renfermé  dans  des  tubes,  où  il  se  conserve 
assez  longtemps  sans  altération.  Pour  préparer  ce  vaccin,  on 
recueille  la  pulpe  vaccinale  avec  les  plus  grandes  précautions 
d'asepsie,  on  la  mélange  avec  de  la  glycérine  stérilisée,  et  on 
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la  conserve  dans  de  petits  tubes  de  verre  également  stérilisés 
et  scellés  à  la  lampe. 

Immédiatement  avant  de  vacciner,  on  doit  laver  la  lancette, 
puis  la  désinfecter  à  la  flamme  de  l'alcool  ;  cette  précaution 
est  indispensable,  mais  on  comprend  que,  traitées  ainsi,  les 
lancettes  soient  rapidement  hors  d'usage. 

C'est  pourquoi  je  les  ai  abandonnées,  et  j'emploie  exclusive- 
ment à  la  Clinique  les  vaccino-styles ^  qui  reviennent  d'ailleurs 
à  très  bon  marché.  Les  vaccino-styles  ont  la  forme  de  plumes 
en  acier,  mais  ils  ne  sont  pas  fendus  à  l'extrémité,  et  leur  pointe 
est  aiguisée  ;  on  les  jette  au  feu  après  avoir  vacciné  un  enfant  ; 
chaque  vaccino-style  ne  sert  donc  que  pour  un  enfant,  ce  qui 
évite  toute  contamination  d'un  enfant  à  un  autre. 

La  région  deltoïdienne  est  toujours  le  lieu  d'élection  des 
piqûres,  car  l'asepsie  y  est  facile  à  réaliser.  Souvent  cepen- 
dant, clans  les  familles,  on  est  prié,  de  vacciner  les  fdles  au 
mollet  ou  à  la  face  externe  des  cuisses  ;  mais  il  n'v  faudra  con- 
sentir  que  pour  les  enfants  bien  tenus  ;  sans  quoi  les  plaies 
vaccinales  s'infecteraient  au  contact  des  matières  fécales  et 
de  l'urine. 

Avant  de  faire  les  piqûres,  il  faut  laver,  puis  savonner  au 
sublimé  la  région  choisie  pour  la  A^accination,  et  la  recouvrir, 
une  fois  l'opération  terminée,  soit  avec  du  coton  antiseptique, 
soit  avec  de  la  baudruche  gommée. 

Les  boutons  de  vaccin  seront  pansés  antiseptiquement  avec 
du  coton  hydrophile,  jusqu'à  dessiccation  complète. 

C'est  grâce  à  toutes  ces  précautions  qu'actuellement  on  ne 
voit  plus  que  très  rarement  les  érythèmes,  lymphangites, 
phlegmons,  etc.  compliquer  la  vaccination,  ce  qui  était  fréquent 
autrefois. 


TARXIER. 
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NEUVIÈME  PARTIE 

DE  L'ANTISEPSIE  DANS  LA  CLIENTÈLE  CIVILE 


Les  développements  que  comporte  cette  question,  ne  sont 
que  Tapplication  à  la  pratique  civile  de  tout  ce  que  je  vous 
ai  déjà  longuement  exposé  relativement  à  l'hôpital.  En  fait, 
les  règles  de  Tantisepsie  sont  invariables  et  ne  changent  pas 
suivant  les  milieux;  celles  qui  sont  bonnes  à  Thopital  le  sont 
au  même  degré  dans  la  clientèle,  il  n'y  a  entre  elles  aucune 
différence  fondamentale.  Quelques  renseignements  complé- 
mentaires me  paraissant  cependant  indispensables,  je  vais 
vous  dire  comment,  à  mon  avis,  Fantisepsie  doit  être  réalisée 
dans  la  clientèle  des  médecins  et  dans  celle  des  sages-femmes. 


I.  —  De  l'.o'tisepsie  dxns  l.v  clientèle  des  médecixs 


J  ai  consacré  plusieurs  leçons  à  vous  exposer  quelles  condi- 
tions doit  remplir  un  hôpital  d'accouchements,  et  comment  il  faut 
en  aménager  les  salles,  le  mobilier,  etc.  (voyez  p.  41  à  64).  Dans 
la  pratique  civile,  il  n'en  est  plus  de  même,  et  vous  êtes  à  peu 
près  forcé  de  subir  ce  qui  est.  Quelquefois  cependant,  on  vous 
laissera  la  liberté  de  désigner  la  pièce  où  accouchera  votre 
cliente  ;  vous  userez  alors  de  votre  pouvoir,  et  vous  choisirez 
une  pièce  saine,  spacieuse,  bien  éclairée  et  bien  ventilée.  Il  est 
désirable  que  cette  chambre  soit  munie  d'une  cheminée,  car 
celle-ci  est  un  excellent  moyen  de  ventilation  ;  en  outre,  la 
chaleur  qu'elle  donne,  et  qu'il  est  très  facile  de  modérer,  est 
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plus  saine  que  la  chaleur  fournie  par  un  poêle  ou  un  calori- 
fère. 11  est  bon  également  que  la  porte  soit  opposée  à  la 
fenêtre,  de  telle  sorte  qu'en  les  ouvrant  toutes  deux,  il  se 
produise  un  courant  d'air  qui  chasse  rapidement  et  complète- 
ment Tair  confiné  dans  la  pièce. 

Un  air  pur  et  souvent  renouvelé  constitue  pour  les  femmes 
en  couches  une  condition  de  bonne  santé.  C'est  là  une  conquête 
de  l'hygiène  qui  ne  remonte  pas  bien  loin  :  autrefois,  en  effet, 
on  craignait  beaucoup  pour  la  mère  et  l'enfant  l'action  des 
courants  d'air,  et  on  ne  manquait  pas  de  mettre  sur  leur  compte 
une  foule  de  méfaits  dont,  en  réalité,  l'inoculation  septique 
était  seule  coupable.  Vous  ne  partagerez  pas  ces  craintes 
chimériques,  et  vous  redouterez  bien  autrement  l'action  mal- 
faisante d'un  air  confiné  et  rendu  fétide  par  les  émanations 
du  sang,  des  lochies,  des  déjections  de  l'enfant. 

Il  y  a  quelques  années,  on  ne  pouvait  pas  entrer  dans  une 
chambre  d'accouchée  sans  percevoir  une  odeur  fade,  écœu- 
rante, souvent  nauséabonde.  Je  l'ai  constaté  bien  des  fois 
quand  j'étais  jeune  accoucheur,  et  comme  j'étais  convaincu 
que  ces  exhalations  étaient  nuisibles  pour  mes  clientes,  je 
recommandais  d'ouvrir  les  fenêtres  et  les  portes,  afin  de 
renouveler  l'air.  Je  savais  bien  que  mes  conseils  étaient  rare- 
ment suivis;  je  n'ignorais  pas  non  plus  qu'on  les  taxait 
d'hérésie  tellement  inexcusable  que  c'est  à  peine  si,  en  consi- 
dération de  ma  jeunesse  et  de  ma  soi-disant  inexpérience,  on 
consentait  à  me  pardonner;  les  grand'mères  surtout  étaient 
impitoyables  dans  leurs  critiques.  ^Nlais,  en  vieillissant,  je  pris 
de  l'autorité  et  parvins  à  me  faire  obéir;  au  besoin,  j'ouvrais 
les  fenêtres  moi-même  quand  je  percevais  une  odeur  fétide. 
A  l'heure  actuelle,  l'utilité  d'un  air  pur  est  reconnue  par  tout 
le  monde;  les  accouchées  ne  redoutent  plus  de  voir  les  fenêtres 
ouvertes  au  grand  large,  mais -elles  prennent  soin  de  se  cou- 
vrir un  peu  plus  quand  fair  frais  pénètre  dans  leur  chambre. 

Presque  partout,  dans  toutes  les  classes  delà  société,  aussi 
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bien  chez  les  pauvres  que  chez  les  riches,  vous  trouvez  des 
ciels  de  lit  d'où  descendent  des  rideaux  ;  le  lit  est  alors  logé 
dans  une  sorte  de  diverticule  de  la  chambre  à  couclier,  où 
Fair  se  renouvelle  mal,  et  où  s'accumulent  les  mauvaises 
odeurs.  Rien  n'est  plus  malsain,  ni  plus  dangereux.  Sur  les 
rideaux,  dans  les  plis,  dans  les  irrégularités  de  FétolFe,  se 
logent  des  poussières  qui  peuvent  fort  bien  renfermer  des 
microbes  pathogènes,  et  si  les  rideaux  demeurent  en  place 
pendant  Taccouchement,  qui  vous  dit  que  quelques-uns  de  ces 
micro-organismes  ne  A'iendront  pas  tomber  sur  les  organes 
génitaux  de  Faccouchée  et  les  infecter  ? 

Quand  vous  le  pourrez,  vous  ferez  donc,  avant  la  fin  de  la 
grossesse,  enlever  ces  rideaux  et  ciels  de  lit;  si  on  s'y  oppose, 
vous  ferez  du  moins  en  sorte  qu'on  les  retire  pour  les  battre 
et  les  brosser,  et  qu'on  ne  les  remette  en  place  que  parfaitement 
propres.  Il  est  bien  entendu  que  si  vous  n'arrivez  qu'au 
moment  de  l'accouchement,  vous  veillerez,  au  contraire,  à  ce 
qu'on  n'y  touche  pas,  car  il  serait  tout  à  fait  déraisonnable  de 
faire  voltiger  les  poussières  dans  la  chambre,  juste  au  moment 
où  A^otre  cliente  va  accoucher.  Vous  pouvez,  dans  ce  cas, 
demander  qu'on  recouvre  les  rideaux  de  serviettes  propres, 
fixées  au  moyen  de  quelques  épingles. 

Mêmes  précautions  pour  les  tapis  :  s'ils  sont  mobiles,  rien 
de  plus  facile  que  de  les  retirer  ;  s'ils  sont  cloués,  ils  recou- 
vrent ordinairement  des  quantités  énormes  de  poussières. 
On  les  enlèvera  donc  plusieurs  jours  avant  l'accouchement, 
et  on  laissera  à  nu  le  parquet,  qui  sera  balayé  et  lavé.  Mieux 
A^aut  le  laA'age  que  le  balayage  ;  on  se  servira  pour  le  faire 
d'un  liquide  antiseptique  tel  que  le  sublimé,  qui  est  actif,  ino- 
dore, et  n'abime  rien.  Le  parquet  de  bois  et  le  dallage  se  lavent 
facilement  ;  mais  si  le  sol  est  en  terre  battue,  comme  dans 
quelques  pauvres  chaumières,  le  lavage  devient  impossible. 
Si  dans  une  chambre,  dont  le  parquet  est  habituellement  recou- 
vert d'un  tapis,  vous  n'avez  pas  fait  enlever  celui-ci  plusieurs 
jours  avant  l'accouchement,  vous  le  ferez  du  moins  recouvrir 
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d'une  toile  cirée,  de  papier  en  larges  bandes,  ou  mieux  encore 
de  grands  draps  propres;  c'est  ainsi  que  seront  arrêtées  les 
poussières  qui  sans  cela  auraient  été  soulevées  par  la  marche. 

Dans  le  choix  de  la  chambre,  il  est  un  point  qu'il  ne  faut 
pas  oublier,  c'est  le  voisinage  des  caljinets  d'aisances.  Dans 
les  grandes  A'illes,  ces  cabinets  sont  ordinairement  situés 
dans  l'appartement,  et  quelquefois  même  tout  à  côté  de  la 
chambre  à  coucher.  Cette  dernière  disposition  est  très  mal- 
saine, car  souvent,  même  quand  ces  cabinets  sont  inutilisés, 
des  émanations  délétères  remontent  de  la  fosse,  et  passent 
directement  dans  la  chambre  à  coucher.  Vous  vous  enquerrez 
donc  de  ces  détails  qui  ne  sont  pas  sans  importance,  et  si  vous 
ne  pouvez  choisir  qu'une  chambre  voisine  de  ces  cabinets,  du 
moins  les  ferez-vous  désinfecter  avec  du  sulfate  de  fer,  du 
sulfate  de  cuivre  ou  de  Facide  phénique.  Sans  ces  précautions, 
vous  exposeriez  votre  accouchée  à  être  infectée  par  l'air  dégagé 
des  fosses  d'aisances,  car  on  a  signalé  des  faits  dans  lesquels 
l'infection  semblait  ne  pas  reconnaître  d'autre  origine.  So^^ez 
bien  persuadés  que  richesse  et  luxe  ne  sont  pas  toujours 
synonymes  de  propreté  et  de  bonne  hygiène  ;  aussi  est-il  de 
votre  devoir  de  ne  jamais  rien  négliger  dans  votre  inspection, 
lors  même  qu'il  vous  paraîtrait  que  votre  cliente  est  placée 
dans  les  meilleures  conditions  hygiéniques. 

Dans  les  villages,  il  n'est  pas  rare  de  trouver  un  tas  de 
fumier  contre  la  maison,  immédiatement  sous  les  fenêtres  de 
la  chambre  à  coucher,  ou  près  du  puits.  Demandez  alors  qu'on 
change  le  fumier  de  place,  et  qu'on  le  transporte  le  plus  loin 
possible  de  la  maison  et  du  puits.  Ordinairement  on  s'y  refu- 
sera; mais  vous  obtiendrez  assez  facilement  qu'on  ne  remue 
pas  le  fumier  pendant  la  durée  des  couches,  et  qu'on  fasse  bien 
bouillir  l'eau  destinée  aux  toilettes  et  aux  injections. 

Il  est  des  professions  qui  laissent  beaucoup  à  désirer  au 
point  de  vue  de  l'hygiène,  et  je  veux  vous  en  dire  quelques 
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mots,  car  dans  ces  professions  les  femmes  en  couches  sont 
exposées  aux  accidents  puerpéraux.  Je  veux  parler  de  la  bou- 
cherie, de  la  charcuterie  et,  en  général,  de  tous  les  corps  de 
métier  où  on  manie  les  matières  animales  plus  ou  moins 
fraîches. 

Lorsque  j'étais  encore  jeune  médecin,  j'ai  accouché  plusieurs 
bouchères,  et  j'ai  eu  le  regret  de  voir  mourir  l'une  d'elles  de 
iîèvre  puerpérale  (depuis  mes  débuts  en  clientèle,  j'ai  perdu  en 
iout,  après  l'accouchement,  sept  femmes,  tant  de  iîèvre  puer- 
pérale que  d'autres  maladies).  Je  lis  alors  mon  examen  de 
■conscience,  mais  je  ne  trouvai  dans  mon  intervention  rien  qui 
pùt  expliquer  ce  malheur,  et  j'en  arrivai  à  penser  que  peut-être 
le  voisinage  de  la  boucherie  avait  été  la  cause  de  la  mort.  lime 
semblait,  en  effet,  me  rappeler  que,  dans  la  chambre  de  Tac- 
bouchée,  j'avais  perçu  à  certains  moments  une  mauvaise 
■odeur  ;  je  retournai  à  la  boucherie  pour  m'en  rendre  compte 
par  une  inspection  minutieuse.  On  m'assura  que  cette  odeur 
était  celle  de  la  viande  fraîche  ;  mais  je  n'étais  pas  convaincu. 
Derrière  la  boucherie  se  trouvait  une  arrière-boutique  d'où 
partait  un  escalier  étroit,  obscur,  en  colimaçon,  qui  conduisait 
dans  la  chambre  à  coucher  située  au-dessus,  et  je  découvris, 
sous  la  cage  même  de  l'escalier,  un  recoin  fermé  par  un 
rideau  qui  cachait  ce  que  les  bouchers  appellent  la  boîte  à 
rognures,  c'est-à-dire  une  caisse  où  ils  jettent  les  viandes 
•de  rebut  qui  s'accumulent  les  unes  sur  les  autres  et  se  putré- 
fient; quand  passe  le  marchand  de  rognures,  on  A'ide  la  boîte, 
ot  on  s'empresse  de  la  remettre  à  sa  place  sans  la  nettoyer. 

11  ne  m'était  guère  permis  de  douter,  et  j'attribuai  la  mort 
de  ma  cliente  au  A^oisinage  de  ce  véritable  charnier,  dont 
quelques  parcelles  avaient  pu  contaminer  les  mains  de  ceux 
qui  la  soignaient,  ou  dont  les  émanations  avaient  empoisonné 
l'air  qu'elle  respirait.  Aussi,  lorsqu'à  quelque  temps  de  là, 
je  vis  en  consultation  une  bouchère  atteinte  de  fièvre  puerpé- 
rale, j'annonçai,  à  la  grande  surprise  du  confrère  qui  m'avait 
fait  appeler ,  qu'il  devait  y  avoir  sous  la  cage  de  l'escalier 
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une  boîte  à  rognures,  et  que  de  là  venait  le  mal.  Je  ne  m'étais 
pas  trompé  :  la  disposition  était  exactement  la  même  que  chez 
la  cliente  dont  j'avais  eu  à  déplorer  la  mort. 

Pénétrez-A^ous  bien  de  ces  faits,  et  ne  manquez  jamais  de 
vous  enquérir  des  plus  petits  détails,  lorsqu'il  s'agira  de 
professions  suspectes  de  mauvaise  hygiène. 

Quelles  précautions  le  médecin  doit-il  prendre  pour  lui- 
même,  quand  il  fait  des  accouchements  en  clientèle  ?  Ces 
précautions  sont  les  mêmes  qu'à  l'hôpital  (voyez  p.  336  à  361) 
ou,  pour  mieux  dire,  elles  doivent  être  encore  plus  sévères. 
Cette  proposition  vous  semble  paradoxale,  et  pourtant  elle 
n'est  que  vraie. 

On  va  partout  disant  et  répétant  que,  dans  les  petites  villes 
et  à  la  campagne,  les  femmes  qui  respirent  un  air  pur,  et  qui 
sont  en  général  vigoureuses,  ne  sont  pas  exposées  à  la  fièvre 
puerpérale.  De  là  à  nier  l'utilité  des  précautions  à  y  prendre 
pour  les  accouchements,  il  n'y  a  qu'un  pas.  Eh  bien,  c'est  là 
une  grande  erreur,  et  la  statistique  démontre  qu'aujourd'hui, 
contrairement  à  ce  qui  se  passait  autrefois,  il  meurt  de  fièvre 
puerpérale  plus  de  femmes  en  ville  et  à  la  campagne  que 
dans  nos  hôpitaux.  Quelle  est  la  cause  de  ce  changement 
qu'on  a  peine  à  admettre  au  premier  abord  ?  La  voici  :  Dans 
nos  hôpitaux,  deux  conditions  sont  réunies  qu'on  ne  trouve 
pas  constamment  en  clientèle  :  d'une  part,  les  femmes  sont 
toujours  propres,  puisqu'elles  prennent  un  bain  avant  l'accou- 
chement, qu'elles  revêtent  du  linge  blanc,  et  qu'on  leur  fait 
une  toilette  antiseptique  de  la  vulve  et  du  vagin  ;  d'autre 
part,  le  personnel,  dont  les  mains  sont  aseptiques,  et  dont  les 
A'êtements  sont  recouverts  d'une  toile  passée  à  l'étuve  à  vapeur 
sous  pression,  n'est  guère  exposé  à  infecter  les  accouchées. 
De  plus,  quand  par  hasard  on  amène  à  l'hôpital  une  femme 
déjà  infectée,  celui  qui  l'accouche  s'abstient  pendant  quelque 
temps  de  faire  d'autres  accouchements,  et  comme  le  personnel 
est  nombreux,  le  fonctionnement  du  service  n'en  est  pas  gêné. 
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Mais  dans  la  pratique  civile,  et  surtout  dans  celle  de  la  cam- 
pagne, il  n'en  est  pas  toujours  de  môme.  En  elFet,  les  accou- 
chées sont  souvent  malpropres,  les  médecins  ne  disposent  pas 
ordinairement  de  vêtements  spéciaux  pour  les  accouchements, 
enfin,  pour  diverses  raisons  que  je  vais  examiner,  leurs  mains 
ne  peuvent  pas  toujours  être  absolument  irréprochables  au 
point  de  vue  de  l'asepsie,  car  le  même  médecin  doit  aussi 
bien  soigner  des  érysipùles  que  faire  des  accouchements; 
quelquefois  même,  c'est  pendant  qu'il  ouvre  un  abcès  ou  un 
phlegmon  qu'on  vient  le  chercher  pour  une  femme  en  travail. 
Voilà  les  motifs  pour  lesquels  les  accouchements  dans  la 
clientèle  sont  sujets  à  bien  plus  de  vicissitudes  que  dans  les 
maternités.  J'avais  donc  bien  raison  de  vous  dire  qu'on  doit 
observer  les  règles  de  l'antisepsie  plus  rigoureusement  encore, 
si  cela  est  possible,  en  ville  qu'à  Fhôpital. 

Le  médecin  aura  donc  des  vêtements  très  propres,  qu'il  chan- 
gera et  fera  désinfecter  souvent.  Il  veillera  aussi  avec  une 
attention  scrupuleuse  à  l'asepsie  parfaite  de  ses  mains  :  en 
tout  lieu,  il  lui  sera,  en  effet,  possible  de  se  les  laver,  savon- 
ner et  brosser  dans  une  solution  antiseptique,  si,  comme  je 
le  conseille,  il  porte  dans  sa  trousse,  en  même  temps  qu'une 
brosse  à  ongles,  soit  des  paquets  ou  des  tubes  contenant 
du  sublimé,  soit  du  papier  au  sublimé.  Partout  du  reste, 
il  trouvera  de  l'esprit-de-vin  ou,  à  son  défaut,  de  l'eau-de-vie 
pour  achever  de  se  nettoyer  les  mains  après  le  savonnage.  En 
résumé,  il  devra  se  rapprocher  le  plus  possible,  pour  aseptiser 
ses  mains,  de  la  technique  que  j'ai  précédemment  décrite 
(voyez  p.  338  à  356). 

Pour  mon  compte  personnel,  même  avant  l'avènement  de 
l'antisepsie,  je  me  suis  toujours  efforcé  de  ne  pas  infecter  mes 
mains  ;  ainsi,  par  exemple,  quand  pendant  ma  consultation, 
soit  à  l'hôpital,  soit  dans  mon  cabinet,  je  prévoyais  qu'une 
femme  était  probablement  atteinte  de  cancer  de  l'utérus,  et  que 
j'étais  obligé  de  pratiquer  le  toucher  vaginal,  je  coiffais  mon 
index  d'un  condom  qui  ne  nuisait  guère  à  mon  examen,  et 
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mettait  mon  doigt  à  l'abri  de  rinfection.  Je  vous  conseille 
d'imiter  cette  manière  de  faire. 

Il  est  encore,  pour  le  médecin,  certaines  précautions  particu- 
lières à  prendre  après  un  accouchement  septique,  tel  que  celui 
d'un  fœtus  putréfié,  après  une  opération  dans  laquelle  il  s'est 
écoulé  du  pus,  ou  enfin  après  une  autopsie  médico-légale  : 
toutes  choses  auxquelles  est  forcément  exposé  le  médecin  de 
campagne.  Dans  ces  conditions,  les  vêtements,  le  corps  entier 
et  surtout  les  mains  du  médecin  sont  devenus  septiques.  Les 
vêtements  seront  donc  changés  immédiatement,  et  désinfectés. 
La  désinfection  à  Fétuve  est  excellente,  et  je  vous  conseille,  si 
vous  le  pouvez,  de  faire  passer  vos  vêtements  dans  Fétuve  à 
vapeur  d'eau  sous  pression,  qui  les  stérilise  sans  trop  les 
détériorer.  Si  vous  n'avez  pas  d'étuve,  force  sera  de  vous 
contenter  de  l'à  peu  près.  Vous  ferez  alors  battre  et  brosser 
vos  vêtements  au  grand  air;  puis,  vous  les  laisserez  séjourner 
pendant  plusieurs  jours  dans  une  pièce  très  ventilée  :  j'ai 
souvent  procédé  ainsi,  et  je  m'en  suis  bien  trouvé.  Dans 
certains  cas,  quelques  accoucheurs  ont  même  brûlé  leurs  vête- 
ments :  c'est  pariait,  mais  on  ne  peut  l'exiger  de  tout  le 
monde. 

Autrefois,  nous  n'étions  pas  pénétrés  de  l'importance  de 
ces  précautions,  et  bien  que  je  fusse  convaincu  moi-même,  plus 
que  tout  autre,  de  la  contagiosité  de  la  fièvre  puerpérale,  je 
ne  savais  pas  exactement  quel  était  le  mode  de  cette  contagion, 
et  cela  m'exposait  à  commettre  de  grosses  fautes.  Je  vais 
vous  raconter  un  fait  bien  instructif,  mais  qui  m'a  été  très 
pénible,  et  qui  vous  montrera  toute  l'importance  d'une  désin- 
fection absolue.  Etant  jeune  accoucheur,  je  fus  appelé  un 
jour  dans  un  de  nos  hôpitaux  généraux  pour  terminer  un 
accouchement  dilficile.  11  s'agissait  d'une  femme  en  douleurs 
depuis  plusieurs  jours,  et  chez  laquelle,  la  poche  des  eaux  s'étant 
rompue  longtemps  auparavant,  l'enfant  était  mort  et  putréfié. 
L'intervention  fut  longue  et  laborieuse,  mais  je  pus  cependant 
la  mener  à  bien.  Au  moment  où  je  finissais,  le  mari  d'une  de  mes 
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clientes  vint  me  chercher  pour  accoucher  sa  femme  qui  entrait 
en  travail.  Je  me  lavai  et  savonnai  minutieusement  les  mains, 
mais  avec  de  Teau  pure  et  du  savon  seulement,  comme  on  le 
faisait  à  cette  époque,  et  j'allai  sans  arrière-pensée  accoucher 
ma  cliente.  Elle  mourut  d'infection!  Prenez  donc  bien  garde, 
et,  en  cette  occurrence,  n'imitez  pas  vos  aînés,  qui  du  moins 
étaient  excusables,  puisqu'ils  ignoraient  l'importance  de  la 
propagation  de  l'infection  par  les  mains. 

11  est  encore  deux  points  qui  méritent  de  fixer  l'attention  ;  ils 
sont  relatifs,  d'une  part,  à  la  pratique  des  autopsies,  d'autre 
part  aux  soins  à  donner  aux  femmes  atteintes  de  fièvre 
puerpérale.  J'examinerai  successivement  ces  deux  points, 
en  insistant  seulement  sur  ce  qui  est  relatif  à  la  pratique 
civile,  car  j'ai  déjà  traité  ce  sujet  en  ce  qui  concerne  le  ser- 
vice hospitalier  (voyez  p.  358). 

Après  une  autopsie  dans  laquelle  le  cadavre  est  putréfié, 
non  seulement  les  vêtements  et  les  mains  du  médecin  sont 
infectés,  mais  encore  son  organisme  tout  entier.  Je  l'ai  cons- 
taté bien  souvent  alors  que,  pendant  mon  internat  à  la  Mater- 
nité, je  faisais  des  autopsies  de  femmes  mortes  de  péritonite 
puerpérale.  Il  faut  avoir  été  à  même  de  l'observer  pour  se 
rendre  compte  de  la  rapidité  avec  laquelle  leurs  cadavres  se 
décomposent,  surtout  en  été.  Quelques  heures  seulement  après 
la  mort,  la  paroi  abdominable  devient  verdâtre  et  le  ventre  se 
distend,  près  d'éclater.  A  Fouverture  du  péritoine,  sans  même 
que  les  intestins  soient  ouverts,  il  s'échappe  des  boulTées  de 
gaz  infects  qui  se  répandent  dans  l'atmosphère.  Dans  ces 
conditions,  il  est  fréquent  que  le  médecin  soit  pris  de  diarrhée 
avec  selles  d'une  fétidité  particulière,  qui  rappelle  l'odeur  cada- 
vérique. Que  si,  croyant  à  tort  à  refficacité  absolue  et  immé- 
diate de  la  désinfection  par  les  antiseptiques,  vous  alliez,  quel- 
ques heures  après  une  autopsie  de  ce  genre,  accoucher  une 
de  vos  clientes,  vous  risqueriez  fort  de  l'infecter.  Vous  avez 
beau  changer  de  vêtements,  prendre  un  bain  de  sublimé, 
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désinfecter  vos  mains  selon  les  règles,  le  danger  d'infection 
persiste  pendant  un  certain  temps.  En  effet,  les  diverses 
manipulations  et  traitements  auxquels  nous  soumettons  nos 
mains  pour  les  désinfecter,  portent  leur  action  sur  les  couches 
superficielles  de  l'épiderme,  mais  non  sur  les  couches  plus 
profondes  de  la  peau,  ni  sur  le  reste  de  l'organisme,  aux- 
quels il  faudra  un  temps  assez  long  pour  se  débarrasser 
du  poison  qui  va  sortir,  pour  ainsi  dire,  par  tous  les  pores. 
Par  conséquent,  toutes  les  fois  que  vous  aurez  des  raisons  de 
penser  que,  non  pas  seulement  vos  mains,  mais  votre  corps 
tout  entier  est  infecté,  il  faut  que  a'ous  vous  absteniez  pen- 
dant quelques  jours  de  faire  des  accouchements;  il  y  va  de  la 
vie  des  femmes  confiées  à  \os  soins. 

Depaul,  dans  la  discussion  sur  la  fièvre  puerpérale  soulevée 
à  l'Académie  de  médecine  en  1858,  a  rapporté  plusieurs  cas 
de  mort  due  à  cette  cause.  L'agent  de  la  fièvre  puerpérale  est 
alors  transporté  directement  du  cadavre  à  la  femme  en  couches. 

J'ai  aussi  à  vous  parler  des  dissections  et  des  exercices  de 
médecine  opératoire,  et  vous  n'avez  pas  oublié,  je  pense,  les 
observations  faites  à  ce  sujet  par  SemmeKveis,  à  l'hôpital 
général  de  Vienne  (voyez  p.  \)].  Cependant,  je  dois  dire  que 
le  danger  de  contagion  est  moins  grand  après  une  dissection 
ou  un  exercice  de  médecine  opératoire,  qu'après  Tautopsie 
d'une  femme  morte  de  fièvre  puerpérale,  ou  celle  d'un  sujet 
ayant  succombé  à  une  maladie  quelconque,  infectieuse  ou 
non,  parce  que  les  cadavres  apportés  dans  les  amphithéâtres 
d'anatomie  y  sont  injectés  avec  des  liquides  antiseptiques 
(acide  phénique  et  chlorure  de  zinC',  ce  qui  diminue  dans  une 
forte  proportion  leurs  propriétés  septiques. 

Dans  ces  conditions,  il  est  possible  qu'après  une  désinfec- 
tion rigoureuse  de  vos  mains,  un  changement  de  vêtements  et 
un  bain  au  sublimé,  vous  puissiez  pratiquer  des  accouchements 
sans  qu'ils  soient  suivis  d'accidents  infectieux  ;  je  A\ais  du 
moins  vous  en  donner  un  exemple.  Depuis  quelques  années, 
on  a  institué  à  Paris  un  concours  d'accoucheurs  des  hôpitaux, 
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et  parmi  les  épreuves,  il  en  est  une  de  médecine  opératoire, 
dont  Futilité  ne  saurait  être  niée  sans  aveuglement,  puis- 
qu'elle a  pour  but  de  développer  chez  les  futurs  accoucheurs 
des  hôpitaux,  une  habileté  opératoire  qui  leur  sera  néces- 
saire quand  ils  auront  à  pratiquer  des  opérations  telles  que 
l'opération  césarienne,  la  symphyséotomie,  la  laparotomie 
dans  le  cas  de  grossesse  extra-utérine  ou  de  péritonite  suppu- 
rée,  l'opération  de  Littre,  etc.  Les  candidats  sont  donc  forcés, 
pour  se  préparer  au  concours,  de  faire  des  opérations  sur  le 
cadavre  ;  or,  comme  aucun  d'eux  ne  renonce  à  sa  clientèle,  ni 
pendant  la  préparation,  ni  pendant  la  durée  du  concours,  ils 
font  des  accouchements  en  assez  grand  nombre,  et  je  n'ai  pas 
entendu  dire  qu'ils  aient  eu  à  déplorer  une  seule  fois  des 
accidents  puerpéraux  graves.  Mais  sachez  bien  qu'ils  avaient 
pris,  avec  la  plus  grande  rigueur,  toutes  les  précautions  de 
désinfection  antiseptique  dont  je  viens  de  vous  parler  (lavage 
des  mains  minutieusement  fait  avec  une  solution  de  bichlorure 
de  mercure,  changement  de  vêtements,  bain  au  sublimé). 
Cependant,  à  mon  avis,  mieux  vaudrait  encore,  en  pareil  cas, 
s'abstenir  de  faire  des  accouchements. 

Mais  si  vous  êtes  appelé  pour  un  accouchement  pendant 
que  vous  faites  une  autopsie,  et  si  vous  n'avez  pas  le  temps 
nécessaire  pour  vous  désinfecter  complètement,  votre  devoir 
est  de  renoncer  à  accoucher  votre  cliente,  et  d'envover  un  de 
vos  confrères  à  votre  place.  Certes  vos  malades  vous  garderont 
rancune  de  votre  manque  de  parole,  mais  ce  ne  sont  là  que 
des  considérations  d'ordre  secondaire,  et  d'un  bien  petit  poids, 
en  comparaison  de  votre  devoir  et  de  votre  responsabilité. 
Voici  un  fait  qui  m'est  personnel  et  qui  vous  montrera  com- 
ment il  convient  d'agir  en  pareil  cas. 

Il  y  a  une  quinzaine  d'années,  comme  je  m'occupais  de  la 
question  des  modifications  de  la  longueur  du  col  pendant  la 
grossesse,  je  fus  convoqué  à  la  Morgue  par  M.  Brouardel  pour 
assister  à  l'autopsie  d'une  femme  morte  pendant  la  grossesse. 
Les  assistants  de  M.  Brouardel  manièrent  seuls  le  cadavre, 
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et  je  me  contentai  de  leur  indiquer  les  mensurations  à  faire  : 
je  ne  touchai  moi-même  à  rien.  Pendant  que  j'étais  à  la 
Morgue,  on  vint  me  chercher  pour  une  cliente  qui  allait  accou- 
cher. Je  rentrai  aussitôt  chez  moi,  mais  je  ne  tardai  pas  à 
reconnaître  que  je  n'aurais  pas  le  temps  de  changer  de  vête- 
ments et  de  linge,  de  prendre  un  l)ain  et  de  me  désinfecter  ; 
aussi  envoyai-je  à  ma  place  ^I.  Pinard,  qui  accoucha  cette 
dame.  Elle  se  rétablit  fort  bien.  Mais  on  m'en  voulut  beaucoup 
dans  la  famille,  et  on  ne  s'en  cacha  point.  Quand  F  accouchée 
fut  hors  de  tout  danger  possible.  M.  Pinard  expliqua  au  mari 
les  raisons  qui  m'avaient  déterminé  à  refuser  mon  concours,  et 
cet  homme,  fort  intelligent  d'ailleurs,  accourut  immédiatement 
chez  moi,  et  me  remercia  avec  effusioii. 

Un  médecin  qui  fait  des  accouchements  est  quelquefois 
obligé  de  soigner  des  femmes  atteintes  de  fièvre  puerpérale, 
car,  si  cette  maladie  se  déclare  chez  l'une  de  ses  clientes,  et 
qu'il  ne  puisse  pas  se  faire  complètement  remplacer  auprès  d'elle 
par  un  confrère,  il  est  moralement  tenu  de  poursuivre  le  trai- 
tement. Dans  ces  conditions,  il  doit  s'abstenir  de  faire  d'autres 
accouchements,  pendant  toute  la  durée  des  accidents  sep- 
tiques,  quelles  que  soient  les  précautions  qu'il  prenne,  car 
faire  autrement  ce  serait  jouer  avec  le  feu,  pour  emplover 
une  expression  vulgaire  qui  rend  bien  ma  pensée.  Aucune 
infection,  en  effet,  n'est  plus  dangereuse  pour  les  mains  d'un 
accoucheur,  que  celle  qui  est  produite  par  les  microbes  de  la 
lièvre  puerpérale. 

Après  les  soins  donnés  à  une  femme  atteinte  d'une  maladie 
de  ce  genre,  le  médecin  retirera  chaque  fois  les  vêtements 
qui  viennent  de  lui  servir,  se  désinfectera  les  mains,  le  visage, 
la  barbe,  les  chcA^eux  et  prendra  un  bain  savonneux.  Ainsi 
purifié,  il  pourra  aller  voir  ses  anciennes  accouchées,  mais  à  la 
condition  de  ne  pas  avoir  à  les  examiner  par  le  toucher  vagi- 
nal, et  de  ne  pas  oublier  que  c'est  ordinairement  par  le  contact 
d'une  main  infectée  que  la  fièvre  puerpérale  se  propage. 
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Ici,  à  la  Clinique,  quand  par  hasard  nous  avons  une  femme 
atteinte  de  lièvre  puerpérale,  nousTisolons  du  mieux  que  nous 
pouvons  dans  une  chambre  séparée  de  nos  salles,  et  c'est  par 
elle  que  nous  terminons  notre  visite  d'hôpital.  De  plus,  le 
personnel  chargé  de  lui  donner  des  soins  spéciaux,  tels 
que  toilettes  vulvaires  ou  injections,  est  mis  en  quarantaine  et 
ne  fait  pas  d'accouchements  (voyez  p.  359). 

Voilà  comment  il  faut  agir.  C'est  un  cas  de  conscience, 
car  les  femmes  qui  vous  appellent  pour  les  accoucher 
remettent,  pour  ainsi  dire,  leur  vie  entre  vos  mains. 
D'ailleurs,  on  sait  dans  le  public  que  certains  accidents  puer- 
péraux graves  sont  dus  quelquefois  au  transport  de  la  maladie 
par  le  médecin  ou  la  sage-femme.  Prenez  donc  garde,  car 
A^ous  pourriez  être  poursuivi  judiciairement  par  la  famille 
d'une  accouchée  morte  d'infection  puerpérale  imputable  à  votre 
faute,  et  plusieurs  tribunaux,  dans  des  cas  de  ce  genre,  n'ont 
pas  hésité  à  condamner  le  médecin. 

Supposons  maintenant  qu'un  médecin  dont  les  mains  sont 
probablement  infectées,  soit  mandé  d'urgence  auprès  d'une 
femme  atteinte,  par  exemple,  d'une  liémorrhagie  grave  néces- 
sitant une  intervention  immédiate,  ou  menacée  de  perdre 
son  enfant  par  procidence  du  cordon  ombilical,  si  l'accouche- 
ment n'est  pas  promptement  terminé.  En  pareil  cas,  le  mieux 
serait  de  se  faire  remplacer  par  un  confrère  ou  par  une  sage- 
femme.  Mais  que  faire,  s'il  n'y  a  dans  le  voisinage  ni  médecin, 
ni  sage-femme  auxquels  on  puisse  avoir  recours,  ainsi  que 
cela  peut  arriver,  surtout  à  la  campagne  ?  La  vie  de  la  femme 
ou  celle  de  l'enfant  est  en  danger  imminent  ;  ici,  il  y  a  donc 
un  cas  de  force  majeure,  et  vous  seriez,  je  crois,  autorisés  à 
intervenir,  après  avoir  toutefois  pris  les  précautions  antisep- 
tiques nécessaires  pour  la  désinfection  aussi  complète  que 
possible  de  vos  mains. 

Voici  encore  une  autre  situation  fort  embarrassante  pour 
le  médecin  c[ui  fait  habituellement  des  accouchements  :  sup- 
posons qu'il  soit  appelé  en  consultation  par  un  de  ses  con- 
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frères,  près  d'une  accouchée  atteinte  de  fièvre  puerpérale, 
comment  devra-t-il  se  conduire  ?  Je  crois  qu'il  ne  saurait  être 
blâmé  de  refuser  de  se  rendre  auprès  de  la  malade,  sous  peine 
d'être  obligé,  lui  aussi,  d'interrompre  ses  accouchements, 
ainsi  que  je  viens  de  le  dire.  Mais  c'est  là  une  question  fort 
délicate  de  déontologie  médicale,  et  si  l'accoucheur  croit  qu'il 
est  de  son  devoir  de  se  rendre  à  la  consultation  demandée  par 
un  confrère,  au  moins  devra-t-il  éviter  de  faire  un  examen  qui 
contaminerait  ses  mains,  et  dès  que  sa  visite  sera  terminée, 
il  se  hâtera  de  procéder  minutieusement  à  la  désinfection  de 
ses  vêtements  et  de  sa  personne. 

J'arrive  maintenant  aux  soins  antiseptiques  proprement 
dits  qui  concernent  la  femme,  et  qui,  vous  le  savez,  diffèrent 
suivant  qu'il  s'agit  de  la  grossesse,  de  l'accouchement  ou 
des  suites  de  couches.  A  ce  point  de  vue,  vous  n'aurez  pas 
en  clientèle  toutes  les  facilités  que  vous  trouvez  à  l'hôpital,  et 
il  vous  faudra  y  suppléer  par  votre  initiative  personnelle. 

Vous  recommanderez  tout  d'abord  à  vos  clientes  de  faire 
quotidiennement  des  injections  antiseptiques  pendant  le  der- 
nier mois  de  la  grossesse  (voyez  p.  365  à  376).  Pour  être  mieux 
écouté,  vous  leur  direz  qu'il  y  va  non  seulement  de  leur 
intérêt,  mais  de  celui  de  leur  enfant,  auquel  presque  toujours 
on  évite  ainsi  la  possibilité  d'une  ophtalmie  purulente. 

Le  moment  de  l'accouchement  arrivé,  vous  vous  compor- 
terez en  clientèle  comme  à  l'hôpital.  Tout  d'abord  vous  vous 
laverez  les  mains  dans  un  liquide  antiseptique,  de  préférence 
dans  une  solution  de  sublimé.  Il  est  nécessaire  aussi  que  tous 
vos  instruments  soient  aseptiques  ;  mais  vous  n'aurez  pas  à 
votre  disposition  d'étuve  pour  les  stériliser.  Vous  recourrez 
alors  aux  autres  moyens  de  désinfection  que  je  vous  ai  signa- 
lés :  c'est  d'abord  l'ébullition  dans  l'eau  ordinaire  additionnée 
de  sel  marin,  de  carbonate  de  soude,  ou  encore  d'acide  phé- 
nique  ;  mais  il  est  tout  aussi  bon  et  plus  commode  de  flamber 
vos  instruments  :  vous  les  passez  donc  dans  la  flamme  de 
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Talcool  ou  de  Teau-de-vie,  et  vous  les  exposez  à  cette  flamme 
dans  toutes  leurs  parties,  assez  longtemps  pour  brûler  tous 
les  germes  (voyez  p.  533).  Gela  fait,  vous  les  maintenez  dans 
un  bain  d'eau  phéniquée.  Si  vous  n'avez  pas  d'acide  phénique, 
servez-vous  du  moins  d'eau  bouillie. 

Vous  ferez  procéder  à  une  toilette  vulvaire  avec  du  savon  et 
une  solution  de  sublimé,  en  recommandant  bien  d'employer 
pour  cela  du  coton  hydrophile  ou  un  morceau  de  linge  bien 
lessivé;  mais  vous  proscrirez  absolument  les  éponges,  car  il 
est  impossible  de  les  tenir  propres  (voyez  p.  88). 

Pour  les  injections  vaginales,  a'Ous  préférerez  les  canules 
en  verre  (voyez  p.  96),  que  vous  ferez  stériliser  par  l'ébulli- 
tion;  mais  vous  n'aurez  pas  toujours  des  récipients  en  verre 
ou  en  tôle  émaillée,  comme  à  Fhôpital.  Par  quoi  les  rempla- 
cerez-vous  ?  Par  l'irrigateur  ?  Gardez-vous  en  bien  ;  j'aimerais 
mieux  que  vous  renonciez  aux  injections  plutôt  que  de  vous 
en  servir.  G'est  que  l'irrigateur  est  un  instrument  compliqué, 
qui  se  détériore  rapidement,  et  qu'il  est  surtout  très  difficile 
de  maintenir  propre.  On  y  met,  en  effet,  toutes  sortes  de  subs- 
tances, grasses  ou  autres,  qui  entrent  dans  la  composition  des 
lavements;  d'ailleurs,  il  contient  des  pistons  en  cuir,  des 
ressorts,  des  crémaillères,  dont  la  propreté  ne  peut  être 
qu'approximative.  En  admettant  même  qu'il  répondit  aux 
exigences  de  l'asepsie,  il  n'en  faudrait  pas  moins  le  proscrire, 
•car  le  liquide  qui  sort  de  Firrigateur  est  projeté  aA'ec  une 
force  qui  serait  dangereuse  pour  les  injections  intra-utérines. 

Pourtant  je  vous  permettrais  à  la  rigueur  de  vous  on  servir 
faute  de  mieux,  mais  voici  comment  :  vous  le  démonterez 
de  manière  à  en  retirer  tout  le  mécanisme  intérieur,  et  vous 
en  ferez  ainsi  un  simple  réservoir  métallique.  L'irrigateur  est 
alors  transformé  en  un  simple  pot  qu'on  peut  nettoyer  facile- 
ment, et  qui  remplacera  les  injecteurs  spéciaux.  G'est  cepen- 
dant à  ceux-ci  que  vous  donnerez  la  préférence  si  vous  pouvez 
vous  les  procurer  (voyez  p.  92). 

Mais  tout  cela  ne  se  trouve  pas  toujours  dans  un  village  ou 
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un  hameau,  et  je  pense  qu'un  médecin  de  campagne  ferait  bien 
d'avoir  en  permanence  dans  le  coffre  de  sa  voiture,  une  petite 
boîte  contenant  des  paquets  de  sublimé,  une  canule  en  verre 
et  un  tuyau  de  caoutchouc  ayant  environ  un  mètre  de  longueur. 
Avec  ces  différents  objets,  il  pourra  improviser  partout  un 
excellent  appareil  à  injections,  de  la  manière  suivante  :  la 
canule  est  adaptée  à  l'un  des  bouts  du  tuyau  de  caoutchouc; 
l'autre  bout  de  ce  tuyau  et  l'extrémité  de  la  canule  sont  ensuite 
tenus  au  même  niveau,  tandis  que  le  milieu  du  tuyau  tombe 
par  son  propre  poids  en  décrivant  une  anse.  Les  disposi- 
tions précédentes  étant  prises,  on  verse  de  l'eaLi  dans  le  bout 
du  tuyau,  et  Fappareil  est  bientôt  rempli.  A  ce  moment,  on 
comprime  le  caoutchouc  à  ses  deux  extrémités,  pour  empêcher 
l'eau  d'en  sortir,  et  l'on  renverse  rapidement  le  bout  libre  du 
tuyau  dans  un  vase  préalablement  préparé,  et  rempli  du 
liquide  à  injection;  en  même  temps  on  abaisse  la  canule,  de- 
telle  sorte  qu'elle  soit  plus  basse  que  ce  vase.  L'appareil  fonc- 
tionne alors  comme  un  siphon,  et  il  ne  reste  plus  qu'à  intro- 
duire la  canule  dans  le  vagin. 

Si  le  tuyau  de  caoutchouc  était  très  flexible,  il  pourrait  s'apla- 
tir sur  le  bord  du  vase  dont  je  viens  de  parler,  et  l'écoulement 
du  liquide  s'arrêterait;  on  y  veillera  donc.  On  pourrait  encore 
y  pourvoir  d'avance,  en  attachant  cette  partie  trop  flexible  du 
tuyau  de  caoutchouc  sur  un  fer  à  cheval,  qu'on  trouve  chez  tous 
les  cultivateurs  ou  forgerons,  et  qu'on  mettrait  à  califourchon 
sur  le  bord  du  vase  à  injection.  Ce  fer  à  cheval,  en  mainte- 
nant le  tuyau  de  caoutchouc,  l'empêcherait  de  s'aplatir. 

Le  lit  sera  préparé  comme  je  vous  l'ai  dit  (Aboyez  p.  81  et 
406)  ;  les  draps  et  les  alèzes  seront  d'une  propreté  irrépro- 
chable, et  souvent  changés  pendant  les  suites  de  couches, 
ainsi  que  le  linge  de  corps. 

Pendant  raccouchement ,  les  précautions  antiseptiques 
seront  en  clientèle  les  mêmes  qu'à  l'hôpital  (voyez  p.  379  et 
suiv.).  Il  n'en  sera  pas  différemment  pendant  les  suites  de 
couches  normales  (voyez  p.  383  et  suiv.).  Toutes  les  toilettes 
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vulvaires  seront  faites  au  sublimé,  tandis  que  pour  les  injec- 
tions vaginales,  on  emploiera  tantôt  le  sublimé,  tantôt  le  per- 
manganate de  potasse  (voyez  p.  591). 

N'employez  jamais  d'éponge,  je  le  redis  encore  une  fois, 
pour  faire  les  toilettes  ;  servez-vous  de  coton  hydrophile, 
d'un  morceau  de  linge  bien  lessivé,  ou  d'étoupe  qu'on  aura 
fait  bouillir  pendant  une  demi-heure  pour  la  stériliser. 

Après  les  injections,  exigez  qu'on  fasse  bouillir  la  canule  et 
le  tube  de  caoutchouc. 

Si  vous  devez  faire  une  injection  intra-utérine,  vous  pour- 
rez choisir  parmi  toutes  les  sondes  que  je  vous  ai  décrites; 
mais,  si  vous  m'en  croyez,  vous  vous  servirez  de  la  grande 
sonde  plate  que  j'ai  fait  construire  et  que  nous  employons 
ici  (voyez  p.  625);  en  elîet,  comme  elle  est  en  verre,  elle  est 
facile  à  stériliser  par  l'ébullition,  ou  par  Timmersion  dans  de 
l'eau  acidulée  par  l'acide  nitrique,  et  grâce  à  sa  transparence 
on  peut  s'assurer,  au  moment  de  commencer  l'injection,  qu'elle 
ne  contient  pas  de  bulles  d'air  (voyez  p.  627).  Quant  au  liquide 
antiseptique  des  injections  intra-utérines,  vous'n 'oublierez  pas, 
je  l'espère,  que  j'emploie  ici  l'iode  ou  le  permanganate  de 
potasse,  et  que  mes  préférences  sont  pour  l'iode,  parce  que  tout 
en  étant  inofîensif,  il  est  très  actif  (voyez  p.  683). 

Il  me  parait  inutile  d'ajouter  quoi  que  ce  soit  à  ce  que  j'ai 
dit,  dans  mes  leçons  précédentes,  sur  la  prophylaxie  des  abcès 
du  sein  (voyez  p.  735),  et  l'antisepsie  relative  à  l'enfant 
nouveau-né  (voyez  p.  748  et  suiv.). 

En  résumé,  vous  n'oublierez  pas,  avant  tout,  que  sans  une 
propreté  parfaite  l'antisepsie  est  illusoire.  Vous  vous  efforcerez 
donc  d'imposer  à  toute  votre  clientèle  une  propreté  irrépro- 
chable, et  il  vous  sera  alors  facile  de  faire  de  la  bonne  antisepsie, 
même  si  votre  outillage  est  incomplet. 

Pour  résumer  ce  qui  a  trait  à  l'antisepsie,  je  dirai  :  mieux 
vaut  une  antisepsie  bien  faite  avec  un  antiseptique  de  médiocre 
valeur,  qu'une  antisepsie  imparfaite  avec  un  bon  antiseptique. 
Propreté  aseptique  d'abord,  antisepsie  ensuite. 
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II.  —  De  l'antisepsie  dans  la  clientèle  des  sages-femmes 

Je  viens  d'exposer  longuement  tout  ce  qui  est  relatif  à  Fanti- 
sepsie  obstétricale  dans  la  clientèle  des  médecins,  et  mon 
sujet  parait  épuisé.  Cependant,  il  me  reste  encore  à  vous 
parler  de  Tantisepsie  par  les  sages-femmes,  car  elles  font 
un  très  grand  nombre  d'accouchements,  et  en  votre  qualité  de 
médecins  vous  aurez  souvent  à  les  conseiller  ou  à  les  g-uider. 
Mais,  comme  il  ne  peut  y  avoir  deux  manières  de  pratiquer 
Fantisepsie,  Tune  pour  les  médecins,  l'autre  pour  les  sages- 
femmes,  je  serai  très  bref,  afin  de  ne  pas  revenir  inutilement 
sur  ce  que  j'ai  déjcà  dit  (voyez  p.  787  à  803). 

Au  point  de  vue  où  je  me  place  aujourd'hui,  les  statistiques, 
relatives  à  la  mortalité  des  femmes  en  couches  sont  éloquentes 
et  constituent  une  source  précieuse  d'enseignement.  Elles 
établissent,  en  effet,  qu'autrefois,  quand  on  ne  savait  pas  se 
mettre  en  garde  contre  les  dangers  de  la  contagion,  la  mor- 
talité des  parturientes,  par  fièvre  puerpérale,  était  surtout 
considérable  dans  les  maternités,  moindre  dans  la  ville,  grâce 
à  Téloignement  et  à  l'isolement  relatifs  des  femmes,  relati- 
vement plus  faible  dans  les  campagnes,  tandis  que  la  pro- 
portion est  actuellement  renversée  (voyez  p.  792).  Or,  dans 
la  clientèle  des  Ailles  et  de  la  campagne,  les  accouchements 
sont  faits  en  très  grand  nombre  par  les  sages-femmes,  qui 
trop  souvent  sont  routinières,  et  là  on  a  le  malheur  d'observer 
encore  des  épidémies  puerpérales.  Dans  les  petites  localités,  il 
est  aisé  de  suivre  pas  à  pas  l'évolution  du  mal,  et  celui-ci  ne 
sévit  parfois  que  dans  la  clientèle  d'une  sage-femme,  qui 
marque  partout  son  passage. 

En  1858,  Paul  Dubois,  dans  un  remarquable  discours  à 
l'Académie  de  médecine,  a  cité  un  grand  nombre  d'épidémies 
de  fièvre  puerpérale  développées,  en  divers  pays,  dans  la  clien- 
tèle d'une  même  personne,  médecin  ou  sage-femme.  M.Budin, 
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dans  un  excellent  rapport  lu  à  l'Académie  de  médecine  en 
1890,  a  cité  plusieurs  faits  analogues,  et  vous  en  trouverez 
encore  d'autres  qui  ont  été  communiqués  à  la  Société  de  méde- 
cine pratique  par  le  D'"  Yandernal3eele  (1).  Je  pourrais,  moi- 
même,  y  ajouter  un  assez  grand  nombre  d'exemples,  mais  je 
vous  en  signalerai  seulement  quatre,  qui  sont  tout  récents. 

1*^  Un  médecin  de  province,  que  je  rencontrai  fortuitement 
dans  un  compartiment  de  chemin  de  fer,  au  retour  des  vacances 
de  Pâques  de  Tannée  1890,  m'apprit  que,  dans.la  circonscrip- 
tion de  sa  clientèle,  sept  femmes  venaient  de  succomber  à  la 
iîèvre  puerpérale  ;  or  toutes  avaient  été  accouchées  par  la 
même  sage-femme,  et  Tépidémie  cessa  quand,  sur  les  repré- 
sentations sévères  qui  lui  furent  faites,  cette  sage-femme  sut 
enfin  recourir  à  la  liqueur  de  Van  Swieten. 

2^  J'ai  reçu,  à  la  date  du  14  mai  1890,  la  lettre  suivante, 
qui  me  fut  adressée  par  un  médecin  de  Seine-et-Oise.  Je  vous 
en  donne  les  termes  exacts  :  «  J'ai  été  appelé  la  semaine  der- 
nière auprès  d'une  jeune  femme  accouchée  depuis  cinq  jours, 
qui  était  atteinte  de  septicémie  puerpérale  à  forme  grave, 
généralisée.  Elle  succomba  lors  de  ma  deuxième  visite,  malgré 
les  injections  utérines  et  tous  les  soins  que  réclamait  son  état. 
En  interrogeant  la  sage-femme,  que  je  trouvai  auprès  de  la 
malade,  j'appris  qu'elle  avait  accouché  cette  jeune  femme  qua- 
rante-huit heures  après  la  mort  d'une  autre  femme,  qu'elle 
avait  également  assistée,  et  qui  était  morte  de  septicémie 
quatre  jours  après  l'accouchement.  La  sage-femme  avoua 
qu'après  la  mort  de  la  première  accouchée,  elle  ne  s'était  pas 
désinfectée,  et  n'avait  pas  changé  de  vêtements.  Je  me  suis 
donc  permis,  en  présence  de  ce  commencement  d'épidémie  de 
fièvre  puerpérale,  de  faire  des  reproches  à  la  sage-femme,  de 
lui  dire  de  se  désinfecter,  elle  et  ses  vêtements,  de  s'abstenir 

(1)  Vandernabeele.  Transmission  de  la  fièvre  puerpérale  par  les  sages- 
femmes.  De  la  possibilité  d'exclure  temporairement  de  la  pratique  obstétricale 
les  sages-femmes  ayant  transmis  l'infection.  Journal  de  médcctnc  de  Paris, 
1890,  p.  210. 
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(le  faire,  pendant  quelque  temps,  des  accouchements.  Or  cette 
sage-femme,  à  qui  je  croyais  avoir  rendu  un  service,  prétend 
être  lésée  dans  ses  intérêts  et  menace  de  me  poursuivre, 
etc..  »  Si  pareille  poursuite  avait  eu  lieu,  elle  aurait  infailli- 
blement abouti  à  la  condamnation,  non  pas  du  médecin,  mais 
de  la  sage-femme. 

3*^  Au  mois  de  mars  1890,  le  tribunal  correctionnel  de 
Lorient  a  condamné  à  sixmois  d'emprisonnement  et  à  50  francs 
d'amende  une  sage-femme  coupable  de  négligence,  impru- 
dence et  inattention,  ces  fautes  avant  occasionné  la  mort  de 
quatre  femmes  par  septicémie  puerpérale  (i). 

4°  En  1892,  ^1.  Maygrier  m'a  communiqué  les  faits  suivants  : 
Quelques  semaines  auparavant,  trois  femmes  enceintes,  bien 
portantes  et  arrivées  au  terme  de  leur  grossesse,  entrèrent 
presque  en  même  temps  chez  une  sage-femme  de  Paris,  et  y 
accouchèrent  normalement  ;  toutes  trois  cependant  succom- 
bèrent en  quelques  jours  à  la  fièvre  puerpérale.  Pendant  leur 
maladie,  une  quatrième  victime  se  présenta  chez  la  même  sage- 
femme  ;  celle-ci  l'examina  sans  avoir  pris  aucune  précaution 
antiseptique,  et  l'envoya  ensuite  chez  une  autre  sage-femme, 
où  la  malheureuse  mourut  bientôt,  emportée  aussi  par  l'infec- 
tion puerpérale  (2). 

Comment  mettre  fin  à  un  état  de  choses  aussi  déplorable  ?  La 
question  a  été  agitée  dans  divers  pays,  et  dans  plusieurs 
d'entre  eux  les  sages-femmes  ont  été  placées  sous  la  surveil- 
lance de  médecins  désig-nés  pour  cet  office,  et  astreintes  à  la 
pratique  de  l'antisepsie,  sous  peine  d'être  suspendues  clans 
l'exercice  de  leur  profession,  ou  condamnées  à  des  amendes  ou 
à  de  la  prison. 

En  1882,  la  Société  médicale  du  district  de  Stralsund 
(Poméranie)  envoya  aux  sages-femmes  de  ce  district  des 

(1)  Semaine  médicale,  1890,  Annexes,  p.  LXII. 

(2)  Tarnier.  Aymales  de  la  Société  obstétricale  de  France;  séance  du 
21  avril  18î»2,p.  13. 
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instructions  ayant  pour  but  de  les  contraindre  à  remploi  de 
Fantisepsie  comme  prophylaxie  de  la  fièvre  puerpérale  (1). 

A  Paris,  depuis  le  l'^'' novembre  1882,  l'Assistance  publique 
fournit  de  l'acide  phénique  et  du  sublimé  aux  sages-femmes 
agréées,  chez  lesquelles  elle  envoie  les  femmes  en  travail, 
lorsqu'il  n'y  a  plus  de  lits  vacants  dans  les  services  hospitaliers 
d'accouchements. 

En  Saxe,  l'antisepsie  est  obligatoire  pour  les  sages-femmes, 
depuis  le  25  mars  1885  (2). 

Un  règlement  analogue  est  en  vigueur  dans  le  Luxem- 
bourg depuis  le  29  novembre  1886  (3). 

Le  ministère  des  affaires  médicales,  en  Prusse,  a  publié 
•en  1888,  sur  le  même  sujet,  une  instruction  détaillée  à  laquelle 
les  sages-femmes  sont  obligées  de  se  conformer  (4). 

M.  le  ministre  de  l'intérieur  a  donc  été  bien  inspiré,  quand 
il  a  demandé,  en  1889,  à  l'Académie  de  médecine  de  Paris, 
son  avis  sur  l'opportunité  d'autoriser  les  sages -femmes  à 
prescrire  les  antiseptiques. 

La  question  ainsi  posée  était,  pour  ainsi  dire,  résolue 
d'avance  ;  d'ailleurs,  les  magistrats  semblent  vouloir  entrer, 
je  vous  l'ai  dit  il  y  a  quelques  instants,  dans  une  voie 
nouvelle,  puisqu'ils  poursuivent  et  condamnent  les  sages- 
femmes  qui  n'ont  pas  observé  les  précautions  antiseptiques. 
Il  serait  donc  souverainement  injuste  de  reprocher  aux  sages- 
femmes  leurs  désastres,  si  on  leur  refusait  les  movens  de  les 
conjurer. 

Au  point  de  vue  de  l'antisepsie,  les  sages-femmes  doivent, 
autant  que  possible,  se  conduire  comme  vous  le  feriez  vous- 
mêmes.  Elles  s'assureront  donc  que  la  chambre  de  l'accou- 

(1)  Journal  d'accouchements  de  Liège,  1882,  p.  92. 

(2)  BuDix.  Bulletin  de  V Académie  de  médecine  de  Paris,  \  février  1890,  p.  153. 
(B)  Instructions  pour  les  sages-femmes  publiées  par  la  Commission  médicale 

delà  province  de  Luxembourg.  Journal  d'accouchements  de  Liège,  1889.  p.  159, 
169,1^1. 

(4)  Journal  d'accouchements  de  i2f'/7t%  1889,  p.  225. 
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chée  est  spacieuse,  saine,  facile  à  chauffer,  facile  à  ventiler. 
Elles  veilleront  à  ce  que  les  rideaux  des  lits  et  des  fenêtres, 
à  ce  que  les  tapis,  quand  il  y  en  a,  soient  supprimés  ou  réduits 
de  nombre,  ou  tout  au  moins  nettoyés.  J'ajoute  que  si  le  battage 
des  tentures  n'était  pas  fait  plusieurs  jours  avant  le  début 
de  l'accouchement,  ce  battage  serait  dangereux  au  dernier 
moment,  à  cause  des  poussières  qu'il  soulève  (voyez  p.  789). 

Le  sol  doit  être  balayé,  ou  mieux,  lavé;  enfin,  si  l'on  a  le 
choix,  la  parturiente  sera  mise  dans  une  chambre  un  peu 
distante  des  cabinets  d'aisance,  et  si  ce  voisinage  est  inévi- 
table, au  moins  faut-il  désinfecter  ces  cabinets  avec  de  l'acide 
phénique,  du  chlorure  de  chaux,  du  sulfate  de  cuivre,  etc., 
besogne  trop  souvent  négligée  dans  la  plupart  des  appar- 
tements (voyez  p.  790). 

S'il  y  a  quelque  foyer  de  putréfaction  à  proximité,  boîtes  à 
ordures,  boites  à  déchets,  comme  on  en  trouve  chez  les  bou- 
chers, par  exemple,  il  faut  évacuer  au  plus  vite  ces  matériaux 
de  corruption,  et  désinfecter  en  conséquence  (voyez  p.  791). 

Avant  tout,  les  maiiis^  les  ongles  et  les  avant-bras  des 
sages-femmes  seront  d'une  propreté  irréprochable.  11  faut 
donc  absolument  que  leurs  mains  soient  scrupuleusement 
lavées,  savonnées,  brossées  (la  brosse  mérite  la  place  d'hon- 
neur dans  la  trousse  obstétricale  des  sages-femmes),  puis 
frottées  à  Fesprit-de-vin  qui  dissout  bien  les  matières  grasses, 
et  enfin  baignées  dans  un  antiseptique  puissant.  Aucun  ne 
vaut  pour  cet  objet  les  solutions  de  sublimé  (p.  338  à  356). 

Les  vêtements  des  sages-femmes  seront  tenus  très  propres 
et  souvent  changés;  ils  doivent  être,  pendant  raccouchement, 
recouverts  par  un  grand  tablier  de  toile  qui  enveloppe  presque 
toute  la  robe  et  le  corsage,  et  par  des  manches  en  toile 
blanche,  faciles  à  laver  et  à  remplacer;  mieux  vaudrait  encore 
les  recouvrir  de  grandes  blouses  de  toile  (voyez  p.  338).  Les 
vêtements  ainsi  protégés  risquent  moins  d'être  souillés  par 
du  sang,  du  liquide  amniotique,  ou  des  mucosités,  et  les 
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accouchées  sont  mieux  défendues  contre  un  contact  qui  serait 
dangereux  pour  elles. 

Si  la  sage-femme  a  dû  soigner  une  femme  atteinte  d'ac- 
cidents puerpéraux  graves,  elle  doit  redoubler  de  précau- 
tions, tenir  plus  que  jamais  ses  mains  en  état  d'asepsie 
parfaite,  veiller  soigneusement  à  la  propreté  de  ses  cheveux 
et  même  les  laver  avec  la  liqueur  de  Van  Swieten,  se  faire  sur 
tout  le  corps  de  larges  et  nombreuses  ablutions,  ou  recourir 
aux  grands  bains  avec  le  sublimé  (15  grammes  de  sublimé 
pour  un  bain).  Quant  aux  vêtements,  s'ils  ne  sont  pas  brûlés, 
ils  devront  être  mis  de  côté,  étuvés  ou  lavés.  Indépendamment 
de  tous  ces  moyens  de  désinfection,  il  est  nécessaire  que  la 
sage-femme  s'abstienne  pendant  quelques  jours  de  faire  des 
accouchements  et  de  voir  des  accouchées  (voyez  p.  798). 

Mais  il  faut  encore  que  les  sages-femmes  sachent  bien  que  le 
pus,  d'où  qu'il  vienne,  s'il  en  reste  quelques  globules  attachés 
à  leur  doigts,  alors  même  que  ces  globules  seraient  invisibles, 
peut  être  une  cause  de  fièvre  puerpérale.  Un  furoncle,  un 
bouton  ou  une  écorchure  en  suppuration,  surtout  s'ils  siègent 
à  la  main,  constituent  une  source  de  dangers  ;  il  en  est  de 
même,  à  plus  forte  raison,  pour  une  tourniole  ou  un  panaris. 
Les  sages-femmes  doivent  donc  veiller  avec  la  plus  grande 
attention  à  l'intégrité  de  leurs  mains,  et  cesser  de  faire  des 
accouchements,  toutes  les  fois  qu'elles  y  constatent  de  la 
suppuration,  si  petite  qu'elle  soit.  J'ajouterai  encore  que  chez 
elles  une  leucorrhée  vaginale  peut  être  une  cause  d'infection 
pour  leurs  clientes  ;  je  crois  du  moins  avoir  vu  un  exemple  de 
cette  contamination,  et  je  n'ai  pas  besoin  de  dire  à  quelles 
précautions  une  sage-femme  devrait  s'astreindre enpareil cas. 

Les  instruments  usités  dans  la  pratique  des  sages-femmes 
sont  peu  nombreux  :  un  injecteur.  une  canule  à  injection, 
une  sonde  pour  le  cathétérisme  vésical,  des  ciseaux  pour 
couper  le  cordon  ombilical,  du  fil  à  Irgature,  des  vaccino- 
styles. 
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L'injecteur  le  plus  simple  est  le  meilleur  :  c'est  pourquoi,  à 
défaut  (l  iin  injeeteur  en  verre  ou  en  tôle  émaillée,  je  recom- 
mande lin  vase  quelconque  en  verre  ou  en  faïence,  et  un  tube 
en  caoutchouc  faisant  siphon  (voyez  p.  802).  L'injecteur, 
quel  qu'il  soit .  sera  tenu  très  proprement ,  bien  (|u'il 
n'entre  avec  raccouchée  qu'en  rapport  médiat.  Quant  au  tube 
de  caoutehniic.  il  sera  nécessaire  de  le  faire  bouillir  chaque 
fois  qu'il  aura  servi. 

Il  faut  à  chaque  accouchée  une  canule  qui  lui  soit  person- 
nelle, et  ne  serv^qu'à  elle.  La  meilleure  est  la  canule  en  verre, 
([u'tin  laissera  tremper  en  permanence  dans  un  bain  de 
sublimé  ou  d'acide  nitrique  étendu. 

Les  sondes  pour  le  cathétérisme  vésical  seront  de  préfé- 
rence en  caoutchouc,  ou  en  gomme  élastique,  pendant  la 
grossesse  et  l'accouchement  :  en  A'erre.  pendant  les  suites  de 
couches.  Elles  ne  doivent  jamais  être  employées  sans  qu'on 
les  ait  fait  préalablement  bouillir.  Si  les  sondes  sont  en  métal, 
on  ne  doit  s'en  servir  qu'après  les  avoir  tlambées  à  l'alcool. 
On  peut  encore  les  laisser  baigner  dans  une  solution  forte 
d'acide  phénique  à  5  p.  100. 

Les  ciseaux  destinés  à  couper  le  cordon  ombilical  seront 
passés  à  la  llamme  de  l'alcool,  afin  de  bien  les  aseptiser.  Le 
lil  à  ligature  destiné  au  cordon  ombilical,  aura  été  aseptisé 
par  l  ebullition,  et  sera  conservé  dans  une  solution  de  sublimé. 

Des  vaccino-styles  feront  partie  de  la  trousse  de  la  sage- 
femme,  et  un  vaccino-stvle  ne  devra  servir  qu'à  un  seul 
enfant  voyez  p.  785  ;  après  quoi,  il  sera  jeté  au  feu. 

Le  cordon  ombilical,  lié  et  sectionné,  sera  bien  nettové, 
puis  emmailloté  dans  un  petit  paquet  d'étoupe  ou  d'ouate  pré- 
parée antiseptiqueinent  avec  le  sublimé  (voyez  p.  750). 

Le  lavao'e  des  veux  des  nouveau-nés  est  aussi  d'une  très 
grande  importaace.  Je  ne  pense  pourtant  pas  qu'il  faille 
enjoindre  aux  sages-femmes  de  toujours  faire  aux  nouveau- 
nés  des  instillations  oculaires  au  nitrate  d'argent,  à  cause 
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des  abus  auxquels  cette  pratique  pourrait  donuer  lieu.  Mais  il 
est  nécessaire  qu'immédiatement  après  l'accouchement,  et 
avant  tout  autre  soin,  les  yeux  des  enfants  soient  lavés  avec 
de  Feau  tiède  préalablement  bouillie,  ou  de  Teau  boriquée, 
et  il  est  bon  qu'ensuite  on  fasse  tomber  deux  ou  trois  gouttes 
de  jus  de  citron  entre  les  paupières,  ou  qu'on  y  projette  de  la 
poudre  d'iodoforme  (voyez  p.  779). 

J'arrive  maintenant  aux  soins  à  donner  à  la  femme  pendant 
la  grossesse,  l'accouchement  et  les  suites  de  couches. 

Tout  d'abord,  les  sages-femmes  ne  devront  jamais  prati- 
quer le  toucher  vaginal  sans  avoir  au  préalable  pris  deux 
précautions  indispensables,  c'est-à-dire  avoir  aseptisé  la 
vulve  de  leur  cliente  et,  en  second  lieu,  s'être  lavé,  savonné 
et  brossé  les  mains,  surtout  autour  des  ongles,  dans  une 
solution  de  sublimé.  Elles  lubrifieront  ensuite  leurs  doigts 
avec  de  la  vaseline  additionnée  de  sublimé  à  1  p.  1000. 

Dans  les  jours  qui  précèdent  l'accouchement,  les  femmes 
feront,  chaque  jour,  au  moins  deux  injections  vaginales  antisep- 
tiques, surtout  quand  il  existe  de  la  vaginite.  —  Au  début  du 
travail  de  l'accouchement,  la  région  génitale  externe  et  les 
régions  voisines  seront  minutieusement  savonnées  et  lavées 
antiseptiquement. — Pendant  l'accouchement,  les  sages-femmes 
feront  elles-mêmes  à  leurs  clientes  des  injections  vaginales 
profondes,  qu'elles  répéteront  toutes  les  quatre  ou  toutes  les 
six  heures.  Ces  injections  ont  pour  double  but  de  sauvegarder 
la  santé  de  la  mère  et  de  prévenir  l'ophtalmie  purulente  chez 
l'enfant.  Enfin,  pendant  toute  la  période  puerpérale,  il  est 
nécessaire  de  faire  quotidiennement  plusieurs  toilettes  géni- 
tales et,  du  moins  à  mon  avis,  deux  injections  vaginales  avec 
un  litre  de  solution  antiseptique  ;  certaines  indications  sur 
lesquelles  je  n'ai  pas  à  revenir  en  ce  moment  (voyez  p.  507, 
600,  604),  doivent  même  faire  augmenter  le  nombre  et  l'abon- 
dance des  injections. 

Mais  avec  quel  liquide  faudra-t-il  pratiquer  ces  injections  ? 
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C'est,  à  vrai  dire,  sur  ce  point  précis  que  portait  la  question 
posée  par  le  ministre  de  l'intérieur  à  l'Académie  de  médecine. 

Je  TOUS  ai  démontré, je  pense,  dans  plusieurs  de  mes  leçons 
précédentes  (voyez  p.  65  et  118),  que  l'eau  ordinaire  ou  même 
bouillie  est  insuffisante  pour  réaliser  l'asepsie,  à  plus  forte 
raison  l'antisepsie.  Il  faut  donc  ajouter  à  l'eau  un  agent  anti- 
septique. Quel  sera  celui-ci  ? 

Dans  la  discussion  qui  s'est  élevée  au  sein  de  l'Académie  à 
propos  du  rapport  de  M.  Budin,  ]M.  Charpentier  a  demandé 
qu'on  ne  précisât  point  la  nature  de  l'antiseptique  à  imposer 
aux  sages-femmes,  laissant  à  chacune  d'elles  le  soin  et  la 
responsabilité  de  choisir  d'après  les  circonstances. 

On  peut  objecter  à  cette  manière  de  voir,  que  les  sages- 
femmes,  un  peu  désorientées  par  le  grand  nombre  des  agents 
soumis  à  leur  appréciation,  sans  connaissances  théoriques 
suffisantes  pour  faire  un  choix  judicieux,  iraient  à  l'aventure 
d'un  antiseptique  à  l'autre,  se  décidant  en  fin  de  compte  pour 
l'antiseptique  dont  la  notoriété  serait  la  plus  bruyante,  sinon 
la  mieux  méritée.  Du  trouble  serait  jeté  dans  leur  esprit;  la 
dose  convenable  pour  chaque  antiseptique  serait  confondue 
par  elles  avec  une  autre  dose,  et  l'on  aurait  bientôt  à  déplorer 
les  effets  de  cette  confusion. 

L'Académie  a  d'ailleurs  décidé  qa'un  seul  antiseptique 
serait  mis  à  la  disposition  des  sages-femmes,  et  que  celui-ci 
serait  le  sublimé  corrosif  sous  une  certaine  formule  (voir  plus 
loin,  p.  816).  En  prenant  cette  décision,  l'Académie  a  certaine- 
ment fait  une  œuvre  utile  ;  mais  celle-ci  est-elle  à  Tabri  de 
toute  critique?  C'est  ce  que  nous  allons  examiner  ensemble. 

J'ai  dit  pourquoi  il  ne  faut  pas  donner  aux  sages-femmes 
l'autorisation  d'employer  tous  les  antiseptiques  ;  mais,  à  mon 
avis,  il  faudrait  mettre  à  leur  disposition  au  moins  deux  anti- 
septiques, et  de  préférence  ceux  qui  sont  efficaces^  bon 
marché^  faciles  à  manier  et  à  transporter^  d'une  dissolution 
rapide  s  enfin  inoffensifs  si  faire  se  peut.  Il  est  inutile,  je 
pense,  de  vous  expliquer  les  raisons  de  ces  desiderata;  je 
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vous  dirai  seulement  que,  relativement  à  la  facilité  du  trans- 
port, les  antiseptiques  en  paquets  de  petit  volume  sont  bien 
préférables  à  toutes  les  solutions,  qui  nécessitent  des  flacons 
ou  des  bouteilles. 

Précédemment,  je  vous  ai  longuement  exposé  les  avantages 
et  les  inconvénients  des  différents  antiseptiques  (voyez  p.  173 
à  334)  ;  ici,  je  n'aurai  donc  qu'à  vous  les  rappeler  brièvement. 

Ij'acicle  borique  et  le  naphtol  n'ont  qu'un  pouvoir  anti- 
septique médiocre,  et  ils  ne  répondent  en  aucune  manière  à  la 
condition  d'efficacité  requise. 

Yj'acide  phénique.  doyen  des  antiseptiques,  en  possession 
d'une  excellente  renommée  bien  méritée,  est  un  microbicide 
puissant  à  doses  élevées  ;  ses  mérites  incontestables  ont, 
d'ailleurs,  été  bien  mis  en  évidence  par  M.  Guéniot,  à  la 
tribune  de  l'Académie.  Je  vous  ai  dit  également  quel  était  le 
meilleur  mode  d'emploi  de  cet  agent  antiseptique  (voyez  p.  188). 
Malheureusement,  l'acide  phénique  présente  des  inconvé- 
nients nombreux,  sur  lesquels  j'ai  assez  insisté  (voyez  p.  181) 
pour  n'avoir  pas  à  y  revenir  ici.  Je  conclurai  donc  que 
l'acide  phénique  ne  doit  pas  être  employé  par  les  sages- 
femmes,  car  il  est  d'un  prix  de  revient  assez  élevé,  d'un 
transport  embarrassant,  à  cause  des  flacons  qui  doivent  le 
contenir  ;  enfin  il  est  toxique  pour  les  enfants  et  il  n'est  même 
pas  exempt  de  danger  pour  les  accouchées  chez  lesquelles  on 
a  vu  se  i^roduire  des  accidents  d'empoisonnement  inquiétants. 

Parmi  les  autres  substances  antiseptiques,  je  n'en  vois  plus 
que  trois  réunissant,  à  mon  sens,  les  qualités  indispensables, 
et  dont  les  titres  peuvent  être  mis  en  balance.  Ce  sont  :  le 
permanganate  de  potasse,  le  bichlorure  de  mercure  et  le 
sulfate  de  cuivre. 

Le  permanganate  de  potasse^  dont  j'use  de  longue  date, 
employé  à  la  dose  de  0.50  centigrammes  par  litre,  rend  de 
très  bons  services.  Il  peut  être  mis  en  paquets;  il  se  dissout 
rapidement  dans  l'eau  ;  il  n'est  pas  toxique.  La  clinique  m'a 
depuis  longtemps  convaincu  de  sa  grande  valeur  antiseptique 
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et  désinfectante.  Malheureusement  il  salit  abominablement  et 
les  linges  et  les  mains  ;  il  attaque  même  les  cuvettes  et  réci- 
pients de  faïence  ;  enfin  il  se  décompose  assez  rapidement  à 
l'air.  J'y  ai  recours  cependant  volontiers  à  l'hôpital,  mais  il  est 
difficile  de  l'imposer  aux  sages-femmes,  qui  ne  l'emploieraient 
pas  volontiers  en  clientèle  par  crainte  de  détériorer  les  linges 
et  les  vêtements,  et  à  cause  de  la  coloration  brune  que  le  per- 
manganate donne  aux  mains  des  personnes  qui  le  manient. 

Le  hichloriire  de  mercure  est  de  beaucoup  supérieur  ; 
il  est  facile  à  conserver  en  petits  paquets,  très  facile  à 
transporter  et  à  faire  dissoudre  avec  Faddition  d'un  peu  de 
sel  marin,  ou  de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  ou  encore  d'acide 
tartrique,  toutes  substances  à  très  bon  marché  ;  il  est  presque 
indispensable  pour  le  lavage  antiseptique  des  mains;  mais  est- 
il  inoffensif  ?  Hélas  !  non.  Je  vous  ai  dit  qu'on  relève  aujour- 
d'hui dix-sept  cas  mortels  d'intoxication  par  le  sublimé,  dont 
voici  la  répartition  :  quinze  cas  après  injections  intra-utérines; 
deux  cas  seulement  après  injections  vaginales.  Or,  c'est  par 
centaines  de  mille  que  se  comptent  les  nouvelles  accoLicliées 
soignées  par  le  sublimé  en  injections  vaginales.  On  peut  donc 
dire  que  le  danger  sera  relativement  petit  entre  les  mains  des 
sages-femmes,  qui  n'ont  pas  à  recourir,  de  leur  propre  initia- 
tive, aux  injections  intra-utérines.  D'autre  part,  il  s'agit  d'un 
antiseptique  qui  laisse  trop  loin  derrière  lui  tous  les  antisep- 
tiques proposés  à  sa  place,  pour  qu'on  puisse  en  priver  la 
clientèle  des  sages-femmes. 

Quant  au  sulfate  de  cuivre^  il  a  beaucoup  de  qualités.  Il 
se  trouve  partout;  il  n'est  pas  cher;  il  se  dissout  vite  et 
bien;  naturellement  coloré  et  possédant  une  saveur  amère 
insupportable,  il  met  à  l'abri  des  dangers  d'empoisonnement  ; 
il  s'oppose  avec  une  grande  efficacité  au  développement  des 
streptocoques.  La  solution  à  10  p.  1000  altère  les  mains  de 
ceux  qui  l'emploient,  et  irrite  les  parties  génitales  des  accou- 
chées ;  mais  à  la  dose  de  5  p.  1000,  ces  inconvénients  dispa- 
raissent, et  l'on  ne  peut  guère  lui  reprocher  que  la  production 
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d'une  sorte  de  tannage  rendant  rugueuses  les  parois  du  vagin, 
qui  se  prêtent  alors  mal  à  Tintroduction  du  doigt  et  de  la 
canule,  si  l'on  veut  pratiquer  une  injection  intra-utérine. 

De  telle  sorte  qu'.à  la  fin  de  ce  recensement,  si  l'on  élimine  le 
permanganate  de  potasse,  à  cause  de  son  pouvoir  colorant, 
nous  ne  conservons  plus  que  deux  antiseptiques,  le  bichlo- 
rure  de  mercure  et  le  sulfate  de  cuivre,  qui  certes  ne  sont  pas 
égaux  en  efficacité,  mais  qui  tous  deux  présentent  une  grosse 
somme  d'avantages. 

Le  sublimé  est  le  meilleur  antiseptique,  mais  il  est  toxique. 
Le  sulfate  de  cuivre,  employé  en  toilettes  vulvaires  et  en 
injections  vaginales,  n'est  à  redouter  ni  pour  les  femmes,  ni 
pour  leur  entourage.  Pourc[uoi  dès  lors  ne  pas  accorder  aux 
sages-femmes  Temploi  de  ces  deux  substances  ? 

L'Académie  n'en  a  pas  jugé  ainsi.  Elle  a  pensé,  et  je  par- 
tage cet  avis,  qu'il  ne  fallait  pas  priA^er  les  accoucheuses  de 
remploi  du  sublimé,  qu'on  considère  à  bon  droit  comme  le 
plus  puissant  des  antiseptiques,  et  qui  est  à  peu  près  indis- 
pensable pour  la  bonne  asepsie  des  mains;  mais,  elle  a  craint 
de  jeter  de  la  confusion  dans  l'esprit  des  sages-femmes,  si  elle 
leur  laissait  un  libre  choix  parmi  plusieurs  antiseptiques.  Elle 
leur  a  donc  accordé  l'autorisation  de  prescrire  le  sublimé,  à 
Texclusion  de  tout  autre  antiseptique. 

Sans  doute,  je  comprends  toute  la  valeur  des  considérations 
qui  ont  guidé  l'Académie  ;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  y 
a  des  contre-indications  formelles  à  l'emploi  du  sublimé.  Que 
fera  la  sage-femme  en  présence,  par  exemple,  d'une  de  ses 
clientes  profondément  anémiée,  soit  par  une  hémorrhagie,  soit 
par  révolution  de  quelque  affection  organique,  ou  chez  une 
albuminurique,  ou  encore  chez  une  femme  qui  présentera  déjà 
des  symptômes  d'intoxication  après  quelques  injections  de 
sublimé  ? 

Nous  savons  avec  quel  soin  il  faut,  dans  tous  ces  états, 
s'abstenir  rigoureusement  de  toute  injection  mercurielle. 
Comment  feront  les  sages-femmes,  moins  habiles  assurément 
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que  les  médecins  à  reconnaître  ces  divers  états  ?  Si  elles 
prolongent  les  injections  au  sublimé,  elles  exposeront  leurs 
malades  à  une  intoxication  ;  si  elles  cessent  purement  et  sim- 
plement les  injections,  leurs  malades  sont  exposées  à  mourir 
infectées. 

On  objecte  que,  dans  Tincertitude,  la  sage-femme  fera 
appeler  un  médecin  qui,  en  connaissance  de  cause  et  sous  sa 
responsabilité,  déterminera  la  conduite  à  tenir.  Le  médecin 
habite  souvent  bien  loin  du  hameau  où  on  rappelle,-et  ne  peut 
s'y  rendre  qu'après  vingt-quatre  ou  trente-six  heures  ;  sou- 
vent aussi  les  relations  professionnelles  sont  tendues  entre  le 
médecin  ef  la  sage-femme,  et  alors  celle-ci.  n'aimant  guère  en 
référer  au  médecin,  ne  s'y  résoudra  qu'en  cas  d'absolue  néces- 
sité, et  parfois  ce  sera  trop  tard. 

Si  encore  la  sage-femme  est  appelée  dans  une  famille  oppo- 
sée, de  parti  pris,  aux  sels  de  mercure,  que  fera-t-elle  ? 
Vous  n'ignorez  pas  d'ailleurs  qu'un  certain  nombre  de  mé- 
decins, trop  timorés  peut-être,  sont  hostiles  à  l'emploi  du 
sublimé  comme  antiseptique.  Comment  fera  la  sage-femme, 
et  «à  quelles  critiques  ne  sera-t-elle  pas  exposée,  si  les  méde- 
cins de  sa  localité  partagent  cette  manière  de  voir  ? 

Pour  toutes  ces  raisons,  je  crois  qu'il  serait  bon  que  les 
sages-femmes  fussent  autorisées  à  prescrire  soit  le  sublimé, 
soit  le  sulfate  de  cuivre. 

Examinons  maintenant,  pour  le  sublimé,  la  formule  recom- 
mandée par  l'Académie,  et  que  les  pharmaciens,  par  décret  en 
date  du  9  juillet  1890,  sont  autorisés  à  délivrer  aux  sages-fem- 
mes (1).  Vous  savez  quelle  est  cette  formule  :  sublimé,  0  gr.  25  ; 
acide  tartrique,  1  gr.  ;  solution  alcoolique  de  carmin  d'indigo 
à  5  p.  100,  1  goutte)  à  dissoudre  dans  un  litre  d'eau). 

Est-il  utile  de  porter  la  dose  de  sublimé  à  0  gr.  25  quand 
on  agit  aussi  efficacement  avec  0,20  centigrammes,  ainsi  que 
me  la  démontré  la  pratique,  sur  des  milliers  de  cas,  soit  à  la 

(1)  Bulletin  de  V Académie  de  médecine  (séance  du  5  mai  1891).  p.  690. 
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Maternité,  soit  à  la  Clinique,  et  que  me  Font  encore  récem- 
ment prouvé  les  expériences  de  laboratoire  c[ue  nous  avons 
publiées.  M.  A'ignal  et  moi  voyez  p.  211  .  Les  solutions  au 
titre  de  0.20  centigrammes  m'ont  sutll  alors  que  je  dissolvais 
le  bichlorure  avec  de  Talcool  ou  du  clilorhvdrate  d'ammonia- 
que.  Or,  comme  l'acide  tartrique.  employé  comme  dissolvant, 
renforce  encore  la  toxicité  du  sublimé  en  s'opposant  à  la  forma- 
tion des  albuminates  de  mercure,  il  n'y  a  aucune  raison  pour 
porter  la  dose  de  0,20  à  0,25  centigrammes.  Mieux  eût  valu, 
selon  moi,  s'en  tenir  à  la  dose  de  0,20  centigrammes,  qui  avait 
fait  ses  preuves.  Je  l'ai  dit  et  répété  à  la  Commission  de  l'Aca- 
démie, dont  je  faisais  partie,  mais  ma  manière  de  voir  n'a  pas 
été  acceptée,  et  il  n'en  a  même  pas  été  fait  mention  dans  le 
rapport  présenté  à  l'Académie. 

En  résumé,  je  regrette  que  les  sages-femmes  ne  soient  pas 
autorisées  à  prescrire  deux  antiseptiques  au  moins.  C'est 
l'opinion  que  j'ai  soutenue  à  plusieurs  reprises  devant  la 
Commission  de  l'Académie,  mais  mes  elfoiis  ont  été  inutiles  et 
mon  avis  n'a  pas  été  partagé  par  mes  collègues.  Je  le-regrette 
d'autant  plus  que  bon  nombre  de  médecins  ont  pensé,  bien  à 
tort,  que  c'était  à  mon  instigation  que  le  bichlorure  de  mercure 
RA'ait  été  le  seul  antiseptique  octroyé  aux  sages-femmes.  Je 
tiens  donc  à  rétablir  la  vérité,  aiin  de  dégager  ma  responsa- 
bilité. 

En  réalité,  si  mon  avis  avait  prévalu,  les  sages-femmes 
auraient  été  autorisées  à  se  faire  délivrer  deux  antiseptiques  : 
le  sublimé,  par  paquets  de  0.20  centigrammes  pour  un  litre 
d'eau:  le  sulfate  de  cuivre,  par  paquets  de  5  grammes.  J'y 
ajouterais  même  volontiers  le  permanganate  de  potasse,  par 
paquets  de  0,50  centigrammes;  mais  je  suis  bien  persuadé, 
d'ailleurs ,  que  ce  dernier  antiseptique  serait  rarement 
employé,  à  cause  des  taches  qu'il  laisse  sur  le  linge  et  les 
mains. 

Tous  ces  paquets,  aussi  bien  pour  le  sublimt^^  et  le  sulfate 
de  cuivre  que  pour  le  permanganate  de  potasse,  seraient  pré- 

TARJTLER.  5S 
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parés  et  délivrés  par  le  pharmacien,  de  telle  sorte  que  les 
sages-femmes  ne  seraient  pas  exposées  à  une  erreur  de  dosage, 
puisqu'elles  n'auraient  qu'à  faire  dissoudre  un  de  ces  paquets 
dans  un  litre  d'eau. 

Dans  ce  qui  précède,  j'ai  passé  en  revue  les  soins  antisep- 
tiques auxquels  une  sage-femme  est  astreinte,  lorsque  ses 
accouchées  sont  bien  portantes.  Mais  comment  peut-elle  être 
certaine  que  la  santé  de  ses  clientes  ne  court  aucun  risque  ? 
Chez  une  nouvelle  accouchée  très  bien  portante,  la  température 
axillaire  n'atteint  jamais  38  degrés  (voyez  p.  584  à  585)  ; 
toute  sage-femme  est  donc  tenue  de  bien  connaître  le  manie- 
ment du  thermomètre  médical,  afin  de  prendre  très  exactement, 
à  chacune  de  ses  visites,  la  température  de  ses  accouchées. 
Si  cette  température  monte  et  reste  pendant  quelques  heures  à 
38  degrés,  ou  au-dessus,  elle  doit  appeler  un  médecin,  sans 
aucun  retard.  Dans  ces  circonstances,  en  effet,  l'intervention 
d'un  médecin  est  nécessaire  pour  deux  raisons  :  d'une  part  les 
maladies  puerpérales  ont  une  marche  rapide,  et  les  sages- 
femmes  n'ont  pas  reçu  une  instruction  professionnelle  suffi- 
sante pour  diriger  leur  traitement  ;  d'autre  part,  il  semble 
résulter  de  la  discussion  soulevée  à  l'Académie  de  médecine, 
en  1890,  qu'elles  ne  sont  pas  même  autorisées  à  faire  des 
injections  intra-utérines  sans  l'avis  formel  d'un  médecin. 

C'est  donc  à  vous.  Messieurs,  qu'il  appartiendra  de  diriger 
les  sages-femmes,  lorsque  leurs  nouvelles  accouchées  tombe- 
ront malades.  Vous  le  ferez  avec  fermeté  et  bienveillance  ;  c'est 
pour  vous  un  double  devoir. 


DIXIÈME  PARTIE 


STATISTIQUE  RELATIVE  A  LA  MORTALITÉ  MATERNELLE 
CONSIDÉRÉE  SURTOUT  DANS  SES  RAPPORTS  AVEC  LES 
ANTISEPTIQUES  EMPLOYÉS 


Au  début  de  ces  leçons,  j'ai  donné  en  bloc  la  statistique 
annuelle  de  la  mortalité  maternelle  de  la  Maternité  et  de  la 
Clinique  d'accouchements  (voyez  p.  27  à  31).  Aujourd'hui, 
je  crois  utile  de  publier  la  statistique  de  la  mortalité  mater- 
nelle de  la  Clinique,  à  partir  seulement  du  jour  où  j'y  ai  été 
nommé  professeur,  et  d'indiquer  les  causes  de  mort  d'après 
les  symptômes  observés  pendant  la  vie,  et  d'après  les  résul- 
tats des  autopsies.  Cette  statistique  est  générale  et  comprend 
tous  les  décès,  sans  aucune  exception,  que  ceux-ci  aient 
porté  sur  des  femmes  enceintes  ou  en  travail  d'accouchement, 
ou  sur  de  nouvelles  accouchées. 


1888 

Du  1^^'  novembre  au  SI  décembre. 

Nombre  d'accouchements   195 

Nombre  des  décès   1 

Proportion  des  décès   0,51  p.  100 


14  novembre 


Date  et  cause  de  la  mort 
. . .  .   Eclampsie. 
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1889 

Nombre  d'accouchements   1,152 

Nombre  des  décès   10 

Proportion  des  décès   0,86  p.  100 

Dates  et  causes  de  la  mort  : 


2  janvier  . . .  Infection  purulente. 

5  mars          Infection  puerpérale  (contractée  en  dehors  du  ser- 

vice). 

6  avril   Éclampsie  ;  mort  pendant  la  grossesse. 

26  avril   Eclampsie  ;  mort  pendant  la  grossesse. 

13  juin   Phtisie  pulmonaire. 

26  juin   Infection  purulente. 

7  juillet ....  Maladie  organique  du  cœur. 
7  novembre.  Infection  putride. 

18  novembre.  Néphrite  chronique;  urémie. 
9  décembre.  Néphrite  chronique. 


1890 

Nombre  d'accouchements   1,183 

Nombre  des  décès   13 

Proportion  des  décès   1,09  p.  100 


Dates  et  causes  de  la  mort  : 


2  janvier. . .  Broncho-pneumonie;  pleurésie  droite  (sans  infection 
puerpérale). 
28  janvier. . .  Hémorrhagie  (placenta  prœvia). 

6  février  . . .  Tuberculose  pulmonaire, 
20  février  . . .  Éclampsie. 

18  mars   Infection  putride  (femme  déjcà  infectée  et  ayant  subi 

plusieurs  applications  de  forceps  en  ville,  quand 
elle  fut  apportée  à  la  Clinique). 

27  avril   Néphrite  (intoxication  par  l'iodoforme  ?)  ;  gangrène 

du  vagin  et  de  la  vessie  ;  urémie  ;  femme  apportée 
de  la  ville  après  plusieurs  applications  de  forceps; 
mort  40  jours  après  l'accouchement. 

20  avril   Intoxication  par  le  sublimé. 
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21  mai   Tuberculose  ;  pleurésie  ;  péricardite  ;  opération  césa- 

rienne post-mortem. 

5  juillet ....  Hémorrhagie  cérébrale  et  méningée. 

7  août   Eclampsie  ;  mort  pendant  la  grossesse. 

17  août   Hémorrhagie  post-partum. 

6  décembre.  Rupture  de  l'utérus,  femme  ayant  refusé  de  laisser 

provoquer  l'accouchement  prématuré. 
20  décembre.  Syncope  (autopsie  négative);  accouchement  naturel 
à  10  h.  10  du  soir  ;  injection  intra-utérine  au 
sulfate  de  cuivre  ;  accidents  immédiats  ;  mort  à 
2  heures  du  matin. 


1891 

Nombre  d'accoucliements   1,363 

Nombre  des  décès   16 

Proportion  des  décès   1,17  p.  100 


Dates  et  causes  de  la  mort  : 


26  janvier  . . ,  Pleuro-pneumonie  franche  ;  refroidissement  pendant 
la  grossesse. 

2  février  . . .  Tuberculose  pulmonaire. 

17  février  . . .  Hémorrhagie  par  placenta  prœvia. 

3  mars           Hémorrhagie  par  placenta  prœvia. 

16  mars   Eclampsie. 

16  mai   Eclampsie. 

19  mai   Eclampsie. 

28  mai   Thrombus. 

17  juin   Rupture  de  l'utérus;  avortement  ;  malade  apportée 

de  la  ville  avec  l'utérus  déchiré. 
17  juillet ....  Tuberculose  pulmonaire. 
3  août   Hémorrhagie  par  placenta  prœvia. 

8  octobre...  Néphrite   parenchymateuse    ancienne  ;    œdème  ; 

hémorrhagies. 

9  novembre.  Mort  subite  ;  application  de  forceps  post-mortem. 

20  novembre.  Rupture  de  l'utérus  ;  malade  apportée  de  la  ville. 


6  décembre.  Phtisie  pulmonaire  (opération  césarienne  pendant 
l'agonie). 

8  décembre.  Infection  putride  de  forme  bâtarde. 


822 


MORTALITÉ   MATERNELLE.   ANTISEPTIQUES  EMPLOYES 


1892 

Nombre  d'accouchements.  ......  1,406 

Nombre  des  décès   16 

Proportion  des  décès   1,13  p.  100 

Dates  et  causes  de  la  mort  : 


12  janvier....  Infection  purulente  :  péritonite. 

3  mars   Hémorrhagie  par  placenta  pra?via. 

^    7  mars   Embolie  (mort  subite  au  moment  de  quitter  l'hôpital) . 

18  mars   Hémorrhagie  par  placenta  prœvia. 

28  mars   Hémorrhagie  par  placenta  pra^via. 

15  avril   Phlébite  et  lymphangite  utérines. 

17  avril   Eclampsie. 

18  mars   Anémie  pernicieuse  progressive, 

20  juillet   Péritonite 

25  juillet..  . . .  Péritonite. 

7  août   Hémorrhagie  cérébrale;  hémiplégie;  albuminurie: 

mort  pendant  la  grossesse. 

28  août   Infection  purulente. 

3  octobre  .  .  .  Néphrite  chronique;  urémie  brightique. 

9  octobre.  .  Septicémie;    avortement;  délivrance  incomplète 

faite  en  ville. 
7  novembre.  Ictère  grave. 

11  décembre  .  Eclampsie;  mort  pendant  la  grossesse. 


1893 

Nombre  d'accouchements   1,495 

Nombre  des  décès   8 

Proportion  des  décès   0,53  p.  100 

Dates  et  causes  de  la  mort  : 

11  février....  Eclampsie. 

19  février....  Infection  purulente. 

25  février. .  . .  Péritonite  généralisée. 

3  mars   Embolie  pulmonaire. 

29  avril   Péritonite. 
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14  juin   (accouchement  le  8  juin).  Néphrite  soit  par  infection 

puerpérale,  soit  par  intoxication  due  au  phéno- 
salyl  (après  la  délivrance,  une  injection  avait  été 
faite  avec  du  phéno-salyl,  et  immédiatement  la 
femme  avait  été  prise  de  frisson  et  d'obnubila- 
tion). 

21  juin  (accouchement  le  4  juin).  Péritonite  purulente. 

8  novembre.  Infection  putride.  Pertes  de  sang  répétées  dans  le 
cours  du  9c  mois;  placenta  prœvia  marginal. 
Rupture  prématurée  des  membranes  le  25  octobre  ; 
premières  douleurs  le  1*^^  novembre  à  4  heures  du 
matin.  Femme  entrée  à  la  Clinique  le  l^'"  novembre 
dans  un  état  très  grave  d'anémie  et  avec  de  la 
physométrie;  néanmoins  on  entendait  les  bruits 
du  cœur  du  fœtus,  mais  celui-ci  mourut  à  la  fin 
du  travail.  Accouchement  le  2  novembre  à  9  h.  30 
du  soir  ;  derrière  l'enfant,  sortent  en  abondance 
des  gaz  fétides.  A  l'autopsie,  pas  de  pus,  emphy- 
sème du  foie. 


1894 

Du  l'^^  janvier  au  1^^'  juin. 


Nombre  craccouchements 

Nombre  des  décès  

Proportion  des  décès . .  .  . 


633 
1 

0,15  p.  100 


Date  et  cause  de  la  mort: 

4  juin   (accouchement  le  30  mai).  Péritonite  septique.  — 

Végétations  de  la  vulve  ;  rupture  prématurée 
des  membranes  le  27  mai  ;  premières  douleurs  le 
28  mai  ;  58  heures  de  travail  d'accouchement  ; 
fièvre  ;  vomissements  ;  forceps  ;  liquide  amniotique 
chargé  de  méconium,et  extrêmement  fétide,  ainsi 
que  le  fœtus  et  le  placenta  :  laparotomie  in 
extremis  ;  destruction  de  brides  et  d'adhérences 
intestinales  ;  lavage  du  péritoine  ;  mort  le  4  juin. 
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Tableau  récapitulatif  de  la  mortalité  maternelle. 


ANNÉES 

NOMP.IÎE 

IJES 
ACCOL'- 
CHEMEXÏS 

NOMBRE 
TOTAL 
DES  DÉCÈS 

PKOrORTIUX 
rOL'R  CENT 
DE   LA  TOTALI'J'É 
DES  DÉCÈS 

N'OMBRE 
DES  MORTS 
TAR  INFECTION 

f'ROPORTION 
POUR  CENT 
DES  MORTS 
l'  AR  INFECTION 

1888 

195 

1 

0,51 

0 

0,00 

1889 

1,152 

10 

0,86 

4 

0,34 

1890 

1,183 

13 

1,09 

2 

0,16 

1891 

1,363 

16 

1,17 

1 

0,07 

1892 

1,406 

16 

1,13 

(5 

0,42 

1893 

1,495 

8 

0,53 

6 

0,40 

1894 

633 

1 

0,15 

1 

0,15 

Totaux.. 

7,427 

65 

0,87 

20 

0,26 

Dans  ces  65  décès,  figurent  ceux  de  8  femmes  enceintes 
ou  en  travail  (4  éclampsies,  1  mort  subite,  1  hémorrhagie 
cérébrale,  2  phtisies  pulmonaires).  Quatre  autres  tubercu- 
leuses sont  mortes  de  phtisie  pulmonaire  peu  de  temps  après 
leur  accouchement,  et  quelques  femmes  ont  été  apportées 
de  la  ville  déjà  infectées,  ayant  parfois  subi  plusieurs  tenta- 
tives infructueuses  d'opération,  ou  même  moribondes,  soit  par 
éclampsie,  soit  par  hémorrhagie  ou  par  rupture  de  Futérus. 
D'autres  encore  étaient  atteintes  d'albuminurie  chronique,  ou 
dans  un  état  alarmant  de  déchéance  cachectique. 

Parmi  toutes  ces  femmes,  plusieurs  étaient  assurément 
vouées  d'avance  à  la  mort,  ainsi  qu'il  était  facile  de  le 
prévoir.  Mais  que  seraient  devenues  ces  malheureuses,  si 
je  ne  les  avais  pas  admises  dans  mon  service?  L'humanité 
exige  au  contraire  qu'on  les  reçoive  d'urgence;  aussi,  mes 
salles  leur  sont  toujours  ouvertes. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ces  65  décès,  sur  7,427  accouchements, 
donnent  le  pourcentage  suivant  : 


Proportion  de  la  totalité  des  décès 


0,87  p.  100. 
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Les  causes  de  ces  65  décès  me  paraissent  devoir  être  grou- 
pées ou  réparties  de  la  façon  suivante  : 

Péritonite,  septicémie  puerpérale,  infection  puerpé- 
rale, infection  purulente,  infection  putride,  phlébite 


et  lymphangite  utérines,  néphrite  infectiense.  .....  20 

Eclampsie   11 

Hémorrhagies  par  placenta  prsevia   7 

Phtisie  pulmonaire   6 

Néphrite  ancienne  ;  urémie   4 

Rupture  de  l'utérus   3 

Broncho-pneumonie  et  pleuro-pneumonie   2 

Hémorrhag'ie  cérébrale   2 

Embolie  pulmonaire   2 

Mort  subite   1 


Syncope  (après  une  injection  au  sulfate  de  cuivre). . .  1 

Maladie  organique  du  cœur   1 

Intoxication  par  le  sublimé   1 

Hémorrhag'ie  post-partum   1 

Thrombus   1 

Ictère  grave.   1 

Anémie  pernicieuse   1 

Total   65 

Parmi  les  20  décès  attribués  à  Finfection,  j'ai  fait  figurer 
deux  cas  de  mort  par  néphrite,  dont  la  pathogénie  est  restée 
obscure  (décès  du  27  avril  1890  et  du  14  juin  1893;  voyez 
aussi  p.  607:;  mais,  dans  le  doute,  j'ai  rangé  ces  décès  dans  la 
catégorie  des  cas  de  mort  par  infection  puerpérale. 

Dans  mon  service,  les  accouchements  sont  assez  nombreux, 
ainsi  qu'on  peut  le  constater  en  consultant  le  tableau  récapi- 
tulatif de  la  page  824;  le  toucher  vaginal  y  est  pratiqué  par 
les  étudiants  pendant  la  journée,  par  les  élèves  sages-femmes 
pendant  la  nuit;  les  uns  et  les  autres  participent  aussi  aux 
accouchements.  Que  de  mains,  par  conséquent,  sont  chaque 
jour  en  contact  avec  la  muqueuse  vulvo-vaginale  des  femmes 
qui  accouchent,  ou  qui  sont  examinées  pendant  leur  grossesse! 
Aussi,  non  seulement  je  veille  avec  rigueur  au  lavage  anti- 
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septique  des  mains,  mais  encore  je  fais  faire  des  injections 
vaginales  pendant  la  grossesse,  et  surtout  pendant  le  travail 
de  Faccouchement  (voyez  p.  385).  De  plus,  chaque  femme,  dès 
qu'elle  est  délivrée,  reçoit  une  injection  intra-utérine.  C'est,  à 
mon  avis,  grâce  à  ces  précautions,  que  je  peux  maintenir  mon 
service  dans  un  état  sanitaire  relativement  satisfaisant. 

A  ce  sujet,  je  crois  qu'il  est  iîitéressant  de  diviser  les 
7,427  accouchements  de  ma  statistique  en  trois  périodes 
établies  d'après  la  nature  du  liquide  antiseptique  employé 
en  injections  intra-utérines  après  la  délivrance.  Ces  trois 
périodes  s'étendent  :  la  première,  du  1"  novembre  1888  au 
P'"  mai  1890;  la  seconde,  du  1"  mai  1890  au  11  juin  1893  ; 
la  troisième,  du  11  juin  1893  au  1''  juin  1894. 

Première  période,  avec  le  sublimé. 

[Du  1^'-  novembre  1888  au  i^.-  „iai  1890.) 

Pendant  toute  cette  période,  toute  femme  qui  accouchait 
recevait  après  la  délivrance  une  injection  intra-utérine  avec 
une  solution  debichlorure  de  mercure  à  0,20  pour  1000.  Quand 
les  suites  de  couches  étaient  patholog'iques,  les  injections 
intra-utérines  étaient  faites  soit  avec  la  susdite  solution  mer- 
curielle,  soit  avec  une  solution  de  permanganate  de  potasse. 

Dans  cette  première  période,  la  statistique  fournit  les 
données  suivantes  :  accouchements,  1,746;  décès  18,  dont 
6  doivent  être  attribués  à  l'infection  : 

Accouchements   1,74(1 

Décès  par  infection.  .  G  =  0,34  p.  100 

Totalité  des  décès...         18  =  1,03  p.  100 

Mais  pendant  cette  période,  j'observai  deux  intoxications 
par  le  sublimé  :  Tune,  très  grave,  se  termina  cependant  par  la 
guérison  (voyez  p.  238  ;  l'autre  amena  la  mort  de  la  malade, 
qui  succomba  le  30  avril  1890  (voyez  p.  240).  Aussi,  à  partir 
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du  1*'''  mai  1890,  je  renonçai  complètement  au  sublimé  en 
injections  intra-utérines. 

Deuxième  période,  avec  divers  antiseptiques. 

{Du       mai  1890  au  11  juin  1893.) 

Pendant  cette  deuxième  période,  toutes  les  femmes  rece- 
vaient, après  la  délivrance,  une  injection  intra-utérine  qui  a 
été  faite  tantôt  avec  du  sulfate  de  cuivre,  tantôt  avec  de  la 
microcidine.  ou  avec  du  phéno-salyl  ;  quelques  injections  intra- 
utérines  ont  encore  été  pratiquées  avec  une  solution  d'iode, 
et  une  partie  des  observations  relatives  à  ces  injections  iodées 
a  servi  de  base  à  la  thèse  inaugurale  de  ^V^^  Mendelssohn  (1). 
Si  les  suites  de  couches  étaient  pathologiques,  je  revenais  aux 
injections  intra-utérines,  le  plus  souvent  avec  une  solution 
d'iode,  quelquefois  avec  une  solution  de  permanganate  de 
potasse. 

La  statistique  de  cette  deuxième  période  donne  les  résultats 
suivants  :  accouchements,  4,229  ;  décès,  43.  Mais  je  ferai 
remarquer  que  cette  deuxième  période  se  termine  avec  le 
10  juin  1893,  et  que  deux  femmes,  accouchées  avant  cette 
dernière  date,  ne  sont  mortes  que  le  14  et  le  21  juin,  alors  que 
leur  état  était  désespéré  depuis  le  10  juin.  C'est  donc  à  la 
deuxième  période,  finissant  le  10  juin,  qu'incombe  la  respon- 
sabilité de  ces  deux  derniers  décès,  et  la  mortalité  de  cette 
dernière  période  doit,  par  conséquent,  être  augmentée  de 
deux  unités,  et  portée  de  43  à  45,  sur  lesquels  12  décès  sont 
imputables  à  l'infection.  Le  relevé  statistique  de  la  deuxième 
période  est  donc  le  suivant  : 

Accouchements   4,229 

Décès  par  infection..  .  12  =  0,28  p.  100 
Totalité  des  décès....         45  —  1,06  p.  100 

(1)  Mendelssohn.  Thhc  de  Paris,  1890. 
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Dans  cette  deuxième  période,  j'ai,  pour  les  injections  intra- 
utérines  après  la  délivrance ,  successivement  renoncé  au 
sulfate  de  cuivre  (décès  de  la  femme  morte  le  20  décem- 
bre 1890),  à  la  microcidine  (augmentation  de  la  morbidité 
dans  mes  salles),  au  pbèno-salyl  (décès  de  deux  femmes  mortes 
le  14  et  le  21  juin  1893,  mais  qui  étaient  accouchées,  la  pre- 
mière le  8  juin,  et  la  seconde,  le  4  juin,  voyez  p.  823).  Il  ne  me 
restait  donc,  comme  antiseptique  exempt  de  reproches  impor- 
tants, que  l'iode  en  solution  ;  aussi  Tai-je  employé  pendant 
la  troisième  période,  ainsi  que  je  vais  le  dire. 

Troisième  période,  avec  1  iode. 

[Du  11  juin  1893  au  1^'  juin  189 'i.) 

Pendant  cette  période,  toutes  les  injections  intra-utérines 
après  la  délivrance  ont  été  faites  avec  une  solution  d'iode. 
Quand  les  suites  de  couches  ont  été  pathologiques,  j'ai  eu 
aussi  recom^s  aux  injections  intra-utérines  que  j'ai  presque 
toujours  fait  faire  avec  une  solution  d'iode. 

Je  ferai  remarquer  que  cette  troisième  période  finit  le 
1^^  juin  1894;  j'y  ai  cependant  fait  figurer  le  décès  d'une 
femme  morte  le  4  juin  1894  (voir  p.  823),  parce  qu'elle  était 
accouchée  le  30  mai,  et  qu'elle  avait  été  infectée  pendant  son 
accouchement. 

Voici  le  relevé  statistique  de  cette  troisième  période,  établie 
comme  je  viens  de  le  dire  :  accouchements,  1,452;  décès,  2, 
et  ces  2  décès  sont  imputables  à  l'infection  : 

Accouchements   1 , 452 

Décès  par  infection.  ...  2  =  0,L3  p.  100 

Totalité  des  décès   2  ^  0/13  p.  100 

Dans  toute  ma  carrière  de  chirurgien  d'un  grand  hôpital 
d'accouchements,  c'est-à-dire  depuis  le  mois  d'août  18G7,  j'ai 
très  rarement  vu  une  série  aussi  favorable,  comme  morta- 
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lité  générale.  Évidemment,  c'est  au  hasard  seul,  je  suis  le 
premier  à  le  reconnaître,  que  je  dois  de  ne  pas  avoir  eu,  pen- 
dant cette  troisième  période,  de  mort  par  éclampsie,  hémor- 
rhagie,  rupture  de  Tutérus,  phtisie  pulmonaire,  maladie 
organique  du  cœur,  etc.  Aussi,  je  m'attends  à  des  revers, 
et  ceux-ci  ne  surviendront  que  trop  tôt,  je  le  crains,  et  en  trop 
grand  nombre. 

Les  observations  des  deux  femmes  mortes  pendant  cette 
période,  offrent  beaucoup  de  similitude  :  rupture  prématurée 
des  membranes;  prolongation  du  travail;  grande  fétidité  du 
liquide  amniotique  ;  infection  ayant  débuté  avant  la  délivrance 
(décès  du  8  novembre  1893  et  du  4  juin  1894,  Aboyez  p.  823). 
Cependant  on  avait  rigoureusement  pris  les  précautions  anti- 
septiques habituelles  :  toilettes  et  pansements  vulvaires, 
injections  vaginales,  etc.  (voyez  p.  387  et  388).  Cela  n'a  pas 
suffi  ;  je  pense  donc  que  dans  des  cas  analogues,  il  faut  ren- 
forcer ces  précautions  en  appliquant  dans  le  fond  du  vagin, 
en  contact  avec  le  col,  un  gros  bourdonnet  de  gaze  iodoformée 
ou  de  coton  aseptique  imbibé  d'une  solution  de  sublimé,  afin 
d'établir  un  barrage  destiné  à  s'opposer  à  la  migration  ascen- 
dante des  micro-organismes.  Procéder  à  cette  application 
dans  tous  les  cas,  aussitôt  qu'il  y  a  rupture  prématurée  des 
membranes,  ce  serait  peut-être  de  l'exagération  ;  mais  cette 
application  est  indiquée  dès  que  le  travail  et  la  dilatation  de 
Torilice  utérin  commencent,  parce  qu'il  est  souvent  impossible 
de  prévoir  quelle  sera  la  durée  de  l'accouchement,  et  que 
pendant  toutes  ses  phases  le  vagin  et  la  cavité  amniotique 
seront  en  communication  directe,  à  moins  qu'on  n'y  remédie 
par  le  pansement  dont  je  viens  de  parler. 

Malgré  les  deux  décès  survenus  pendant  cette  troisième 
période,  la  mortalité  par  infection  peut  y  être  considérée  comme 
relativement  peu  élevée,  surtout  si  l'on  veut  bien  ne  pas  oublier 
que  ces  deux  décès  ont  été  causés  par  une  infection  qui  avait 
débuté  avant  la  délivrance  (voyez  plus  haut).  Pour  expliquer 
ce  bon  résultat  relatif,  faut-il  dire  aussi  que  le  hasard  seul  est 
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encore  ici  en  jeu?  Je  ne.  le  crois  pas.  Ma  conviction  est,  au 
contraire,  qu'il  est  dû  à  l'emploi  de  l'iode  en  injections  intra- 
utérines  immédiatement  après  la  délivrance,  et  dans  presque 
tous  les  cas  de  suites  de  couches  pathologiques.  L'expérimen- 
tation démontre,  en  effet,  que  l'iode  est  un  excellent  antisep- 
tique (voyez  p.  306),  et  mes  remarques  cliniques  (voyez  p.  G84) 
m'ont  convaincu  que,  pour  les  injections  intra-utérines,  sa 
puissance  est  au  moins  égale  à  celle  du  sublimé,  auquel  il  est 
même  supérieur,  puisqu'il  n'expose  à  aucun  danger  d'intoxi- 
cation. 

En  résumé,  en  comparant  la  mortalité  par  infection,  pendant 
les  trois  périodes  que  je  viens  d'établir,  je  me  crois  autorisé 
à  recommander  l'emploi  de  l'iode  pour  les  injections  intra- 
utérines,  de  préférence  à  tout  autre  antiseptique. 
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